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CHAPITRE  IV. 

ORGANES  SEXUELS. 

Le  système  génital  de  l’un,  et  de  l’autre  sexe  réclame  si 
souvent  le  secours  de  la  médecine  opératoire,  qu’à  lui 
seul  il  pourrait  fournir  la.îpatièrê  de  plusieurs  volumes. 
Qu’il  me  soit  permis  de  dire  un  mot  par  anticipation  sur 
une  de  ses  maladies  les  moins  connues. 

Végétations.  En  i8a5,  une  sage-femme,  madame 
Delon,  conduisit  chez  moi  une  dame,  âgée  d’environ 
trente  ans,  ayant,  depuis  quelques  mois,  une  tumeur 
pyriforme,  rouge,  peu  consistante,  du  volume  d’une 
noisette,  qui  proéminait  légèrement-  au  dehors  par  son 
extrémité  renflée  ou  arrondie,  et  qui  était  fixée  à  quatre 
lignes  de  profondeur  dans  l’urètre  par  sa  racine.  Je  la 
saisis  avec. une  érigne,  l’attirai  un  peu  et  en  fis  sur-le- 
champ  l’excision,  sans  causer  la  moindre  douleur.  Dès  le 
lendemain  la.malade  s’est  trouvée  guérie.  J’ai  rencontré 
un  fait  exactement- semblable,  en  1829.  On  voit,  dans  The 
Lancet >  que  M-.  Wardrop  en  a  observé  trois  autres.  Ces 
végétations  ont  d’ailleu-rs  été  mentionnées  chez  la  femme 
par  Vogel ,  Rosenmuller,  Chaussier,  et  tout  porte  à  croire 
que  l’excision  en  est  le  véritable  remède. 

L’homme  paraît  y  être  également  exposé.  J’en  possède 
deux  exemples.  Dans  l’un,  les  excroissances,  au. nombre 
de  trois,  égalaient  à  peine  le  volume  d’un  grain  d’orge. 
Chez  le  second  malade,  jeune  Anglais,  que  me.  fit  voir 
Tome  11.  52  bis. 
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M.  Beaumont,  étudiant  en  médecine,  il  y  en  avait  aussi; 
plusieurs,  et  elles  étaient  encore  plus  petites.  Leur  in¬ 
sertion  avait  également  lieu  derrière  le  méat  urinaire.. 
Aucune  d’elles  n’a  reparu  après  avoir  été  broyée  ou  exci¬ 
sée.  N’est-ce  pas  à  ce  genre  de  productions  qu’appartien¬ 
nent  les  polypes  de  l’urètre  dont  M.  Nicod  entretient  le- 
public  depuis  quelques  années ,  et  sur  lesquels  il  vient 
encore  de  donner  un  mémoire? 

SeêTIOW  première. 

ORGANES  SEXUELS  DE  i/HOMME.. 


Art.  ier. 
Scrotum. 


r  Avec  un  peu  de  soin,  il  est  à  peu  près  toujours  pos¬ 
sible,  ainsi  que  je  l’ai  dit  en  parlant  de  la  hernie  inguinale,., 
de  distinguer  six  ou  sept  tuniques  concentriques  dans  les 
bourses  m®  la  peaup  2°  la  couche  sous-cutanée,,  qui  enve¬ 
loppe  en  même  temps  les  deux  testicules  ;  3°  les  lamelles 
profondes  dé  la  couche  celluleuse,,  qui, -coiffant  toute 
l’étendue  du  cordon  et  du  testicule,,  viennent  consti¬ 
tuer  le  dartos  et  la  cloison  dé  manière  à  séparer  les 
deux  glandes  séminales  l’iine  de  l’autre..  Au --dessous  de 
ces  premières  couches ,  qu’on  pourrait  appeler  géné- 
r.alcs.y  se  présentent  les  gaines  spéciales  ,  i°  celle  qui  se 
continue  avec  le  pourtour  de  l’ànneau  ;  2°  le  crémaster,, 
qui  vient  immédiatement  après ,.  enveloppe  encore  en, 
entier  le  testicule  et  descend  jusqu’au  fond  de  la  bourse 
correspondante  ;  3°  le  fascia  transe ersalis-,  qui  constitue 
la  gaine  proprement  dite  du  cordon  gaine  qui  renferme 
le  fascia  propria  ^  le  tissu  cellulaire,  les  vaisseaux  et  les. 
nerfs  spermatiques  avec  le  canal  déférent  ,  et  qui  s’arrête 
au  bord.  adhérent  de la  glande  séminale.  On  voifcdéja  qu’iL 
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Be  se  distribue  dans  ees  diverses  lames  qu’un  petit  nombre 
de  vaisseaux,  qui  sont,  en  dehors,  quelques  branches  des 
artères  scrotales  ou  honteuses  externes ,  placées  trans¬ 
versalement  ou  obliquement  ,  entre  le  crémaster  et  le 
fascia  transversalis >  la  branche  inguinale  fournie  par 
l’épigastrique,  et  l’artère  spermatique  renfermée  dans  la 
gaine  du  cordon-.  Au  centre  de  toutes  ces  tuniques,  il  en 
existe  une  autre,,  qui  les  sépare  dur  testicule  et  que  l’on 
connaît  sous  le  nom  à' élytroïde  ou  de  vaginale.  Petit 
sac  sans  ouverture,  adhérente  par  sa  face  externe,  lisse 
et  humectée  de  sérosités  en  dedans,,  elle-  peut  être  divisée 
par  l’esprit  en  deux  portions,  ainsi  qu’on  le  fait  pour 
la  plèvre;  l’une  pariétale,  qui  tapisse  la  face  interne  des 
enveloppes  externes,,  l’autre  viscérale,  qui  revêt  le  tes¬ 
ticule  jusqu’à  son  bord  adhérent,  où  les  deux  côtés  de 
cette  lame  forment,  en  s'adossant,  une  cloison  avant  de 
s’épanouir  pour  se  continuer  avec  la  couche  parié¬ 
tale.  Supérieurement,  la  tunique  élytroïde  se  prolonge' 
jusque  dans  le  canal  inguinal,  qu’elle  traverse,  pour  se 
continuer  avec  le  péritoine,  dont  elle  est  une  dépen¬ 
dance..  En  effet,  avant  la  naissance  ,  il  n’y  a  point  de  tu¬ 
nique  séreuse  dans  le  scrotum,  qui  n’est  réellement  cons¬ 
titué,  à  cette  époque,  que  par  les  ^téguments ,  la  couche 
sous-eutanée  ou  le  fascia  superfcialis .  Cette  disposition/ 
est  même  indispensable  à  retenir  pour  quiconque  veut 
se  former  une  idée  nette  dé  ee  qu’on  observe  quelques- 
années  plus  tard..  Caché  au  «dessous  du  rein  ou  derrière- 
le  ligament  de  Fallope  pendant  la  vie  fœtale,  le  testicule- 
entraîne  avec  lui,  eu  la  renversant  sur  elle-même  lorsqu’il?, 
se  présente  au-dehors,  la  couche  péritonéale  qui  le  re¬ 
couvrait  dans  le  ventre,. et  qui  ne  lui  adhère  intimement: 
que  vers  son  bord  postérieur.  En  continuant  de  descen¬ 
dre,  il  pousse  avec  cette  tunique,  et  le  fascia  transver - 
salisj  et  le  muscle  petit  oblique,  et  la  trame  fibro-cellu— 
leusç  du  grand,  oblique- Le  tout  entraîne  ensuite  les  trois- 
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couches  primitives  du  scrotum;  mais,  comme  la  plus 
profonde  de  ces  dernières  avait  préalablement  contracté 
des  adhérences  avec  la  face  inférieure  de  la  verge  ,  il  en 
résulte  aussitôt  une  cloison,  à  laquelle  donne  bientôt  une 
épaisseur  beaucoup  plus  grande  le  côté  correspondant 
des  deux  bourses  séparées  qui  arrivent  de  l’abdomen.  La 
portion  du  prolongement  péritonéal  contenue  dans  le 
canal  inguinal,  et  qui  entoure  le  côté  du  cordon  dans  sa 
partie  supérieure,  resserrée  dans  un  petit  espace,  n’ayant 
plus  de  fonctions  à  remplir  ,  ne  tarde  pas  à  se  fermer,  à 
s’oblitérer,  finit  même  par  se  confondre  avec,  les  tissus 
environnants,  de  manière  que,  dans  l’âge  adulte,  on  n’en 
trouve  d’autres  vestiges  que  la  dépression  infundibuli- 
forme  qui  se  voit  à  l’entrée  viscérale  du  trajet  testiculaire, 
et  que  la  poche  séreuse  extérieureest  alors  complètement 
occluse  ou  terminée  en  cul-de-sac  supérieurement  comme 
inférieurement.  Quelques  auteurs,  et  c’est  la  une  opinion 
assez  généralement  admise  aujourd’hui,  ont  pensé,  d’a¬ 
près  Hunter ,  que  la  couche  externe ,  connue  maintenant 
sous  le  nom  .de  fascia  supefjicialis ,  pénètre  dans  le 
ventre  à  travers  l’anneau  inguinal,  pour  aller  se  fixer  au 
bord  adhérent  du  testicule  ;  que  ce  prolongement,  ap¬ 
pelé  gubernaculum  testis parle  chirurgien  anglais,  forme,, 
en  s’épanouissant,  le  dartos  et  la  cloison;  qu’il  est  chargé,, 
en  un  mot,  d’attirer  la  glande  séminale  au  fond  du  scro¬ 
tum.  M,  Blandin  a  même  cru  trouver  l’explication  de  cet 
épanouissement  supposé  du  gouvernail  testiculaire  et  de 
la  descente  de  l’organe  sérniuifère ,  dans  l’élargissement 
naturel  des  parois  abdominales  après  la  naissance.  Mais 
M.  Manec  a  fort  bien  vu,  sur  un  homme  adulte  dont  le 
testicule  était  encore  renfermé  dans  le  ventre,  et  j’ai 
constaté  comme  lui  ,  que  le^icôz  Ju/m/ÿzmVzZzV passe  au- 
devant  de  l’anneau  du  grand  oblique  sans  y  pénétrer.  J’a¬ 
jouterai  que  cet  anneau  est  alors  séparé  des  tissus  externes 
par  les  mêmes  couches  externes  qui  s’étendront  plus  tard 
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autour  du  cordon  ,  pour  en  former  la  tunique  fibreuse , 
et  que  l’idée  de  Hunter  ne  me  parait  rien  moins  que 
fondée. 

§  2. 

Hydrocèle. 

Il  arrive  fréquemment  que  de  la  sérosité  s’accumule 
ou  s'épanche  entre  les  diverses  lames  du  scrotum.  On 
conçoit  que  si  c’est  entre  la  peau  et  le  tissu  cellulaire , 
dans  le  tissu  cellulaire  lui-même,  ou  bien  entre  le  tissu 
cellulaire  et  le  prolongement  de  l’aponévrose  du  grand 
oblique ,  il  y  aura  hydrocèle  diffuse  et  que  rarement 
cette  hydrocèle  restera  limitée  à  l’une  des  bourses.  Si  le 
liquide  s’épanche,  au  contraire,  entre  la  tunique  fi¬ 
breuse  et  le  crémaster,  ou  bien  entre  le  erémaster  et 
le  fascia  transversalis  ou  même  le  fascia  propria  , 
l’hydrocèle,  quoique  par  infiltration ,  pourra  cependant 
s’arrêter  à  l’une  des  moitiés  du  scrotum.  C’est  sans 
doute  parce  que  les  jeunes  gens  qui,  dans  le  but  d’échap¬ 
per  au  service  militaire,  essaient,  en  insufflant  de  l’air 
sous  les  enveloppes  testiculaires  ,  de  simuler  une  hernie 
inguinale,  pénètrent  jusqu’à  cette  profondeur,  qu’ils  ont 
quelquefois  réussi  à  tromper  les  hommes  de  l’art.  Si  l’in¬ 
filtration  se  fait  dans  le  tissu  cellulaire  de  la  tige  séminale, 
ç’est-à-dire  entre  les  lamelles  qui  en  réunissent  les 
vaisseaux  et  le  canal  excréteur ,  il  peut  encore  y  avoir 
hydrocèle  diffuse ,  mais  hydrocèle  qui  s’arrête  dans 
l’épaisseur  du  cordon,  sans  arriver  jusqu’aux  bourses. 
Lorsque,  au  lieu  d’être  disséminée  dans  un  grand 
nombre  de  mailles,  la  sérosité  se  dépose  dans  une  ou 
plusieurs  poches  particulières ,  il  en  résulte  ce  que  l’on 
appelle  hydrocèle  par  épanchement.  Toutes  les  fois  que 
l’épanchement  s’opère  dans  l’un  ou  l’autre  des  points 
qui  viennent  d’être  indiqués ,  c’est-à-dire  entre  les  tu¬ 
niques  du  scrotum,  ou  dans  l’épaisseur  du  cordon,  il 
prend  le  nom  d 'hydrocèle  enkystée.  Comme  c’est  autour 
fies  vaisseaux  et  du  conduit  spermatiques  que  se  rencontre 
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particulièrement  le  tissu  aréolaire,.  il  est  tout  simple  que- 
cette  dernière  espèce  s’observe  là  bien  plus  fréquemment’ 
que  partout  ailleurs.  Les  collections  de  sérosité  qu’on* 
a  vu  se  développer  dans  l’épaisseur  de  l’épidy-dime  ,  du 
testicule  lui-même,  ou  entre  là  tunique  fibreuse  dite 
albuminée  et  la  coucbe  séreuse  qui  la  tapisse,  pourraient 
bien  ,  à  la  rigueur,  conserver  le  nom  d’hydrocèle  enkys¬ 
tée  ,  que  quelques-  personnes  leur  ont  donné  ;  mais ,. 
comme  elles  constituent  de  véritables  maladies  de  l’or¬ 
gane  prolifique,  il  y  aurait  plus  d’un  inconvénient  à  ne* 
pas  les  séparer  de  l’hydrocèle  proprement  dite.  La  tunique- 
vaginale  étant  la  seule  qui  reste  habituellement  libre*,, 
et  qui  exhale  continuellement  une  vapeur  aqueuse,,  est 
aussi  celle  qui  devient  le  plus  souvent  le  siège  de  l’épan¬ 
chement  en  question;  à  tel  point  que  le  mot  hydro¬ 
cèle,  employé  sans  autre  épithète,  s’applique  unique¬ 
ment  à  cette  espèce.  Lorsqu’une  hydrocèle  de  la  tunique- 
vaginale  dure  depuis  long-temps ,  les  parties  qui  com¬ 
posent  le  scrotum  jsubissent  parfois  d’assez  nombreuse 
changements.  Ainsi,  M.  Motty  a  trouvé  une  enveloppe 
presque  entièrement  formée  de  petits  calculs  ou  de  bos¬ 
selures  pierreuses.  Wagner,  Béclard,  M.  Cloquet , 
M.  Yvan,  ont  signalé  une  transformation  osseuse  de  la 
même  tunique.  D’autres  fois,  c’est  une  dégénérescence 
comme  cartilagineuse  ou  lardacée  qu’on  observe,  qui 
peut  en  outre  s’épaissir,  se  durcir  et  finir  par  simu¬ 
ler  une  véritable  coque  dure  et  coriace.  On  a  vu  sa  face 
interne  villeuse  ou  bosselée,  tuberculeuse,  couverte  de 
fongosités.  Loin  d’être  toujours  limpide  ou  de  couleur 
citrine,  le  liquide  qu’elle  renferme  est,  dans  certains  cas, 
rougeâtre  ou  d’un  brun  foncé,  plus  ou  moins  épais, 
semblable  à  du  chocolat  (i);  dans  d’autres  cas,  il  est  d’un 
jaune  assez  marqué,  et  acquiert  aussi  beaucoup  plus 


(  i  )  Du  sang  épanché ,  dénaturé  par  son  mélange  avec  la  sérosité  de  la  tu¬ 
nique  vaginale ,  est  la  cause  de  cet  aspect  du  fluide  pathologique. 
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4e  consistance  que  de  coutume.  Béclard  et  M.  Cloquet 
y  ont  remarqué  de  petits  cristaux  de  matières  micacée, 
graisseuse  ou  plâtreuse.  MM.  Murat,  Baillie ,  y  ont 
noté  des  plaques  cartilagineuses  libres  ,  et  même  ,  dit- 
on  -,  de  véritables  calculs  ;  quelquefois  aussi ,  une  subs¬ 
tance  visqueuse,  filante,  dont  la  présence  coïncide ,  en 
général ,  avec  une  désorganisation  profonde  de  la  mem¬ 
brane.  Le  feuillet  séreux  du  scrotum  peut  trouver  ou  offrir 
plus  de  résistance  d=»ns  un  sens  que  dans  l’autre  ;  èn  pa¬ 
reil  cas  il  lui  arrive  quelquefois  de  se  dilater  inégalement, 
de  telle  façon  que  la  tumeur  repousse  le  testicule  en  avant 
ou  même  jusque  sur  sa  face  externe,  et  d’épanouir  le 
cordon,  soit  en  le  décomposant  ,  comme  le  veut  Scarpa, 
soit  en  lui  donnant  seulement  la  forme  d’un  ruban,  com¬ 
me  le  prétend  M.  Dupuytren ,  au  lieu  de  le  laisser  en 
dedans.  Souvent  aussi  cette  dilatation  inégale  fait 
que  l’hydrocèle  offre  à  l’extérieur  des  reliefs,  se  trouve 
comme  divisée  en  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de 
portions,  affecte,  par  exemple ,  la  forme  d’un  bissac. 
Alors  cependant  il  faut  remarquer  que  c’est  à  des  érail- 
lures  àufascia  propria  ou  de  la  couche  eellulo-fibreuse 
qui  entouré  immédiatement  la  tunique  vaginale,  qu’on 
doit  l’apparition  de  semblables  bosselures. 

Opération.  L’hydrocèle  par  infiltration  ne  réclame 
point  le  secours  des  instruments,  à  moins  qu’on  ne  prenne 
le  parti  ,  après  avoir  vainement  tenté  les  topiques  ap¬ 
propriés  ,  de  la  traiter  par  les  mouchetures  ,  de  légères 
scarifications  ,  ou  *bien  par  ces  deux  incisions  profon¬ 
des  placées  sur  sa  face  inférieure  ,  une  de  chaque  côté 
de  la  ligne  médiane  ,  dont  Sabatier  parle  encore  et  qui 
ont  eu  tant  de  réputation  autrefois.  Dans  l’hydrocèle  par 
épanchement,  soit  que  le  fluide  occupe  la  tunique  vaginale, 
soit  qu’il  siège  dans  un  ou  plusieurs  hystes ,  il  est  généra¬ 
lement  admis  aujourd’hui  que  les  médications  générales, 
non  plus  que  les  applications  de  simples  topiques  ,  n^en 
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débarrassent  presque  jamais  les  malades;  Ori  aurait  tort 
néanmoins  de  prendre  cette  assertion  dans  ûn  sens  trop  ab¬ 
solu.  Il  est  certain,  en  effet,  que  l'hydrocèle  de  la  tunique 
vaginale  elle-même  a  plusieurs  fois  disparu  sous  l’influence 
de  certains  cataplasmes,  dë  certaines  lotions  et  de  quelques 
autres  topiques;  On  trouve  dans  la  thèse  de  M.  Lesueur, 
par  exemple  ;  la  preuve  que  les  sangsues  et  les  dériva¬ 
tifs  en  ont  plusieurs  fois  triomphé  à  l’Hôtel-Dieü  de  Pa¬ 
ris;  ï)’un  autre  côté  ,  on  voit  dans  l’ouvrage  de  Sabatier, 
que  M.  Dupuytren  en  a  guéri  quelques-unes  au  moyen 
de  vésicatoires  appliqués  sur  la  tumeur,  et  M.  Manoury, 
ainsi  que  d’autres  praticiens*  ont  rapporté  plusieurs  faits 
à  l’appui  de  cette  pratique.  A  en  croire  M.  Bertrand  ,  le 
moxa  n’a  pas  été  moins  efficace  entre  les  mains  de  quel¬ 
ques-uns.  M.  Græfe  de  Berlin  a$  tout  récemment  encore; 
vanté,  comme  Keate  l’avait  fait  en  1788,  une  dissolution 
de  muriate  d’âmmoniac  dans  l’alcôôl  ou  le  vinaigre  scilli- 
tique.  J’ai  vu  moi-même  dissiper  deux  fois  l’hydrocèle 
parlé  moyen  de  cataplasmes  astringents ,  tels  que  les  in¬ 
dique  M.  Brodie ,  et  de  frictions  avec  la  pommade  mer¬ 
curielle  ;  mais  ces  succès  exceptionnels  assez  rares  ; 
ne  se  rencontrent  guère  que  dans  l’hydrocèle  peu  an¬ 
cienne,  peu  volumineuse  et  qui  reconnaît  pour  cause  soit 
une  lésion  traumatique ,  soit  une  irritation  dont  il  est 
possible  de  déterminer  le  principe.  Chez  les  deux  sujets 
que  j’ai  vu  guérir  3  la  maladie  ne  datait  que  de  deux 
mois  et  avait  été  produite  par  un  gonflement  blennor- 
rhagique  du  testicule.  Dernièrement;  le  vésicatoire;  lé  mu- 
riate  d’ammoniac  dissous  dans  de  l’eau,  puis  dans  de  gros 
vin  rouge,  et  les  astringents  les  plus  forts  ont  été  vaine¬ 
ment  employés  dans  mon  service  sur  deux  autres  malades; 
dont  l’hydrocèle  ne  datait  cependant  que  de  six  semaines 
ët  résultait  d’un  froissement  du  testicule  5  les  sangsues  et 
lès  émollients  avaient  été  préalablement  mis  en  usage 
avec  tout  aussi  peu  de  succès  ;  l’opération ,  au  contraire, 
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en  a  très  facilement  fait  justice.  Sa  guérison  spontanée  se 
rencontre  aussi  quelquefois.  Bertrandi  et  Sabatier  l’ont 
vue  survenir  à  la  suite  de  violents  efforts ,  soit  pour 
tousser,  soit  pour  urinèr.  Un  coup  de  pied  de  cheval 
produisit  le  même  effet  chez  un  malade  dont  parle  Loder. 
La  tunique  vaginale  se  rompt;  le  scrotum  et  le  pénis  s’in¬ 
filtrent  ;  la  résorption  du  liquide  épanché  s’opère  bientôt, 
et  l’hydroçèle  disparaît  pour  toujours,  ou  seulement  pour 
quelques  mois, ainsi  que  la  chose  eut  lieu  dans  le  cas  cité  par 
M.  Boyer.  Deux  nouveaux  faits  de  ce  genre  ont  été  consi¬ 
gnés  dans  la  Lancette ,  au  nom  de  M.-  Serre  de  Montpel¬ 
lier.  On  en  voit  un  troisième  dans  la  thèse  de  M;  Ber¬ 
trand;  Enfin  ,  j’ai  su  par  M.  Double;  interne  de  la  salle; 
que  chez  un  malade  placé  dans  le  service  de  M.  Roux,  à 
la  Charité,  il  ne  se  trouva  plus  vestige  d’hydrocèle  le 
jour  où  on  devait  l’opérer.  Néanmoins,  l’opération  ac¬ 
tuellement  préférée  est  si  simple  et  d’un  effet  si  cons¬ 
tant  ,  qu’en  supposant  même  qu’à  l’aide  des  topiquçs  on 
parvînt  à  guérir  un  certain  nombre  d’hydrocèles  ;  elle 
mériterait  encore  d’être  presque  uniquement  employée. 
Toutefois;  elle  a  singulièrement  varié  depuis Celse  jus¬ 
qu’à  nos  jours.  L’incision  delà  tumeur  ,  l’excision  d’une 
portion  du  sac,  les  scarifications  de  son  intérieur  ;  sa 
cautérisation  avec  lés  caustiques  ou  le  fer  rouge  ,  l’emploi 
de  tentes ,  de  mèches  ,  de  canules  ,  de  sétons ,  d’injec¬ 
tions  diverses,  ont  été  tour  à  tour  vantés  au  point  de 
constituer  diverses  méthodes,  dont  la  chirurgie  moderne 
a  fini  par  rejeter  le  plus  grand  nombre. 

La  cautérisation ,  qu'Aetius  décrit  d’après  Léonides  , 
et  que  les  uns  pratiquaient  en  plaçant  un  escharotique  à 
la  partie  inférieure ,  d’autres  à  la  partie  supérieure  de  la 
tumeur;  en  le  renouvelant  jusqu’à  ce  qu’il  en  eût  at¬ 
teint  le  liquide,  que  certains  opérateurs  aimaient  mieux 
effectuer  avec  un  métal  incandescent ,  avec  ce  cautère  en 
forme  d’L ,  dont  parle  Paul  d’Egine  ;  était  en  usage. 


5ï2  opérations  qui  se  pratiquent  sur  le  tronc. 
comme  on  voit,  bien  long- temps  avant  Guy  de  Chauliac, 
auquel  Sabatier  semble  la  rapporter.  Reproduite  mille 
fois  depuis,  elle  a  été  sur-tout  vantée  par  Else,  en  An¬ 
gleterre  ,  par  Dusaussoy ,  en  France  ,  et  par  Ehrlich,  en 
Allemagne.  Le  second  de  ces  auteurs  prétend  que  le 
caustique  ne  se  borne  point  à  mortifier  les  enveloppes 
scrotales  ,  mais  qu'il  détermine  en  même  temps  une  in- 
flanlmation  gangréneuse  de  toute  la  tunique  vaginale , 
qu’on  voit-  tomber  en  lambeaux  après  la  chute  do  l’es¬ 
chare..  Humpage  avait  imaginé  de  la  pratiquer  en  plaçant 
de  l’esprit  de  sel  autour  d’un  emplâtre  circulaire  destiné 
à  protéger  les  tissus  dans  l’enceinte  du  cercle  cautérisé. 
Au  demeurant,  sous  quelque  forme  qp’on  la  propose, 
c’est  une  méthode  qui  doit  être  définitivement  proscrite. 

Les  tentes  e t  les  canules  bien  moins  dangereuses  ou 
moins  barbares,  me  sembleraient  être  dans  le  même  cas, 
si  quelques  hommes  d’un  grand  renom  n’avaient  cru 
Revoir  leur  donner  encore  quelque  appui  de  nos  jours. 
Loin  d’être  dû  à  Franco,  à  F.  d’Aquapendente  ou  à  Moï- 
miehen,  comme  Sabatier  et  M.  Boyer  tendraient  à  le 
faire  croire  ,  leur  usage  remonte  au  moins  jusqu’à  G.  de 
Salicet ,  lequel  s’exprime  en  ces  termes  ,  en  parlant  de 
l’hydrocèle  :  k  Soit  la  bourse  percée  avec  une  lancette, 
soit  tirée  l’eau,  et  soit  mise  dedans  le  pertuis,  une  tente > 
afin  que  libéralement,  quand  tu  voudras,  tu  puisses  tirer 
hors  ce  qui  est  dedans  l’éminence.  »  Seulement,  au  lieu 
d’un  procédé  aussi  simple,  F.  de  Hilden  a  proposé  de 
lier  la  tunique  vaginale  ,  de  l’inciser  et  d’y  laisser  une 
mèche  effilée,  conduite  que  Bell  a  imitée  sous  ce  dernier 
point  de  vue.  Monro  veut  qu’on  irrite  la  tunique  séreuse 
avec  le  bout  de  la  canule  du  trois-quarts-,  et  M.  Larrey 
qu’on  place  à  demeure,  pendant  quelques  jours,  une 
canule  en  gomme  élastique  dans  son  intérieur.  S’il 
est  incontestable  qu’on  doive  à  l’emploi  de  ces  moyens 
un  certain  nombre  de  succès,  il  est  également  vrai 
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qu’au  lieu  de  produire  l’adhésion  simple  des  surfaces, 
ils  en  causent  assez  souvent  la  suppuration ,  et  qu’ils  ne 
réussissent  pas  assez  constamment  pour  qu’on  puisse 
les  mettre  en  balance  avec  les  méthodes  généralement 
suivies  maintenant.  Il  faut  en  dire  autant  du  séton , 
dont  Sabatier  ne  trouve  aucun  vestige  dans  les  anciens, 
que  Sprengel  rapporte  à  Lanfranc  et  que  M.  Cooper 
attribue  à  Franco,  quoique  Galien  l’aitprobablement  in¬ 
diqué  quand  il  dit  qu’on  doit  retirer  l’eau  des  bourses 
avec  une  seringue  ou  parle  moyen  d’un  séton.  C’est  d’ail¬ 
leurs  à  l’occasion  du  médecin  de  Pergame ,  que  Guy  de 
Chauliac  conseille  de  prendre  la  bourse  avec  des  tenailles 
plates ,  fenêtrées  au  bout,  pour  la  percer  en  passant  à  tra¬ 
vers  leur  ouverture  une  aiguille  longue ,  ardente,  à  la  tête 
de  laquelle  est  le  séton  qu’on  laisse  dans  la  plaie  jusqu’à 
tant  que  l’eau  soit  vidée.  Il  semble,  en  outre,  comme  le 
remarque  Leclerc  ,  queC.  Aurelianus  eh  ait  voulu  parler. 
Peyrilhe  croit  aussi  en  avoir  trouvé  l’idée  dans  Paul  d’É- 
gine.  Bien  que  presque  tous  les  auteurs  Teussent  recom¬ 
mandé  jusque  vers  la  fin  du  dix-septième  siècle,  ce  moyen 
n’en  était  pas  moins  presque  entièrement  abandonné;, 
lorsque  Pott  entreprit  de  le  faire  de  nouveau  prévaloir, 
il  y  a  une  soixantaine  d’années.  Le  procédé  de  cet  écri¬ 
vain  ,  modifié  depuis  par  Roé  d’Edimbourg,  mérite 
d’autantmoins  d’être  reproduit,  qu’il  n’y  a  aucune  raison 
de  croire  que  le  séton  soit  dorénavant  employé  par  per¬ 
sonne.  D’ailleurs,  si  on  voulait  enfin  y  revenir,  le  mot 
seul  en  dit  assez,  et  il  suffit  de  rappeler  qu’un  ruban  de 
toile  fine ,  une  longue  mèche  de  coton  ou  de  toute  autre 
substance,  devrait  être  passée  à  travers  la  tumeur,  pour 
que  chacun  comprenne  la  manière  de  pratiquer  une  sem^ 
blable  opération.  Reste  donc  l’incision  ,  l’excision  et  les 
injections.  *••••• 

i°  Incision.  Pratiquée  du  temps  de  Gelse,  de  Paul 
d’Egihe,  des  Arabes,  de  Guy  de  Chauliac,  à  toutes  les 
Tome  ii.  33 
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époques  enfin,  l’incision  s’exécute  à  l’aide  d’un  bis¬ 
touri  droit  où  convexe.  Le  malade  est  couché  sur  le 
dos>  et  ses  membres  sont  modérément  fléchis.  Le  chi¬ 
rurgien  embrasse  le  scrotum  par.  sa  face  postérieure 
avec  la  main  gauche,  et  tend  ainsi  la  tumeur.,  Le  la 
main  droite  il  en  inèise  la  partie  supérieure ,  en  pé¬ 
nétrant.  de  dehors  en  dedans  s’il  se,  sert  du  bistouri 
convexe,  ët  par, ponction  s’il  emploie  le  bistouri  droit. 
L’ouverture  doit  être  d’abord,  assez  large,  pour  permettre 
d’y  introduire  le  doigt ,  qui  devrait  être  remplacé  par 
une  spnde  cannelée,,  si,  par  mégarde,  on  avait  fait  une 
incision  trop  petite»  Un  bistouri  bou.topné  sert  ensuite 
à  compléter  la  division  de  toute  la.  paroi,  antérieure  dü 
kystp,  en  procédant  de  haut  eu  bas  et  de,  dedans  en.  de¬ 
hors.  Comme  on  a  pour  but  de  produire  l’adhérence  des 
deux  feuillets  dé  la;  tunique  vaginale  en  faisant,  naître  une 
inflammation  suppurative,  la  plaie  dpijfc  être  remplie  dé 
charpie  et.  pansée  chaqu e  jour ,  pour  que  la  cicatrisation 
ne  puisse  s’en  effectuer  que  du  fond  Vers  les.  bords.  Par 
ce  moyeu,  on  obtient,  èn.  général,  une  guérison  très  sor 
lide  ;  seulement  il  n’est  pas  rare  que  quelques  points.de la 
membrane  échappent  à.  1  à  suppura tio n  et  ne , donnen tlien., 
parla  suite,  à,  dp  petits;  kystes  qui  permettent  à  la;  maladie 
de  se,  reproduire  en  partie.  La,  douleur  et.  les  accidents 
qui  l’accompagnent  quelquefois ,  la,  longueur  du  traite-, 
ment  l’ont  généralement  fait  rejeter,  enUrancedu  moins, 
depuis  qu’on,  en  possède  de  plus  simples  ;  en  sorte  que, 
malgré  les  raisons  de  M;i  Rust,  et  de JVL 'Gama,,  qui  semr 
Ment,  encore  la  préférera toute  autre  y  cette, méthode. no 
paraît  plus  devoir  former  qu’une  ressource,  exception¬ 
nelle,  pour,  les,  Qàs,  par.exemple,  d’bydroeèle  enkystée,- 
d’kydroçèle  multiloculaire  ou  d-hydrocèle,  compliquée 
de  lésions  profondes ,  soit  de  la  tunique  vaginale.,  s  oit,  du 
'testicule  lui-même, 

a? Exej,sion,  L’excision  semble  avoir, été  misé  "en,usa&® 
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aussi  dès  le  temps  de  Léonidas.  On  trouve  en  effet  dans 
les  auteurs  anciens,  Paul  entre  autres,  qu’aprës  avoir  ou¬ 
vert  la  tumeur,  quelques-uns  saisissaient  les  lèvres  de  la 
tunique  vaginale  et  les  roulaient  en  dedans  sur  dès  cro¬ 
chets,  pour  l’a rrà cher.  Toutefois,  c'est  à  Douglas  qu’on 
doit  d’avoir  fixé  sur  elle  l’attention  des  chirurgiens  du  der¬ 
nier  siècle,  et  l’importance  qu’elle  conserve  encore  parmi 
nous.  En  la  combinant  avec  l’emploi  des  .tentes  ,  Imbert 
de  Lonne ,  crut  avoir  créé  une  méthode  nouvelle  qu’on 
h’a  point  adoptée.  Il  y  a  plusieurs  manières  de  la  pratiquer; 
Le  chirurgien  anglais  commençait  par  circonscrire,  à 
ï’aide  de  d'eux  incisions  semi-lunaires  ,  un  lambeau  ellip¬ 
tique  de  téguments  sür  le  devant  du  scrotum ,  enlevait  ce 
lambeau  *  ouvrait  la  tunique  vaginale  qü’ii  disséquait  en¬ 
suite  peu  à  peu  jüsqü’ auprès  des  adhérences  du  testicule  > 
afin  d’en  exciser  aussitôt  les  deux  côtés  à  l’aide  de  Bons 
ciseaux.  M.  Boyer  recommande  une  simple  incision  sur 
toute  la  longueur  de  l’hydrocèle,  puis  de  disséquer  la  tu¬ 
nique  vaginale  aussi  loin  que  possible  du  côté  delà  glande 
séminale  avant  de  donner  issue :  au  liquide ,  d’ouvrir 
ensuite  le  kyste  et  d’en  exciser  les  lambeaux.  Enfin  , 
M.  Dupuytren  trouve  plus  simple  d'embrasser  eivdëssous 
toute  la  tumeur  avec  là  main  gauche,  afin  d’ett  étendre  au¬ 
tant  que  possible  la  pâroi  antérieure,  d’infciser  eft  Second 
lieu,  comme  Douglas  ou  comme  M.  Boyer,  selon  qu’il  lui 
paraît  nécessaire  ou  non  d’emporter  un  lambeau  des  tégu¬ 
ments,  puis  d’énucléer  en  quelque  sorte  là  tunique  vagi¬ 
nale  en  la- repoussant  d’arrière  en  avant,  de  là  chasser j 
en  un  mot,  a  peu  près  comme  on  expulse  un  noyau  dé 
fruit  eh  le  pressant  avec  les  doigts.  Gela  fait  ,  il  Ouvre 
lé  kyste  et  l’excise  comme  il  a  été  dit  précédemment.  La 
plaie  est  aussitôt  remplie  de  charpie  mollette,  quel  que 
soit  lë  procédé  qu’on  ait  suivi,  et  le  resté  du  pansement 
est  absolument  le  même  qu’ après  l'incision  simple.  On 
Voit  par  cet  expose  que  l’excision  est  une  méthode  dou- 

55; 
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loureuse,  et  nécessairement  pins  longue  que  les  autres. 
Ses  avantages  sont  de  ne  pas  permettre  à  la  maladie  de  se 
reproduire,  puisqu’elle  détruit  sans  retour  l’organe  qui 
en  était  le  siège.  Cependant  ,  comme  il  est  à  peu  près  im¬ 
possible  d’enlever  la-totalité  de  la  couche  malade  ,  on  ne 
voit  pas  comment  elle  mettrait  irrévocablement  à  Tabri 
de  toute  récidive»  Ainsi  que  le  remarque  M.  Boyer, 
l’expérience  a  d’ailleurs  prouvé  que  l’hydrocèle  était 
quelquefois  revenue  après  .l’ excision ,  tout  aussi  bien 
qu’après  l’incision.  C’est  donc  encore  une  méthode,  à 
proscrire  ,  du  moins  en  tant  que  méthode  générale.  Elle 
ne  convient  que  dans  les  cas  assez  rares  où  la  tunique 
vaginale  est  endurcie ,  transformée  en  tissu  cartilagineux 
ou  fibro-cartilagineux,  garnie ,  soit  en  dedans, .  soit  en 
dehors,  de  plaques  osseuses  ou  calcaires,  considérable¬ 
ment  épaissies ,  lorsqu’elle  forme  une  sorte  de  coque 
dure  et  solide,  ou  que,  pour  une  raison  quelconque,  on 
a  lieu  de  soupçonner  que  sa  face  interne  n’est  pas  apte  à 
contracter  l’inflammation  adhésive,  lorsqu’enfin  elle  n’est 
plus  dans  le  scrotum  qu’un  corps  étranger  qu’il  importe 
d’en  extraire. 

3°  Injection.  Presque  tous  les  auteurs  modernes  „ 
fondés  sur  une  assertion  d’À.  Monro  ,  attribuent  l’idée 
des  injections  dans  la  cure  radicale  de  l’hydrocèle,  ,à 
un  chirurgien  militaire  du  même  nom  que  cet  écrivain. 
Elles  avaient  cependant  été  proposées  et  mises  en. usagé 
bien  long-temps  auparavant.  Gelse  dit  déjà  que,  si  l’eau 
est  dans  une  poche ,  il  faut  ,  après  l’avoir  évacuée.,  faire 
des  injections  avec  une  dissolution  de  nifre  ou  de  sal¬ 
pêtre.  Lembert  de  Marseille,  dont, les  commentaires  et 
les  observations,  ont  été  publiés  en  1677,  dit  formelle¬ 
ment  que  la  meilleure  méthode  à  suivre  dans  le  traite¬ 
ment  de  l’hydrocèle  consiste  à  retirer  l’eau  au,  moyen 
d’une  canule,  afin  de  pouvoir  enflammer  ensuite  lé  .kyste, 
en  y  injectant  par  la  meme  canule  de  l’eau  phagédénique. 
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Ses  essais  lui  ont  donné  tant  de  confiance  dans  cette  mé¬ 
dication,  qu’il  se  promet  bien  de  ne  plus  en  employer 
d’autre.  Les  éloges  qui  lui  furent  prodigués ,  d’abord  par 
Monro,  puis  par  Sharp  et  par  Earle,  ayant  été  affaiblis 
par  les  insuccès  de  plusieurs  autres  praticiens,  elle  ne  prit 
point  en  Angleterre ,  et  n’a  même  fini  par  être  générale¬ 
ment  adoptée  en  France  que  depuis  une  trentaine  d’an¬ 
nées.  Comme  c’est  à  peu  près  la  seule  qu’on  suive  mainte¬ 
nant,  je  vais  m’y  arrêter  d’une  manière  spéciale  et  la  don¬ 
ner  avec  plus  de  détails  qu’aucune  des  autres. 

Je  n’ai  point  à  combattre  les  assertions  de  B.  Bell ,  qui 
veut  qu’au  lieu  du  trois-quarts  ordinaire  on  se  serve  d’un 
trois -quarts  aplati  ,  ou  qu’avant  dé  faire  la  ponction  ori 
divise  la  peau  et  les  couches  sous-jacentes  avec  une  lan¬ 
cette  ,  l’inutilité  de  ces  précautions  étant  aujourd’hui 
complètement  reconnue  ;  ni  celle  de Scacchi  qui  abeaucoup 
vanté  une  canule  élastique  surmontée  d’une  pointe  tran¬ 
chante  ,  attendu  que  depuis  long-temps  le  trois-quarts , 
dit  à  hydrocèle,  avec  ou  sans  crénelure  sur  l’une  des 
faces  de  sa  canule,  est  regardé  comme  devant  suffire  dans 
tous  les  cas.  Toutefois,  si  l’on  ne  varie  plus. sur  le  meil¬ 
leur  instrument  à  employer  ni  sur  la  manière  de  faire  la 
ponction  et  de  retirer  le  liquide,  il  n’en  est  pas  tout-a-fait 
de  même  de  Fagent  irritant.  Les  anciens  avaient  recours; 
comme: nous  l’avons  vu,  à  des  solutions  plus  ou  moins 
âcres.  Lembert  se  servait  d’eau  de  chaux  chargée  de  su¬ 
blimé  corrosif.  Le  chirurgien  dont  parle  Monro,  employait 
de  l’alcool  pur  ou  affaibli  avec  de  l’eau.  Dans  le  même 
temps,  le  vin  rouge  fut  aussi  tenté.  Earle  a  beaucoup  pré¬ 
conisé  le  vin  de  Porto  coupé  avec  la  décoction  de  roses  ; 
tandis  que  Juncker  de  Berlin  préférait  le  vin  de  Médoc 
affaibli  avec  de  l’eau,  et  que  plusieurs  autres  se  conten¬ 
taient  d’une  solution  de  potasse  caustique.  MM.  Boyer,. 
Rieherand,  Dupuytren,  Roux*  ont  définitivement  adopté 
le  vin  rouge ,  soit  simple ,  soit  avec  un  peu  d’cau-d@- 


5*8  OPÉUATIOWS  QUI  SE  PlUTJg^EKX  SUR  LE  TROÜVC. 

vie,  d’alcool j  ou  dans  lequel  on  a  fait  bouillir  des 
roses  de  Provins.  J’ai  vu  M.  Jules  Cloquet  faire  usage,  et 
j’ai  employé  moi-même  de  l’alcool  camphré  dans  un  cas, 
de  V ea  u  -  de  -  vie  simple  o  u  çamph  r  ée  dans  quelques  autres , 
pour  atteindre  le  mêmg  but.  Enfin ,  il  parait  qu’à  Angers 
quelques  médecins  opttoutbonnement  recours  à  des  injec¬ 
tions  d’eau  froide.  Béelard  a  cité  quelques  succès  obtenus 
par  ce  moyen ,  et  M.  Guyellier  en  ,a  relaté  un  plus  grand 
nombre  dans  sa  thèse.  Il  n’est  pas  jusqu’à  l’air  qui  n’ait 
suffi  dans  un  cas  rapporté  par  Schreger.  Quand  on  songe  au 
résultat  à  atteindre,  il  est  aiséde  comprendre  que  ces  divers 
liquides  sont  en  définitive  de  nature  à  satisfaire  le  prati¬ 
cien  .  Il  s’agit  tout  simplement,  en  effet,  d’irriter  la  tunique 
vaginale,  et  dé  faire  naître,  une  inflammation  adhésive  \ 
son  intérieur.  Or,  de  l’eau  froide,  du  vin  de  toutes  les 
espèces ,  de  l’eau-de-vie ,  des  solutions  caustiques,  un  li¬ 
quide  quelconque,  en  un  mot?  de  même  que  le  bec.  d’une 
canule,  d’une  tente ,  la  présence  d’un  corps  étranger  quel, 
qu’il  soit,  sont  évidemment  propres  à  produire  ce  résul¬ 
tat,  Le  tout  est  de  savoir  lequel  réussit,  le  mieux  en  entraî¬ 
nant  le  moins  d'inconvénients.  L’expérience  paraissant 
s’être  prononcée  en  faveur  du  gros  vin  rouge  animé 
d’un  peu  d’alqooE  pu  dans  lequel  pu  a  fait  bouillir  des 
roses ,  je  ne  vois  pas  çe  qui  pourrait  porter  à  en,  essayer 
d’autres.  Il  faut  dire,  pourtant,  que  l’alcool,  rejeté 
par  beaucoup  d’auteurs  attendu  qu’ils  le  croyaient  trop 
irritant  ,  capable  de  causer  une  inflammation  trop  dan¬ 
gereuse  ,  ne  produit  rien  de  plus  effrayant  que  le  vin 
.ordinaire ,  et  que ,  si  je  n’eu  adopte  pas  l’emploi ,  c’est 
que  je  l’ai  vq  manquer  trois  fois  son  effet  sur  onze  ma¬ 
lades  opérés,  tandis  que  le  vin  ,  unique  substance  dont 
AI.  Gouraud  fit  usage  lorsque  j’étais  à  l’hôpital  de  Tours, 
qu’admissent  M.  liieherand  à  l’hôpital  Saint -Louis, 
1\ÎM.  Bougon  et  Roux  à  l’hôpital  de  Perfectionne  - 
ment ,  et  que  j’aie  moi-même  essayé  dans  soixante  cas 
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environ  que  j’ai  comptés,  n’aéchoué  que  cinq  fois. 

Manuel  opératoire.  — -  'Préparatifs.,  'Àvàïït  de  vider  le 
scrotum,  on  prépare  une  seringue  de  la  capacité  d’à  peu 
près  un  demi-litre,  ét  bien  conditionnée.  U  faut  avoir 
en  meme  temps  un  litre  ou  deux  de  liquidé  disposé 
comïhe  il  vient  d’être  dit ,  èt  un  réchaud  plein  de  char¬ 
bons  ardents  pour  lé- chaùtfer.  Divers  bassins  sont  aussi 
nécessaires,  soit  pour  contenir  le  vin  à  injection ,  soit 
pour  rêcfeVoir  i’éau  de  rîiÿdrocêie.  Lorsque  tout  est  as¬ 
suré  de  çé  coté,  1%  malade  étant  placé  Sur  Un  lit  ou  une 
tablé  gàVnie  d’alèzès ,  lé  chirurgien  soutient  le  scrotum, 
Oommé  pour  i’ihcïsîoa  On  l’excision  ;  s’assure  de  nou¬ 
veau  éju’ii  a  bîéh  hne  hydrocèle  sous  lés  yeux,  et  non  une 
autre  maîadié  :  que  le  testicule  ét  les  divers  éléments  du 
cordon  sont  dans  tel  sens  et  noii  dans  tel  autre.  Pour 
cela ,  il  soulevé  fÔrtéUiént  lés  bourses,  place  perpendicu¬ 
lairement  le  bord  cubital  d’une  de  ses  mains  sur  leur 
face  ailtérîèûre  ,  afin  dé  masquer  là  lumière  d’une  bou¬ 
gie  qu’on  tient  âll u hiee  du  ç$té  opposé,  et  de  telle  sorte 
qué/poür  lui  arriver,  les  rayons  lumineux  soient  obligés 
dé  traverser  le  kyste  séreux.  La  transparence  naturelle 
dé  ce  kÿsté  reni]pîx  dé  liquide,,  periiiët  àlors  à  l’opérateur 
de  distinguer  et  de  voir,  quand  elle  est  parfaite ,  quel  est 
lè  siégé  précis  de  l’organe  prolifique  ou  même  du  cordon 
léstieüïaire.  S’il  restait  dii  doute,  le  petit  appareil  réflec¬ 
teur,  irùagihé  par  M.  Ségâîàs  pour  Voir  dans  la  vessie, 
/ou  mêriie  uü  simple  tube  en  bois  Où  en  gomme  élasti¬ 
que  ,  long  d’fin  pied  ét  dû  diamètre  dé  queîquës  lignes  , 
devrait  être  essayé.  De  la  main  droite,  l’opérateur  saisit 
ensuite  lé  trois-quarts  armé  de  sa  canule  et  l’enfonce  d’un 
coup  sec  éur  là  partie  anterieure,  inférieure  et  externe 
de  la  tumeur,  jusqu’au  centre  du  liquide.  Ce  point  doit 
être  préféré,  par  la  raison  que,  dans  l’éiat  ordinaire,  le 
testicule  et  ses  dépendances  se  trouvent  en  dedans,  en 
bas  et  en  arrière,  ét  que  ç’est  le  meilleur  moyen  de  Loin- 
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ber  au  milieu  de  la  tunique  vaginale.  Il  est  inutile  de  dire 
que  si  on  avait  reconnu  une  disposition  différente  avant  de 
commencer,  l’instrument  devrait  être  porté  dans  un  autre 
sens,  sur  le  point  qui  paraîtrait  le  plus  convenable.  Le 
défaut  de  résistance ,  une  gouttelette  de  liquide  qui  s’é¬ 
chappe  parfois  entre  la  plaie  et  la  canule,  la  profondeur 
à  laquelle  on  est  arrivé,  indiquent  suffisamment  que  le 
trois-quarts  est  entré  dans  le  kyste.  Le  chirurgien  em¬ 
brasse  alors  le  tube  conducteur  près  de  la  peau  avec  les 
deux  premiers  doigts  de  la  main  gauche,  et  en  retire  sur- 
le-champ  le  poinçon  pour  permettre  au  liquide  de  s’é¬ 
couler.  Lorsque  la  poche  est  en  partie  vide,  il  la  presse 
dans  toutes  les  directions,  en  ayant  soin  que  le  bec  de  la 
canule  en  suive  le  retrait  et  ne  vienne  pas  se  placer  entre 
les  autres  enveloppes.  Jusque  là,  il  ne  faut  pas  non  plus 
que  ce  bec  s’applique  sur  la  face  interne  de  la  cavité  mor¬ 
bide  au  point  de  gêner  la  sortie  du  liquide. 

Un  aide  remplit  aussitôt  l’instrument  avec  l’injection 
qui  doit  être  à  une  température  d’environ  trente-deux 
degrés,  plus,  si  les  tissus  de. l’individu  paraissent  peu  ir¬ 
ritables,  ou  si  le  liquide  n’est  pas  par  lui-même  très 
irritant,  un  peu  moins  dans  les  cas  opposés,  à  un  degré 
tel,  enfin ,  que  la  main  puisse  la  supporter,  quoique  avec 
quelque  peine.  Le  syphon  de  la  seringue  est  ensuite 
porté  dans  l’ouverture  externe  de  la  canule,  à  laquelle 
on  l’a  présenté  d’avance  pour  être  sûr  qu’il  s’y  adapte 
exactement.  L’aide  pousse  dès  lors  le  piston  avec  len¬ 
teur  jusqu’à  ce  que  l’instrument  soit  vide.  Soutenant 
toujours  la  canule  près  de  sa  racine  ,  l’opérateur  em¬ 
pêche  qu’elle  n’arc  -  boute  dans  l’intérieur  du  sac  et 
qu’elle  ne  se  retire  dans  l’épaisseur  du  scrotum  ,  en 
même  temps  qu’avec  l’indicateur  il  la  ferme  et  s’oppose 
a  l’écoulement  du  liquide  au  moment  où  l’aide  retire 
la  seringue.  Une  nouvelle  quantité  d’injection  est  sur- 
le-champ  poussée  de  la  même  manière,  ainsi  qu’une 
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troisième,  si  elle  est  nécessaire,  pour  donner  à  la  tumeur 
autant  de  volume  qu’elle  en  avait  avant  l’opération. 
On  la  retient  chaque  fois  dans  la  tunique  vaginale  pen  - 
dant  trois  minutes  d’après  quelques  praticiens  ,  quatre 
ou  cinq  selon  d’autres  ,  ,  et  même  six  ou  sept,  comme  quel¬ 
ques-uns  le  préfèrent.  Il  y  à  enfin  des  personnes  qui 
recommandent  de  remplir  une  troisième  fois  la  tunique 
vaginale  avant  de  la  vider  définitivement.  Du  reste,  il  est 
prudent  d’en  .  chasser  jusqu’aux  dernières  gouttes  de 
liquide  et  même  l’air  qui  a  pu  s’y  introduire,  avant  d’en 
enlever  la  canule  conductrice. 

Pour  pansement ,  on  est  dans  l’habitude  d’entourer  le 
scrotum.de' compresses  imbibées  devin  pareil  à  celui  de 
l’injection,  et  de ;  renouveler  cés  compresses  ti'ois  ou 
quatre  .fois  dans  les  vingt-quatre  heures  jusqu’au  cin¬ 
quième  ou  au  sixième  jour,  c’est-à-dire  jusqu’à  ce  que  l’in¬ 
flammation  ait  acquis  le  degré  d’acuité  qu’on  désire  et 
qu’ilsoit  permis  deles  remplacer  par  des  cataplasmes  émol¬ 
lients. Chez  quelques-uns,  l’inflammation  acquiert  son  plus 
haut  degré  d’intensité  dès  le  lendemain  de  l’opération;  chez 
d’autres,  elle  n’v  arrive  que  vers  le  quatrième ,  le  cin¬ 
quième  et  même  le  sixième  jour.  Chez  un  malade  que  j’o¬ 
pérai,  en  novembre  dernier,  il  ne  survint  pour  ainsi  dire  ni 
douleur  ni  gonflement  pendant  les  deux  premières  semai¬ 
nes.  Les  symptômes  phlegmasiques  n’apparurent  que  du 
dixième  au  douzième  jour,  quoique  le  sujet,  encore  jeune, 
soit  très  impressionnable  et  d’une  constitution  nerveuse 
plutôt  que  lymphatique.  Il  avait  été  opéré  de  l’autre  côté, 
l’année  précédente,  sans  en  avoir  été  tourmenté  davantage. 
Dans  les  deux  cas,  le  succès  a  été  complet.  Alors  donc  la 
tumeur  est  chaude ,  rouge ,  douloureuse  et  a  repris  pres¬ 
que  tout  son  volume  primitif.  Un  mouvemeut  fébrile , 
quelquefois  même  une  fièvre  assez  vive,  et  tous  les  symp¬ 
tômes  d’une  réaction  générale  évidente,  accompagnent 
ce  travail  local  :  parfois  aussi  l’économie  semble  rester 
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étrangère  à  se  qui  se  passe  dans  les  bourses.  La  matière, 
qui  s’épanche  au  milieu  de  la  tunique  vaginale  offre  ceci 
de  remarquable,  qu’elle  est  molle,  pâteuse  ou  demi-fluide, 
et  forme ,  dans  toute  la  rigueur  du  mot,  de  la  matière 
ou  de  la  lymphe  plastique.  Il  s’y  joint  pourtant  aussi-, 
dans  bon  nombre  de  cas,  une  certaine  proportion  de  sé¬ 
rosité  ,  màis  presque  jamais  de  flocons  albumineux  ou  de 
véritable  pus.  Cet  épanchement  continué  tant  que  T  in¬ 
flammation  augmente.  La  résorption  s’en  opère  ensuite 
par  degrés  ,  de  manière  que  les  parties  puissent  retrouver 
leur  volume  naturel  au  bout  de  vingt  jours,  un  mois  ou 
six  semaines ,  et  semble  quelquefois  porter  aussi  sur  les 
enveloppes  du -scrotum,  qui  étaient  plus  ou  moins  épaissies^ 
ainsi  que  sur  le  testicule  dont  le  gonflement  est  en  quelque 
sorte  une  suite  nécessaire  de  la  maladie  première  où  de, 
l’opéra tion.  Pendant  que  lés  parties  les  plus  fluides  de  la. 
matière  épanchée  disparaissent ,  sa  portion  concréseiblé 
s’organise,  Se  laisse  pénétrer  de  vaisseaux,  S6  confond  irn. 
sensiblement  avec  les  deux  parbis  de  la  tunique  vaginale. 
Se  résolvant  en  tissu  cellulaire >  elle  soude  si  complè¬ 
tement  l’une  âteë  l’autre,  lés  deux  lames  de  l’enveloppe, 
séreuse  qui  l’â  Sécrétéèj  qu’a  M  fin'  il  hé  rëstè  pliis  dè- 
trace  dè  cavités  entre  le  testicule  êt  lès  couches  environ¬ 
nantes  ,  c’estra-dire  >  eri  résumé,  que  Je  tout  së  térhiihe. 
par  l’ oblitération  complète  du  hystè.  G’ëst  même  là  le  but. 
avoué  de  tous  les  chirurgiens  ,  quelle  que  soit  l’opération 
à  laquelle  ils  aient  recours.  C’est,  lui  que  lés  uns  et  lés  au-r 
très  ont  prétendu  pouvoir  atteindre  èn  préconisant ,  soit 
la  cautérisation ,  soit  l’incision  et  remploi  de  mèches 
simples  ou  enduites  de  préparations  médicamenteuses , 
soit  la  ligature  et  l’excision ,  soit  l’introduction  daiis  le 
sac  d’une  tëiitë,  d’un  ruban  de  lingè  effilé,  d’une  canule 
en  métal  ou  en  gomme  élastique,  d’un  séton ,  etc.,  soit  au 
liquide  irritant  quelconque  pour  ceux  qui  adoptent  la, 
méthode  de  l'injection.  Avec  cette  donnée,  on  voit  qu’il 
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est  réellement  permis  à  chacun  de  modifier  le  traitement 
de  l’hydrocèle  selon  ses  idées  particulières,  ou  les  con-r 
naissances  spéciales  qu’il  a  acquises. 

Une  remarque  de  Pott  semblerait  cependant  indi¬ 
quer  qu’il  ne  regardait  pas  la  disparition  de  la  cavité 
vaginale  comme  indispensable.  Depuis  ,  on  a  formel-, 
lenient  émis  sur  ce  point,  en  Angleterre ,  une  opinion 
opposée  à  celle  de  presque  tous  les  praticiens  d’aujour¬ 
d’hui.  M.  Ward ,  en  effet ,  soutient  positivement  que 
l’hydrocèle  guérit  souvent  ,  quoique  l’enveloppe  sé¬ 
reuse  du  scrotum  ait  Conservé  ses  dimensions  premières. 
M.  Peamsden  est  du  meme  avis,  et,  si  j’eh  juge  d’après, 
la  thèse  de  M.  Walsh,  un  autre  chirurgien,  M.  Kinder- 
Wood,  serait  même  parti  de  là  pour  imaginer  Une  nou¬ 
velle  méthode  opératoire  plus  simple  encore  qu’aucune 
de  celles  dont  j’ai  parlé.  11  veut  qu’après  avoir  divisé,  dans 
l’étendue  de  quelques  lignes,  tous  les  tissus  jusqu’à  la 
tunique  vaginale,  on  dissèque,  pour  l’ exciser ,  un  petit 
lambeau  de  cette  membrane,  et  que,  le  liquide  étant 
évacué,  on  réunisse  immédiatement  la  plaie  à  l’aide  d’un 
point  de  suture.  Sans  partager  à  ce  sujet  les  espérances 
deM.  Walsh  ou  de  son  compatriote,  je  ne  puis  omettre 
de  dire  cependant  qu’une  observation  recueillie  der¬ 
nièrement  à  la  Pitié,  vient  tout -à-fait  à  l’appui  des 
présomptions  de  Pott.  Le  malade  dont  je  parle  était 
âgé  de  cinquante  et  quelques  années.  Son  hydrocèle  avait; 
le  volume  des  deux  poings.  Je  l’opérai  par  i’injéctiôn, 
vineuse.  Le  scrotum  était  presque  revenu  à  son  état  na¬ 
turel  ,  lorsqu’une  attaque  d’apoplexie  enleva  cet  individu 
le  vingt-sixième  jour  de  l’opération»  Curieux  de  voir  pii 
en  était  le  travail  pathologique,  je  disséquai  avec  soin  les, 
parties  et  fus  fort  étonné  de  trouver  la  tunique  élytroïde 
entière,  avec  son  poli  naturel ,  et  ne  Contenant  plus,  dans 
sa  partie  inférieure,  qu’une  masse  légèrement  ver^tre  , 
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filamenteuse  et  gélatineuse,  qui  n’avait"  contracté  aucune 
adhérence  avec  l’intérieur  de  la  membrane  séreuse.  Le 
testicule  et  les  enveloppes  générales  du  scrotum  étaient 
d’ailleurs  tout-k-fait  sains. 

Lorsque  l’inflammation  commence  à  diminuer,  c’est-k- 
dire  vers  le  huitième  ou  le  dixième  jour,  les  cataplasmes 
cessent  généralement  d’être  indiqués  et  les  compresses 
résolutives,  soit  avec  le  vin,  soit  avec  l’eau  végéto-miné- 
rale,  doivent  leur  être  substituées.  Gomme  la  résolution- 
se  fait  quelquefois  avec  trop  de  lenteur,  il  est  bon  de  la 
hâter,  de  l’activer  par  les  moyens  convenables.  Les  cata¬ 
plasmes  de  farine  de  lin,  arrosés  d’extrait  de  Saturne,  m’ont 
souvent  paru  avantageux.  Toutefois,  les  médicaments  qui 
m’ont  semblé  le  plus  efficaces  ,  sont  l’onguent, mercuriel 
et  les  pommades  iodurées  ou  hydriodatées,  simples  ou 
combinés  avec  l’opium,  employés  k  peti'ses  doses  et  en; 
frictions  sur  la  tumeur.  Une  précaution  importante  pen¬ 
dant  tout  le  cours  du  traitement,  est  de  faire  soutenir 
exactement  le  scrotum  avec  un  suspensoire  méthodique¬ 
ment  appliqué.  Quoique  l’inflammation,  aille  rarement 
jusqu’à  faire  naître  des  abcès  ,  c’est  néanmoins  un  acci¬ 
dent  qui  s’observe  parfois  :  alors  on  voit  le  scrotum  rou¬ 
gir,  devenir  saillant,  puis  fluctuant  dans  un  point,  dé¬ 
terminé  de  son  étendue ,  et  présenter  tous  les  symptômes 
d’un  phlegmon  ou  d’un  véritable  dépôt.  L’indication  que 
présente  ce  contre-temps,  est  la  mèmè  que  celle  des  ab¬ 
cès  chauds  en  général.  Ainsi ,  des  sangsues  si  on  croit 
pouvoir  prévenir  la  suppuration,  des  cataplasmes  et  l’ou¬ 
verture  du  foyer  aussitôt  que  son  existence  est  mani¬ 
feste,  en  constituent  le  traitement  principal.  Dans  d’au¬ 
tres  cas,  la  tumeur,  après  avoir  diminué  du  tiers  u  de  la 
moitié  ou  des  trois  quarts  de  son  volume  primitif,  reste 
dans  le  même  état,  et  laisse  la  guérison  incomplète. 
C’est  alors  que  les  topiques  astringents  ou  résolutifs,  sont 
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sur-tout  avantageux.  On  les  a  vus  plusieurs  fois  trîom- 
plier  de  cette  résistance  du  mal ,  et  compléter  la  cure  au 
moment  où  on  pensaitdevoir  y  renoncer.  Si,  en  définitive, 
rien  ne  réussissait,  on  en  serait  quitte  pour  recommen¬ 
cer  l’injection ,  à  moins  qu’on  ne  prît  le  parti  d’en  venir 
à  l’incision  ou  à  l’excision. 

La  méthode  de  l’inj  ection,  tell  e  que  j  e  viens  delà  décrire, 
n’exige  pas  d’autres  précautions  dans  la  majeure  partie  des 
cas  j  mais ,  si  la  tumeur  avait  un  grand  volume,  celui, 
par  exemple,  de  la  tête  d’un  adulte,  ou  plus  encore  ,  il 
serait  bon  de  suivre  le  conseil  donné  par  Schmucker  , 
M.  Boyer,  conseil  sur  lequel  insiste  beaucoup.  M.  Ber¬ 
trand  ,  qui  veut  qu’avant  de  porter  le  liquide  irritant  dans 
la  tunique  vaginale ,  on  fasse  une  ou  plusieurs  ponctions 
palliatives  ,  afin  de  permettre  au  scrotum  de  revenir 
sur  lui-même,  et  de  ne  pas  être  obligé  d’enflammer  une 
aussi  large  surface.  S’il  fallait  effectivement  remplir  de 
vin  chaud  ces  énormes  kystes  que  portent  certains  in¬ 
dividus,  on  aurait  a  craindre  i°  la  réaction  d’une 
aussi  vaste  inflammation ,  et  20  que  la  résorption  de  tout 
l’épanchement  qui  en  résulte  ne  fût  au-dessus  des  res¬ 
sources  de  l’organisme.  Cependant,  j’ai  opéré,  sans  cette 
attention,  un  homme  âgé  de, quarante-huit  ans,  dont  l’hy¬ 
drocèle,  fort  ancienne,  offrait  vingt-quatre  pouces  de  cir¬ 
conférence.  Il  ne  survint  aucun  accident  ,  et  la  guérison 
eut  lieu  dans  le  laps  de  temps  ordinaire.  Pendant  qu’on 
pousse  le  liquide  irritant,  le  malade  éprouvé  d’ordinaire 
une  douleur  plus  ou  moins  vive,  qui  se  propage  dans 
le  trajet  du  cordon  et  dès  vaisseaux  spermatiques  ,  dou¬ 
leur  qui  est  considérée  comme  avantageuse  et  comme  une 
preuve  que  l’opération  doit  réussir,  que  l’irritation  est. 
arrivée  au  degré  convenable,  qu’on  est  même;  satisfait 
de  voir  retentir  jusque  dans  le  flanc  ou  la  région  lom¬ 
baire,  en  sorte  qu’on  augure ,  en  général,  assez'  mal  du 
succès,  quand  elle  ne  se  fait  point  sentir.  Comme  tous 
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lies  individus  ne  sont  pas  doués  d’une  égale  sensibilité,  et 
que  la  tunique  vaginale  peut  être  très  mince  ou  plus  on 
moins  altérée,  tous  n’ éprouvent  pas  cette  douïeuraumême 
degré.  Chez  les  personnes  âgées  ,  dans  l’hydrocèle  an¬ 
cienne^  ou  quand  on  soupçonne  un  épaississement  marqué 
du  kyste,  il  convient  de  chauffer  assez  fortement  le  vin 
ou  de  le  rendre  un  peu  plus  irritant  que  pour  les  malades 
qui  se  trouvent  dans  les  conditions  opposées;  Du  reste, 
il  ne  faudrait  pas  s’imaginer  que  F  opération  ne  réussira 
pas,  par  cela  seul  que  la  douleur  en  question  ne  s’est 
point  manifestée  ;  F  expérience  a  cent  fois  démontré  lé 
Contraire.  Si  l’opérateur  n’y  portait  une  attention  ex¬ 
trême  ,  le  bec  de  la  canulè  abandonnerait'  avec  la  plus 
grande  facilité,  ainsi  que  je  l’ai  déjà  dit,  la  cavité  vagi¬ 
nale  pendant  que  le  scrotum  se  rétracte  et  se  vide,  qu’on 
en  retire  la  sérosité  ou  la  matière  deTinjeclion.  Un  acci¬ 
dent,  en  apparence  aussi  léger ,  expose  aux  suites  les  plus 
fâcheuses.  L’extrémité’ de  l’instrument  venant  à  s’buvrir 
entre  les  tuniques  du  scrotum ,  l’aide  y  pousse  presque 
inévitablement  alors  le  liquide  sans  s’en  apercevoir. 
Comme  ces  couches  sont  unies  par  un  tissu  cellulaire 
très  lâche,  elles  n’offrent  qüe  très  peude  résistance  au 
fl  aidé  quiltend  a  lés*  écarter.  li  en  résulte  une  inflamma¬ 
tion  dès'  plus  vives  et  qui  së  termine  à  peu  près  cons¬ 
tamment  par  la  gangrène.,  si  elle  n’entraîne  de  primé 
abord  la  perte  dù  sujets  M;  Boyer  a  été  témoin  d’un  cas 
de  ce  genre.  Le  chirurgien  avait  chargé  un  aide  de  main¬ 
tenir  la  canule  pendant  qu’il  poussait  lui-mênle  l’injec¬ 
tion.  Cetaide  n’ayant  point  suivi  des  doigts  là  rétraction 
du  scrotum,  le  vin  fut  injecté  en  dëhors  de  la  tunique 
Vaginale.  Une  inflammation  gangréneuse  survint,  et  lë 
malade  sucéomba.  J’ai  vu  ,  en  1824,  une  injection  être 
ainsi  poussée  dans  l’épaissetir  du  scrotum  ,  a  la  clinique 
externe  de  F  école  de  Médecine.  Les  téguments  et  lès  tissus 
sous-jacents  se  gangrênerent  dans  presque  toute  l’étendue 


des  bourses-  Les  symptômes  généraux  finirent  néan¬ 
moins  par  se  calmer ,  et  le  malade  s’est  rétabli.  C’est 
donc  un  accident  très  grave,  qu’on  dioit  s’attacher'  à  pré¬ 
venir.  On  s’en  aperçoit,  au  reste,  dans  le  moment  même, 
à  la  douleur  particulière  que  cause  raide  en  voulant  faire 
pénétrer  le  liquide,  a  la  résistance  qu’il  éprouve,  aux- 
bosselures  qui  se  manifestent  aux  environs  de  la  canule , 
qu’on  sent  bien ,  en  outre ,  n’être  pas  libre  par  son  extré¬ 
mité  dans  la  tunique  élytroïde.  En  supposant  que  l’épan¬ 
chement  soit  effectué ,  il  faudrait,  sans  hésiter,  scarifier 
profondément  et  sur  un  grand  nombre  de  points  toute 
l’épaisseur  du  scrotum,  dépasser  même:  un  peu  les  li¬ 
mites  de  rinfiltration.  Le  traitement  antiphlogistique , 
des  cataplasmes  émollients  seraient  d’abord  mis  en  usage  ; 
après  quoi ,  on  aurait  recoui's  aux  résolutifs  locaux  , 
si,  malgré  ces  moyens  ,  la  gangrène  venait  à  sc  manifes¬ 
ter  ou  à  s’étendre.  Elle  peut  aussi  se  déclarer,  bien  que 
l’injection  ait. positivement  été.  portée  dans  la  poche  va* 
ginale.  C’est  un  fait  dont  les  auteurs  ne  parlent  point  et 
qui,  pourtant,  ne  paraît  pas  très  rare.  Plusieurs. per* 
sonnes  m’ont  dit  l’avoir  observé ,  et  d,es  élèves. instrni ts- 
m’ont  affirmé  en  avoir,  été  témoins  dans  trois  hôpitaux  de 
Paris,  pendant  le  cours,  d/ une  même  année.  J’en  ai  inoi- 
même  reeueiliideuxexemplesremarquables .  Un  homme  ,- 
âgé  de  soixantenns,.  qui  portait  une  double  hydrocèle .  mér 
diocrement.  volumineuse-,  fut  opéré  par  moi,  k  l’hôpital 
Saint- Antoine,  au  printemps  de  1829,  La  ponction  et 
l’injection,  n’eurent  lieu  que  du  eôtédr-oit.  Le  liquide  fut; 
poussé  deux  fois  sans  obstacle,  sans  difficulté  aucune, 
dans  la  tunique  BaqrMÜg.  La  preuve  qu’il  était  bien  entré 
dans  cette  poche ,  c’est  que  nous  l’en  fîmes  .  sertir  par  l*r 
canule,  à  la  dernière  injection,  en  entier,  tout  aussi  aisé*: 
ment  qu’à  la  première-  L§  malade  n’éprouva  diailleum 
que  la  douleur  d’usage.  Le  premier,,. le  second  et  le  troi¬ 
sième  jour ,  le  gonflement  des  bourses^  suivit  sa  marche . 
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accoutumée.  L’inflammation  resta  même  assez  peu  in¬ 
tense;  mais,  le  quatrième  jour,  nous  aperçûmes  un 
point  mortifié  à  la  face  inférieure  de  la  tumeur,  et, 
quoique  je  me  sois  empressé  de  scarifier  les  parties  ,  la 
gangrène  ne  s’en  propagea  pas  moins  au  point  d’ envahir  le 
scrotum  jusqu’à  la  racine  de  la  verge,  et  de  faire  naître 
les  accidents  généraux  quil’accompagnent  ordinairement. 
Nous  finîmes  par  en  triompher  cependant.  Les  lambeaux 
sphacélés  se  détachèrent  peu  à  peu.  La  tunique  vaginale, 
globuleuse,  presque  à  nu  au  fond  delà  plaie,  parut  se 
remplir  d’une  matière  mollasse ,  comme  si  rien  de  parti¬ 
culier  ne  fût  survenu,  et,  après  une  longue  suite  de 
soins,  la  guérison  s’effectua  même  du  côté  qui  n’avait 
point  été  opéré.  Chez  le  second,  traité  a  la  Pitié,  dans  le 
mois  de  novembre  i83i,  rien  n’avait  pu  faire  prévoir  un 
accident  pareil,  lorsque,  le  quatrième  jour,  sans  qu’il  y 
eût  de  douleur,  de  rougeur,  de  signes  notables  d’inflam¬ 
mation  ,  je .  vis  paraître  une  large  eschare  sur  le  devant 
du  scrotum  ;  aucune  réaction  n’est  survenue  ;  les  tissus 
mortifiés  se  soni  graduellement  exfoliés,  et  la  cicatrisation 
s’est  insensiblement  effectuée.  Oùprendrelà  cause  de  cette 
gangrène?  Il  est  certainement  impossible  de  l’attribuer  à 
l’épanchement,  par  la  canule,  d’une  certaine  quantité  de  vin 
entre  les  couches  qui  séparent  là  tunique  vaginale  de  la 
peau  .  On  conçoit  qu’en  distendant,  outre  mesure,  le  kyste ; 
par  l’injection ,  on  parviendrait  aisément  à  rérailler,  et 
à  fa  ire- suinter  au-dehors  quelques  gouttelettes  du  liquide 
irritant.  Je  ne  serais  pas  étonné  que  les  choses  së  fussent 
ainsi  passées  chez  le  deuxième  sujet  dont  je  viens  de  parler. . 
Cependant ,  chez  l’un  comme  chez  l’autre,  les  accidents 
ne  s’étant  rhanifëstés  qu’au  quatrième  jour,  il  n’est  guère 
permis  d’admettre  une  semblable  explication.  Le  plus 
sage  serait  peut-être  dé  s’en  tenir,  pour  ces  deux  malades 
aumoins,  aux  conditions  de  faibesse  et  d’absence  de  réac¬ 
tion,  ou  bien  à  l’état  de  frayeur  dans  lequel  iis  se  trou- 
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vaient.  Toutefois  ,  il  semble  que  les  étaillures  de  la 
tuniqee  vaginale  à  travers  sa  doublure  cellulo-fibreuse, 
éraillures  qui,  ainsi  que  l’a  exprimé M. Dujardin  dans  sa 
thèse,  doivent  être  faciles  à  opérer,  soient  de  nature  à  cau¬ 
ser  l’accident  que  je  viens  de  signaler  et  qu’elles  ont  du  le 
produire  en  effet  plus  d’une  fois.  Ce  simple  soupçon  suffit, 
à  mon  avis,  pour  que  les  chirurgiens  11e  cherchent  point, 
en  pratiquant  l’injection,  a  distendre  les  parties  plus 
qu'elles  ne  l’étaient  par  l’hydrocèle  elle-même.  Je  pense 
en  outre,  qu’une  trop  grosse  canule,  laissant  une  ouver¬ 
ture  assez  large  pour  que  la  tunique  vaginale  puisse  ver^- 
ser  après  coup  quelques  goutelettes  de  liquide  entre  sa 
face  externe  et  la  peau,  est  également  de  nature  à  favo¬ 
riser  le  contre-temps  en  question  et  qu’on  ne  doit  pas  en 
faire  usage. 

Deux  autres  accidents  peuvent  encore  accompagner 
l’opération  de  l’hydrocèle.  Ce  sont  l’hémorrhagie  et  la 
piqûre  du  testicule.  Le  premier,  que  J.-L.  Petit  a 
d’abord  signalé  et  sur  lequel  Searpa  a  tant  insisté,  ne 
peut  dépendre  que  de  trois  causes  :  x°  de  la  blessure  des 
branches  artérielles  fournies  au  scrotum  par  les  hon¬ 
teuses  externe  ou  interne  et  l’épigastrique  >  20  de  la  pi¬ 
qûre  des  vaisseaux  testiculaires ,  3°  d’une  simple  exhala¬ 
tion  sanguine  à  la  surface  interne  de  la  tunique  vaginale. 
De  toute  manière  ,  on  a  peine  à  en  comprendre  le  danger 
immédiat.  Aucun  deces  vaisseaux  n’est  assez  vol umineux, 
au  moins  dans  l’état  naturel ,  pour  que  leur  ouverture 
puisse  réellement  effrayer.  Quant  aux  moyens  à  mettre 
en  usage,  ils  se  réduiraient  à  ouvrir  largement  le  foyer 
sanguin,  si  la  résolution  tardait  trop  à  s’en  faire,  ou 
s’il  menaçait  d’amener  des  symptômes  graves.  Le  se¬ 
cond  n’a  lieu  que  dans  les  cas  oû  il  n’a  pas  été  possible 
de  reconnaître  exactement  le  siège  du  cordon  ou  de  la 
glande  séminale  elle-même.  M.  Dupuytren,  M.  Boyer t 
et  presque  tous  les  chirurgiens  un  peu  répandus,  ont  été  k 

Tome  11.  54 


53û  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  STJR  LE  TRONC. 

même  de  l'observer.  La  douleur  qui  en  résulte,  d’ailleurs 
fort  vive ,  offre  un  caractère  particulier.  L’organe  s’en¬ 
flamme  quelquefois  violemment,  et  peut  tomber  en  fonte 
purulente.  Néanmoins,  cette  blessure  est  accompagnée  de 
mojns  de  dangers  qu’on  ne  se  l’imaginerait  au  premier 
coup  d’oeil.  Un  malade  ainsi  atteint,  et  dans  le  testicule 
duquel  lé  bout  de  la  canule  était  resté  au  point  que 
l’injection  seule  l’en  détacha,  ne  ressentit  guère  que 
les  symptômes  qui  accompagnent  communément  l’o¬ 
pération  par  injection.  Chez  un  autre,  cependant,  il 
survint  un  abcès  que  j’ouvris  ,  et  qui,  pendant  plusieurs 
semaines ,  me  fit  craindre  pour  la  perle  de  l’organe  proli¬ 
fique. 

L’hydrocèle  congénitale,  sur  laquelle  Viguerie  de  Tou¬ 
louse  a  le  premier  fixé  les  idées,  exige  qu’on  la  traite  un 
peu  différemment.  Souvent  il  suffit  de  faire  rentrer  le 
liquide  dans  le  ventre  et  d’en  empêcher  le  retour  du  côté 
du  scrotum,  en  maintenant,  pendant  plusieurs  semaines, 
une  compression  exacte  sur  l’anneau  pour  guérir  le  ma¬ 
lade.  Les  auteurs  semblent  même  penser  que  ce  moyen 
doit  toujours  rendre  les  autres  inutiles.  Il  est  pourtant  des 
individus  chez  lesquels  l’affection  lui  résiste  ou  qui  ne 
peuvent  pas  le  supporter;  ceux,  par  exemple,  dont  le 
testicule  est  resté  dans  l’anneau  malgré  le  développe¬ 
ment  de  l’hydropisie  vaginale  et  que  M.  Dupuytren  paraît 
avoir  rencontré  en  assez  grand  nombre.  L’injection  en 
triomphe  comme  de  l’ hydrocèle  ordinaire,  mais  on  com¬ 
prend  que  cette  injection  pénétrerait  aisément  dans  le  péri¬ 
toine  si  on  ne  trouvait  moyen  de  s’y  opposer,  et  qu’elle 
exposerait  ainsi  a  de  redoutables  dangers.  Si  donc  on  se 
décidait  à  la  mettre  en  usage,  il  faudrait,  comme  le  veut 
Desault,  que, pendant  toute  l’opération, un  aide  sechargeât 
de  comprimer  assez  exactement  le  trajet  inguinal,  pour 
empêcher  toute  communication  avec  l’intérieur  de  l’ab¬ 
domen,  et- qu’ ensuite  cette  compression  put  être  continuée 


à  l’aide  d’un  bandage  approprié,  jusqu’à  ce.  que  le  kyste 
fût  oblitéré.  Un  jeune  homme,  âgé  de  dix-sept  ans, 
qu’on  avait  vainement  tenté  de  guérir  par  les  autres 
moyens  ,  fut  ainsi  traité  avec  un  succès  complet ,  par 
M.  Mignot ,  à  l’hôpital  de  Tours, ,  en  1818.  On  a  bien  à 
craindre  encore  que,  malgré  la  compression,  l’inflamma¬ 
tion  ne  se  propage  de  la  tunique  vaginale  au  péritoine  inté¬ 
rieur  ;  mais  il  est  bon  de  remarquer  que  ces  inflamma¬ 
tions  artificielles  sont,  en  généra],  assez  peu  dangereuses, 
qu’elles  ne  s’étendent  pas,  comme  celles  qui  naissent  spon¬ 
tanément,  au-delà  des  parties  qui  ont  été  matériellement 
irritées.  Il  paraît  "même  que  l'épanchement  d’une  cer¬ 
taine  quantité  devin  dans  le  ventre  n’entraînerait  pas  né<- 
cessairement  la  mort.  M,  J.  Cloquet  a  fait  connaître  un 
fait  dans  lequel  on  voit  qu’une  grande  partie  de  l’injec¬ 
tion  était  entrée  dans  le  péritoine,  malgré  l’opérateur , 
et  que  les  accidents  n’ont  cependant  jamais  été  assez 
inquiétants  pour  faire  craindre  la  perte  du  sujet.  Si  on 
avait  à  faire  à  nne  hydrocèle  enkystée  du  çprdpn,  l’injec¬ 
tion  pourrait  également  être  tentée.  Néanmoins,  comme 
ces  kystes  présenteut  le  plus  ordinairement  un  . certain 
nombre  de  cellules  ,  comme  il  est  à  craindre  que  l’un  d’eux 
ne  se  prolonge  trop  loin  dans  le  canal  inguinal,  et  qu’il  ne 
se  déchire  dans  l’abdomen  au  moment  de  l’opération,  on 
a  raison,  je  crois  ,  de  les  traiter  de  préférence  par  l’inci¬ 
sion;  à  moins  qu’on  n’eut  acquis  la  certitude  qu’il  n’y  en 
a  qu’un  et  qu’on  n’en  connaisse  exactement  les  limites. 

Chez  la  femme,  l’hydrocèle  constitue  d’ailleurs  une 
maladie  si  rare  et  si  peu  grave,  bien  que  déjà  mentionnée 
par  Aétius  et  par  Paul  d’après  Aspasie,  ainsi  que  par  la 
plupart  des  auteurs  qui  les  opt  suivis,  qu’il  est  permis  de  la 
traiter  par  l'injection,  l’incision  ,  la  cautérisation  et  l’ex¬ 
cision,  presque  avec  les  mêmes  chances  de  succès  que  dans 
l’autre  sexe.  Le  travail  que  M.Saechi  vient  de  publier,  joint 
aux  observations  de  Paletta,  de  Scarpa  et  de  Mon  loggia? 
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en  prouvant  qu’elle  a  généralement  son  siège  dans  le  canal 
de  Nuck ,  indique  assez  qu’on  doit  traiter  cette  maladie 
chez  la  femme  comme  chez  l’homme.  Chez  les  enfants, 
le  liquide  dé  l’ injection  doit  être  moins  irritant  et  chauffé 
seulement  à  la  température  de  vingt-huit  outrente  degrés. 
Comme,  dans  les  vieillards,  les  tissus  ont  peu  de  vitalité 
et  que  la  tunique  vaginale,  en  particulier,  est  souvent  peu 
disposée  a  contracter  rinflammation  adhésive,  on  leur 
conseille  ordinairement  de  ne  point  en  chercher  la  cure 
radicale,  de  se  borner  à  en  faire  enlever  le  liquide  de 
temps  en  temps  par  une  simple  ponction.  Lorsque  l’hy¬ 
drocèle  est  compliquée  de  hernie,  on  commence,  bien 
entendu,  par  réduire  les  viscères  avant  de  pratiquer  la 
ponction  et  de  faire  l’injection.  En  supposant  que  la 
hernie  fût  irréductible,  il  faudrait  au  moins  s’assu¬ 
rer,  par  tous  les  moyens  possibles  ,  du  siège  précis 
de  l’épanchement  séreux.  Si  une  descente  accompagnée 
d’hydrocèle  venait  à  s’étrangler ,  on  aurait  la  chance  de 
guérir  du  même  coup  les  deux  maladies  par  la  kélo¬ 
tomie  proprement  dite,  pourvu  qu’on  eût  la  précaution 
d’ouvrir  largement  là  tunique,  vaginale  eh  même  temps 
que  les  enveloppes  herniaires.  Développée  dans  un  an¬ 
cien  sac,  comme  l’a  observé  Le  Dran  ,  dans  un  kyste 
placé  sur  ce  sac  ,  ou  dans  tout  autre  point  du  scrotum , 
elle  exigerait  le  même  traitement  et  les  mêmes  précau¬ 
tions  que  l’hydrocèle  enkystée  ordinaire. 

Quand  il  n  est  pas  permis  de  tenter  la  guérison  dé¬ 
finitive,  on  a  encore  la  cure  palliative  à  proposer.  Con¬ 
sistant  à  vider  la  tunique  élytroïde  au  moyen  d’une  ponc¬ 
tion  qu’on  renouvelle  toutes  les  fois  que  la  tumeur 
redevient  gênante,  cette  cure  offre  même  ceci  d’avan¬ 
tageux  ,  que ,  chez  un  certain  nombre  de  sujets,  elle 
finit  par  une  guérison  radicale.  Bien  plus ,  un  jeune 
médecin  m’a  raconté  dernièrement  l’observation  d’un 
malade  qui  fut  guéri  en  huit  jours,  quoique  la  maladie 
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datât  de  trois  ans,  par  la  simple  piqûre  d’une  longue 
aiguille ,  introduite  accidentellement  dans  le  scrotum. 
Je  ne  sais  même  si  l’acupuncture  ne  constitue  pas 
une  des  méthodes  de  la  guérir  radicalement  dans  l’Inde. 
M.  Moro  a  récemment  publié  en  Angleterre  un  autre 
fait  non  moins  remarquable  :  c’est  celui  d’une  hy¬ 
drocèle  qu’il  a  guérie  en  six  jours,  en  traversant  les, 
boùrses,  y  compris  la  tunique  vaginale,  avec  une  ai¬ 
guille  qui  fut  laissée  comme  un  séton  dans  les  parties. 
Enfin  il  resterait  encore  à  voir  si  une  compression  mé¬ 
thodique,  pratiquée  à  laide  d’un  emplâtre  rélractif,  ne 
parviendrait  pas  quelquefois  à  faire  disparaître  cette 
affection  chez  les  personnes  qui  ne  veulent  pas  se  sou¬ 
mettre,  ou  qui  ne  peuvent  pas  être  soumises  à  l’une  des 
opérations  généralement  connues  comme  devant  en  pro¬ 
duire  la  guérison  radicale.  . 

.  '  S  3; 

Ectomie  du  scrotum. 

Les  bourses:  sont  parfois  atteintes  d’üne  dégénéres¬ 
cence  dont  l’ablation  est  à  peu  près  le  seul  remède,  et 
que  les  auteurs  désignent  sous  le  nom  de  maladie  glan¬ 
dulaire  des  Barbades,  à'andrum ,  d’éléphantiasis  ou 
de  sarcome  lardacé  du  scrotum.  M.  Larrey  qui  dit 
l’avoir  souvent  observée  en  Égypte,  l’appelle  oschéo- 
chalasie.  Très  commune  dans  l’Inde  et  plusieurs  con¬ 
trées  d’Afrique,  cette  dégénérescence  est  restée  long¬ 
temps  inconnue  parmi  nous.  L’histoire  du  pauvre 
Marabout,  racontée  si  naïyement  par  Dionis en  est  la 
preuve.  Ceux  qui  voudraient  avoir  sur.  ce  sujet  des  no¬ 
tions  plus  précises,  consulteront  avec  fruit  le  travail  de 
M.  Roux  ,  le  mémoire  de  M.  Delpech ,  l’ouvrage  de 
M.  Boyer,  la  clinique  chirurgicale  du  baron  Larrey,  etc. 
Quoique  les  chirurgiens  fussent  dans  l’habitude  d’enle- 
.  ver  à  la  fois  le  testicule  et  ses  enveloppes ,  quand  ils  se 
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décidaient,  à  pratiquer  l’opération  pour  détruire  la  mala¬ 
die  dont  il  s’agit  ,  l’habile  professeur  dé  Montpellier  n’est 
pâs  le  seul  qui  ait,  remarqué  qu’au  milieu  de  cette  désor¬ 
ganisation  singulière ,  les  organes  génitaux  restent ,  en 
général ,  sans  altération ,  ni  le  premier  qui  eut  formé  le 
projet  de  les  conserver  et  de  s’en  tenir  à  l’enlèvement  des 
tissus  dénaturés.  Nombre  d’auteurs  anciens,  confondant 
le  sarcocèlè  et  les  autres  maladies  du  scrotum  sous  le 
nom  de  hernie  charnue,  ont  expressément  recommandé  de 
réspeetër  le  testicule  quand  on  le  trouve  sain  au  milieu 
des  tissus  malades.  «  Soit  tranchée  la  peau  aveeques  ung 
rasouer,  dit  G.  dé  Salicet,  puy  la  earnosité  que  tu  y 
trouveras  soit  hostée  du  coillon,  et  lesse  le  Coillon, 
s’il  n’est  blessé».  Quoique,  à  l’occasion  d’ün  fait  du 
génre  qui  nous  occupe ,  M.  Rbux  eût  déjà  proclamé  le 
principe  sur  lequel  M.  Delpech  insiste  tant  aujourd’hui, 
l’observation  de  ce  dernier  auteur  n’en  est  pas  moins 
la  plus  remarquable  qu’on  connût  alors.  Le  nommé 
Authier,  ancien  militaire,  portait  depuis  long- temps 
un  éléphahtiàsis  du  scrotum  qui  avait  acquis  un  volume 
énorme,  et  pesait,  dit-on  >  environ  soixante  livres.  Le 
chirurgien  Conserva  autant  de  téguments  qu’il  put  en 
prendre  sur  là  racine  de  la  tumeur;  en  forma  divers 
lambeaux,  auxquels  il  s’efforça  de  donner  une  figure  qui 
put  lui  permettre  d’en  envelopper  plus  tard  les  testicules 
et  le  membre  viril  ;  disséqua  ces  lambeaux  et  lés  ren¬ 
versa  l’un  sur  l’hypogastre ,  les  autres  sur  la  face  interne 
des  cuisses  ;  dépouilla  sur-le-champ  par  la  dissection ,  et  la 
verge,  et  le  cordon,  et  les  deux  glandes  spermatiques,  en  ne 
conservant  sur  ces  organes  que  leur  tunique  immédiate  ; 
rabâtît  ensuite  lé  lambëàû  tègumentaire  supérieur  autour 
du  pénis,  Comme  pour  l’én  coiffer;  ramena  de  la  même 
manière  lés  lambeaux  latéraux  sur  les  testicules,  et,  à 
l’aide  de  points  de  suture  multipliés  ,  il  parvint  ainsi  à 
fabriquer  un  nouveau  scrotum,  puis  une  sorte  de  fourreau 
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à  l’organe  eopulateor.  Cette  belle  opération  eut  un  succès 
en  apparence  complet.  Mais  le  malade,  d’un  naturel  fort 
intempérant  et  qui  avait  d’ailleurs  gagné  un  rhume  en 
se  rendant  de  Montpellier  à  Perpignan  ,  se  trouva  pris  au 
bout  de  quelques  mois  d’une  inflammation  interne  à 
laquelle  il  succomba. 

M.  Larrey  dit  avoir  pratiqué  en  i8i6,  en  présence  de 
MM.  Ribes  et  Puzin ,  une  opération  à  peu  près  semblable 
à  la  précédente ,  qui  n’en  diffère  du  moins  qu’en  ce  que 
.  la  tumeur  n’avait  que  cinq  a  six  pouces  de  diamètre.  Le 
même  chirurgien  paraîtrait  y  avoir  eu  recours  aussi  lors¬ 
qu’il  était  en  Egypte,  ou  il  croit  avoir  vu  des  tumeurs 
de  ce  genre  du  poids  de  cent  livres.  Il  semble  bien,  en 
outre,  que  l’opération  qui  fit  tant  de  bruit  dans  le  temps, 
et  que  Imbert  de  Loues  a  pratiquée  sur  le  ministre  Char- 
les  de  Lacroix ,  fut  nécessitée  par  une  maladie  semblable, 
et  qu’au  lieu  de  sacrifier  le  testicule,  on  aurait  pu  s’en 
tenir,  comme  M.  Delpech ,  à  une  simple  ectomie  du 
scrotum.  Du  reste,  comme  cette  affection  n’est  pas  exclu¬ 
sivement  propre  au  sexe  masculin,  il  est  bon  de  remar¬ 
quer  que,  chez  la  femme,  l’opération  serait  infiniment 
plus  facile  et  moins  dangereuse  que  chez  l’homme.En  effet, 
aucun  organe  important  ne  pouvant  se  trouver  ici  ren¬ 
fermé  dans  la  masse  à  enlever,  il  ne  s’agit  alors  que  d’une 
extirpation  tout  aussi  aisée  que  si  l’on  avait  à  amputer 
une  loupe  ou  un  cancer  sur  toute  autre  partie  du  corps. 
C’est,  au  surplus ,  ce  que  démontre  parfaitement  le  succès 
obtenu  par  M.  Talrieh  dans  le  cas  dont  M.  Delpech  a 
publié  l’observation.  Dans  l’ectomie  du  scrotum,  le  but 
étant  d’extraire  tout  ce  qui  est  malade  en  conservant  les 
parties  saines,  on  conçoit  que  le  procédé  opératoire  devra 
être  modifié  suivant. une  infinité  de  circonstances,  selon 
que  la  tumeur  aura  plus  ou  moins  de  volume,  qu’elle 
occupera  une  des  bourses  seulement  ou  toutes  les  deux  à 
la  Cois,  qu’il  sera  facile  de  trouver  dans  tel  lieu  plut&L. 
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que  dans  tel  autre  la  quantité  de  téguments  nécessaires 
pour  recouvrir  les  parties  qu’on  est  obligé  de  dénuder 
sans  vouloir  les  sacrifier.  Ainsi  tout  ce  qu’on  peut  dire 
eu  égard  au  manuel  opératoire,  c’est  qu’il  faut  chercher 
sur  la  racine  de  la  tumeur  des  téguments  sains,  afin  d’en 
tailler  des  lambeaux  suffisamment  larges  et  d’une  forme 
appropriée ,  avant  de  procéder  a  l’ablation  de  la  masse 
dégénérée;  puis  pénétrer,  en  les  respectant,  jusqu’à  la 
gaine  du  cordon  ou  à  la  tunique  vaginale  d’une  part,  et, 
de  l’autre,  jusqu’à  l’enveloppe  fibreuse  de  la  verge  si 
l’affection  s’est  propagée  de  ce  côté ,  le  but  étant  de  dé¬ 
pouiller  ces  parties  de  tout  ce  qui  les  enveloppe,  et  de  ne 
rien  laisser  d’ altéré  ;  bien  entendu,  en  outre,  que  si  on 
rencontrait  une  lésion  grave  des  glandes  séminales,  l’ex¬ 
tirpation  en  serait  faite  à  l’instant  même.  Üne  altération 
P  laquelle  il  faut  s’attendre  est  l’alongement  extrême  des 
cordons.  Reste  à  savoir  si  elle  suffit  pour  justifier  l’extir¬ 
pation  de  l’organe  prolifique,  sain  d’ailleurs.  M.  Delpech 
prétend  que  non ,  et  que  ces  parties  ne  tardent  pas  à  re¬ 
prendre  leur  situation  naturelle.  Je  crois  avec  lui  que 
M.  Key  aurait  effectivement  pu  les  conserver  au  malade 
confié  à  ses  soins  l’année  dernière  et  qu’il  débarrassa 
d’une  énorme  tumeur  scrotale.  Peut-on  en  dire  autant  du 
Marabout  opéré  le  27  mars  i83o  par  M.  Clôt?  «La  tumeur 
pesait  cent  dix  livres,  non  compris  une  quantité  considé¬ 
rable  de  sérosité  qui  s’était  écoulée  pendant  et  après  l’o¬ 
pération.»  Si,  avec  une  masse  pareille,  il  n’était  plus  per¬ 
mis  de  songer  au  maintien  des  testicules,  on  y  serait 
parvenu  avec  avantage,  je  crois,  chez  le  sujet  auquel 
Raymondon  enleva  une  tumeur  du  même  genre ,  mais  qui 
ne  pesait  que  vingt-neuf  livres.  Du  reste,  l’Egyptien  de 
M.  Clôt  s’est  complètement  rétabli.  En  somme,  la  règle 
générale  que  l’ectomie  permet  de  poser,  est  la  suivante  : 
emporter  toute  V épaisseur  des  tissus  dégénérés main¬ 
tenir  intacts  les  organes  importants  s'ils  ont  conservé  leur 
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état  naturel.  Quant  au  pansement,  on  ne  peut  rien  en 
dire,  si  ce  n’est  que  les  lambeaux  de  la  plaie  doivent  être 
réappliqués  le  plus  exactement  possible  sur  les  parties 
qu’ils  sont  destinés  à  recouvrir ,  que  la  suture ,  soit 
entortillée,  soit  simple,  est  a  peu  près  indispensable  pour 
en  maintenir  la  coaptation  parfaite,  et  que  de  la  cbarpie  ou 
des  compresses  graduées  doivent  en  entourer,  en  com¬ 
primer  modérément,  d’une  manière  égale  et  régulière, 
toute  la  surface  externe,  afin  qu’il  ne  reste  point  dévidé 
entre  eux  et  les  couches  sous-jacentes. 

S  4. 

Castration. 

La  castration  est  une  opération  qui,  depuis  long-temps, 
n’est  plus  conseillée  que  pour  remédier  à  des  maladies 
graves  de  la  glande  génératrice.  Heureusement  il  n’en 
est  plus  question  aujourd’hui  à  titre  de  luxe,  comme 
cela  s’observait  jadis  dans  toute  l’Europe.  On  ne  voit 
plus  parmi  nous  de  chirurgiens  excuser  Sémiramis  fai¬ 
sant  châtrer  tous  les  homme  faibles  de  ses  états ,  dans 
le  but  de  n’avoir  que  des  enfants  d’individus  robustes  et 
bien  constitués,  ni  soutenir,  comme  Brunus  de  Longo- 
Buco ,  que  les  seigneurs  ont  le  droit  de  mutiler  ainsi 
leurs  domestiques,  afin  de  les  commettre  plus  sûrement 
à  la  garde  des  femmes.  Il  n’est  pas  jusqu’à  l’Italie  elle- 
même,  qui  n’ait  renoncé  à  cette  méthode  barbare,  in¬ 
troduite  dans  son  sein  par  les  papes ,  sous  prétexte  de 
donner  atix  hommes  une  voix  plus  harmonieuse  et  plus 
douce.  Envisagée  sous  ce  point  de  vue,  la  castration  n’est 
plus  guère  en  usage  que  chez  les  Orientaux,  dans  les  con¬ 
trées  où  la  polygamie  et  l’esclavage  sont  encore  admis. 

Comme  ressource  thérapeutique,  elle  a  souvent  été 
pratiquée  pour  aider  à  la  guérison  radicale  des  hernies 
et  de  l’hydrocèle.  C’était  un  usager  fort  répandu  jadis  , 
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quoique  G.  de  Salicet  traite  déjà  d’ignorants  ceux  qui 
le  suivaient  de  son  temps,  et  que,  à  l’époque  où  écri¬ 
vait  de  Cantemire,  les  Albanais  eux -mêmes  le  regar¬ 
dassent  comme  inutile  et  dangereux.  Si  cette  pratique 
s’est  encore  rencontrée  depuis  un  demi-siècle,  dans  nos 
contrées ,  ce  n’est  que  parmi  les  charlatans  ou  des  gens, 
étrangers  à  la  médecine ,  ainsi  qu’il  a  été  dit  en  traitant 
de  la  cure  radicale  de  la  hernie.  Maintenant  on  ne  s’y  dé¬ 
cide  jamais  que  dans  les  maladies  mêmes  du  testicule,  et 
dans  celles  uniquement  qui  passent  pour  incurables. 
On  y  a  recours,  par  exemple,  lorsque  lq froissement, 
une  déchirure ,  une  lésion  traumatique  quelconque  a 
entièrement  désorganisé  la  glande  séminale ,  lorsque  cette 
glande  est  tombée  en  fonte  purulente  ou  devenue  le  siège 
d’une  dégénérescence  squirrheuse ,  cérébriforme  ,  col¬ 
loïde,  mélanique  ou  seulement  tuberculeuse,  encore  faut- 
il  avoir  la  certitude  que,  par  aucun  autre  traitement,  la 
santé  du  sujet  ne  pourrait  être  conservée.  Pour  qu’elle 
puisse  offrir  quelque  chance  de  succès ,  il  importe  que 
l’affection,  encore  locale,  n'ait  point  retenti  dans  les 
viscères  et  qu’il  n’en  existe  de  trace  nulle  part  ailleurs. 
Dans  le  cas  même  on  les  organes  internes  paraissent  sains, 
il  serait  imprudent  d’y  recourir,  si  le  cor-don  était  envahi 
jusqu’à  une  grande  profondeur  dans  l’anneau.  Cepen¬ 
dant,  si  la  dégénérescence  était  de  nature  colloïde,  tu¬ 
berculeuse,  ou  le  résultât  d’anciennes  phlegmasies  chro¬ 
niques,  sans  mélange  de  squirrhe,  de  tissu  encéphaloïde 
ou  mélanique,  on  pourrait  peut-être  tenter  d’aller  à  la 
recherche  du  cordon  jusque  dans  la  fosse  iliaque,  comme 
l’a  fait  Le  Dran,  ou  du  moins  jusque  dans  la  profondeur 
du  canal  inguinal ,  à  l’instar  de  Lapey  rouie. 

Les  anciens  exécutaient  la  castration  de  quatre  manières 
différentes  chez  les  individus  sains  qu’on  voulait  transfor¬ 
mer  en  eunuques.  L'attrition  consistait  à  froisser  violem¬ 
ment  l’organe,  pour  en  déterminer  l’atrophie \  l’ écrase- 
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ment  s’effectuait  en  le  plaçant  entre  deux  palettes  de 
bois  ;  l’ arrachement  ou  la  déchirure  ,  et  enfin  Y  exci¬ 
sion,  étaient  assez  souvent  préférés.  De  ees  méthodes, 
en  partie  conservées  dans  l’art  vétérinaire ,  il  n’est 
rte  s  lé  que  la  dernière,  ou  celle  que  Paul  appelle  Vec- 
tomie  dans  la  médecine  humaine.  En  conséquence  ,  la 
castratiô'n  ne  peut  s’entendre  aujourd’hui  ni  du  frois¬ 
sement  ,  ni  de  l’ écrasement ,  ni  de  l’arraehement  du 
testicule..  L’ectomie  elle-même  ,  que  tous  les  chirurgiens 
sont  loin  de  pratiquer  exactement  de  la  même  manière  , 
paraît  ,  aux  yeux  de  quelques-uns  ,  pouvoir  être  rempla¬ 
cée  par  dés  méthodes  infiniment  plus  simples  et  qu’il  ne 
m’est  pas  pëfmis  depassër  sous  silence. 

Méthode  de  M.  McCunoir .  Un  chirurgien  distingué 
de  Genève,  le  docteur  Maunoir ,  imagina,  au  commence¬ 
ment  de  cé  siècle ,  d’opérer  le  sareoeèle  sans  enlever  le 
testicule ,  de  mettre  à  nu  la  racine  du  cordon  en  incisant 
ses  diverses  enveloppés,  afin  de  découvrir  ses  vaisseaux 
et  d’en  faire  la  ligature.  À  l’en  croire ,  plusieurs  succès 
auraient  été  ainsi  obtenus.  On  a  cité ,  il  y  a  peu  de  temps, 
à  l’académie  dé  Médecine,  une  opération  pareille ,  tentée 
aussi  avec  succès.  Tout  ce  qu’il  est  permis  d’accorder  à 
cette  manière  de  faire,  est  que,  en  suspendant  l’afflux  du 
sang  dans  la  glande  affectée ,  on  pourra  en  déterminer 
l’atrophie,  ce  qui  ne  paraît  pas  devoir  être  d’un  grand 
avantagé  pour  le  malade.  Du  reste ,  s’il  est  présumable 
qu’elle  puisse  réussir  dans  quelques  cas  de  dégénéres¬ 
cence  due  à  une  simple  inflammation  chronique ,  le 
raisonnement  porté  à  croire  que  dans  le  véritable  sar- 
cocèle  elle  serait  insuffisante.  Le  varicocèle,  assez  grave 
pour  faire  Courir  des  risqués  au  malade,  s’en  accom¬ 
moderait  beaucoup  mieux.  Presque  tous  les  anciens  la 
pratiquaient  alors  en  s’attachant,  sur-tout  à  la  division 
des  veines.  Paul  d’Egine  la  décrit  en  détail  :  Ï1  faut,  dit- 
il ,  fendre  le  scrotum  et  le  crémaster,  lier  les  veines  en 


54-0  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC. 

deux  endroits  et  les  couper  dans  l’intervalle.  F.  de  Pié¬ 
mont,  P.  Forest,  donnent  le  même  conseil,  et  M.  Ch. Bell 
a  fort  bien  remarqué  dès  l’année  1820,  qu’en  renfermant 
l’artère  dans  le  même  fil il  n’en  résulte  aucun  inconvé¬ 
nient.  On  a  donc  lieu  d’être  étonné  que  l’Académie  ait 
cru,  comme  M.  Amussat,  qui  pensait  l’avoir  imaginée, 
que  cette  opération  était  d’une  invention  récente,  lors¬ 
qu’elle  lui  fut  communiquée  en  1828  et  1829. 

Méthode  de  M..  Morgan.  En  Angleterre,  on  s’y  est 
pris  un  peu  différemment.  Au  lieu  de  s’adresser  aux 
vaisseaux,  c’est  le  canal  déférent  lui-même  que  M.  Mor¬ 
gan  conseille  d’attaquer.  MM.  Lambert  et  Key ,  qui  ont 
adopté  les  principes  de  ce  ebirurgien,  citent  chacun  un 
succès  en,  sa  faveur.  Après  avoir  mis  à  découvert  le  cor¬ 
don  testiculaire ,  ils  cherchent,  isolent  le  conduit  sémi¬ 
nal  ,  et  en  excisent  un  lambeau  long  d’un  à  deux  pouces  ; 
la  plaie  doit  être  immédiatement  refermée,  et  la  guérison 
définitive  s’opère  ensuite  insensiblement. 

Si  l’une  ou  l’autre  de  ces  méthodes  permettait  l’es¬ 
poir  de  ramener  l’organe  à  son  état  primitif  et  de  con¬ 
server  ses  fonctions,  elles  mériteraient,  sans  aucun  doute,, 
malgré  leur  incertitude,  d’être  essayées;  malheureuse¬ 
ment  il  n’en  est  pas  ainsi,  et  je  doute  fort  qu’ elles  puis¬ 
sent  jamais  obtenir  dans  la  science  la  place  que  certaines 
personnes  voudraient  leur  assigner. 

La  castration  proprement  dite  comprend  trois  temps 
assez  distincts  :  i°  l’incision  des  enveloppes  et  l’isolement 
du  sarcocèle  ;  20  la  section  du  cordon  et  l’application  des 
moyens  hémostatiques  ;  3°  le  pansement. 

Premier  temps.  Lorsque  les  téguments,  restés  sains, 
n’ont  pas  contracté  d’adhérence  intime  avec  la  tumeur  , 
et  qu’elle  a  peu  de  volume,  il  est  inutile,  ainsi  que  Paul 
le  remarque  déjà  ,  d’en  exciser  un  lambeau.  Au  reste  ,  la 
division  peut  en  être  faite  presque  indifféremment ,  en 
commençant  par  en  former  un  repli,  ou  bien  en  agissant 
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de  la  peau  vers  les  parties  profondes,  comme  le  font 
la  plupart  des  modernes.  De  toute  manière ,  il  faut 
que  cette  incision  se  prolonge  un  peu  au-dessus  de  l’an¬ 
neau  ,  et  descende  jusqu’au  bas  du  scrotum.  Quoiqu’il  y 
ait  un  peu  moins  d’avantage  k  tendre  de  la  main  gauche 
les  téguments  sur  le  devant  de  la  tumeur,  pendant  qu’on 
les  divise,  que  de  F  embrasser  par  sa  face  postérieure, 
comme  le  veut  M.  Dupuytrén ,  ceci  n’en  est  pas  moins 
une  simple  affaire  de  goût  bien  plue  que  de  nécessité. 
Une  fois  que  la  peau  et  les  couches  qui  la  doublent  sont 
incisées,  rien  n’est  plus  facile  que  d’isoler,  k  grands 
traits ,  le  testicule,  soit  avec  les  doigts  en  imitant  B. 
Bell ,  soit  avec  des  ciseaux ,  soit ,  ce  qui  est  infiniment 
mieux,  avec  le  bistouri  convexe ,  jusqu’à  ce  qu’on  en 
ait  parcouru  toute  la  circonférence.  Pour  cela,  l’aide 
s’empare  des  lèvres  de  là  plaie  pendant  que,  d’une  main, 
l’opérateur  saisit  la  tumeur ,  ou  réciproquement ,  afin 
de  tendre  les  parties,  de  les  écarter  dans  le  sens  con¬ 
venable  et  d’en  détruire  les  adhérences  avec  le  bis¬ 
touri  conduit  de  l’autre  main.  La  seule  précaution  qu’il 
y  ait  a  prendre ,  c’est  de  ne  pas  porter  l’instrument  trop 
près  de  la  verge  ou  de  la  cloison  des  dartos  ,  dans 
la  crainte  de  blesser  l’urèthre  ou  le  testicule  du  côté 
opposé.  Nombre  de  chirurgiens  veulent  qu’on  s'e  com¬ 
porte  toujours  ainsi,  quelle  que  soit  le  volume  du  sar- 
cocèle,  quand  la  peau  n’est  pas  malade.  A  cela  il  y 
aurait  des  inconvénients  réels  :  la  méthode  défendue 
par  Sharp,  de  la  Faye,  et  que  Paul  d’Egine  suivait 
déjà,  méthode  qui  veut  qu’on  enlève  une  certaine  quan¬ 
tité  de  peau  en  même  temps  que  le  testicule,  dès  que 
le  volume  du  cancer  dépasse  certaines  limites ,  est  in¬ 
contestablement  préférable.  Alors  une  incision  ellipti¬ 
que,  qui  se  prolonge,  comme  la  précédente ,  jusqu’au- 
dessus  de  l’anneau  et  jusqu’à  la  partie  inférieure  des 
bourses,  doit  être  pratiquée,  et  comprendre,  comme  on 
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le  devine  assez  ,  un  lambeau  cutané  plus  ou  moins 
large,  selon  que  le;  sarcocèle  est  plus  ou  moins  gros. 
Craignant  de  voir  le  pus  stagner  dans  le  fond  de  la  plaie, 
voulant  éviter  aussi  de  laisser  la  cicatrice  en  avant ,  et 
ayant  cru  remarquer  que  les  altérations  de  la  peau 
se  rencontrent  plus  souvent  en  dessous  qu’en  dessus, 
Âumont  a  proposé  de  placer  cette  incision  sur  la  face 
inférieure  de  la  tumeur ,  et  non  sur  sa  face  antérieure, 
comme  on  le  fait  généralement.  Nul  doute  qu’on  ne 
puisse,  en  effet,  se  conformer  à  son  conseil,  ainsi  que  je  l’ai 
vu  faire  à  M.  Roux ,  et  que  je  l’ai  fait  deux  fois  mdbmême  ; 
que  cette  conduite  ne  soit  en  quelque  sorte  de  rigueur 
même  lorsque  les  téguments  sont  parfaitement  sains  du 
côté  où  on  les  incise  ordinairement,  tandis  qu’ils  se 
trouvent  plus  ou  moins  altérés  dans  le  sens  contraire  ; 
mais  ne  serait-ce  pas  une  puérilité  que  d’attacher  de  l’im¬ 
portance  à  ce  que,  après  une  opération  semblable, la  cica¬ 
trice  soit  en  arrière  plutôt  qu’en  avant,  sous  prétexte 
qu’elle  est  plus  visible  par  en  haut  que  par  en  bas!  L’expé¬ 
rience  a  suffisamment  prouvé  d’ailjeurs  que  le  pus  s’é¬ 
coulera  toujours  avec  facilité  par  l’angle  inférieur  de  la 
plaie  en  suivant  la  méthode  ancienne;  ensuite,  le  pro¬ 
cédé  de  M.  Aumont,  ne  permettant  pas  aussi  bien  que 
l’autre  d’isoler  le  cordon  jusque  dans  le  canal  inguinal , 
présente,  sous  ce  rapport,  un  inconvénient  grave,  à  tel 
point  que  j’ai  vu  M.  Roux  se  repentir  sincèrement  de 
l’avoir  mis  en  usage. 

Deuxieme  temps.  Dès  que  le  sarcocèle  est  parfai¬ 
tement  disséqué  et  le  cordon  a  découvert  jusqu’au- 
delà  des  limites  du  mal,  le  chirurgien  doit  s’occuper  de 
la  séparation  des  parties  qu’il  a  l’intention  d’enlever. 
C’est  sur  ce  point  qu’il  y  a  eu  le  plus  de  dissidence  parmi 
les  praticiens.  Deux  méthodes  fort  distinctes  en  sont 
même  résultées.  Dans  l’une,  on  lie  le  cordon  ou  ses  vais¬ 
seaux  avant  d’en  opérer  la  section  ;  dans  l’autre  ,  on  suit 
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une  ma  relie  toute  opposée,  et  chacune  d’elle  renferme 
un  grand  nombre  de  procédés  divers.  , 

Première  méthode.  Paul  d’Égine  qui  recommande  la 
première,  embrassait  tout  le  cordon,  à  l'instar  de  Celse, 
dans  une  forte  ligature  entre  l’anneau  et  le  corps  malade. 
La  majeure  partie  des  opérateurs  se  sont,  de  tout  temps,, 
comportés  de  la  même  manière  ;  mais  il  en  est.  qui, 
d’après  Purmann  ,  prétendent,  que  le  lien  doit  être  placé 
aussi  près  que  possible  de  l’anneau ,  tandis  qu’avec 
Barbette  et  Bertrandi ,  d’autres  l’appliquent  immédiate¬ 
ment  au-dessus  de  l’épididyme.  Quelques-uns,  comme 
Haenel ,  la  posent  sur  un  point  intermédiaire.  Si  on 
en  voit  qui  ,  à  l’instar  de  Franco  et  de  Pearson  ,  la 
serrent  sur-le-champ  aussi  fort  que  possible,  plu¬ 
sieurs  ,  au  contraire  ,  n’ exercent ,  comme  O.  Acre!  , 
qu’une  constriction  suffisante  pour  empêcher  le  sang  de 
couler.  11  en  est  même,  Gauthier,  par  exemple,  qui 
ne  l’étreignent  que  par  degrés,  en  y  revenant  chaque 
jour  jusqu’à  ce  qu’elle  ait  complètement  tranché  les 
tissus!  Paré  et  un  grand  nombre  d ''autres ,  conseillent 
de  passer  un  fil  en  plusieurs  doubles  au  travers  de  cette 
tige ,  et  d’en  lier  ensuite  séparément  les  deux  moitiés. 
Voulant  laisser  le  canal  déférent  tout- à- fait  libre, 
Ravaton  place  son  fil  ,  comme  Paré  ,  mais  il  n’en  lie 
que  la  moitié  qui  lui  parait  renfermer  les  vaisseaux.. 
Quelques  chirurgiens  enfin,  avec  Bireh  cité  par  Spren- 
gel ,  portent  très  haut  une  ligature  d’attente ,  et  en 
appliquent  une  autre  un  pouce  plus  bas,  avec  laquelle 
ils  étranglent  les  vaisseaux  avant  d’exçiser  les  parties 
au-dessous.  Il  faut  encore  dire  que  Theden  et  Fla- 
jani  ont  trouvé  à  propos  d’interposer  entre  cette  li¬ 
gature  et  le  cordon  spermatique  une  petite  com¬ 
presse,  tandis  que  Pelletan  préfère  une  simple  plaque 
de  plomb. 

Deuxième  méthode.  Ceux  qui  amputent  d’abord 
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l’organe  n’ont  pas  moins  varié  sur  les  soins  que  réclame 
ensuite  le  cordon.  Remarquant  qu’un  fil  appliqué  sur 
lui  avait  entraîné  le  vaisseau  principal,  en  glissant  au-de¬ 
vant,  et  suspendu  la  sortie  du  sang,  Cheselden,  un  des 
premiers,  proposa  d’en  lier  isolémentles  artères.  Le  Dran 
veut  qu’on  l’entoure  d’une  ligature  d’attente  ,  qu’on  en 
froisse  ensuite  les  vaisseaux  à  quelque  distance  au-des¬ 
sous  avec  les  doigts  ,  et  qu’on  ne  serre  le  fil  que  dans  le 
cas  où  le  froissement  resterait  insuffisant  pour  arrêter 
l’hémorrliagie.  Wliite  et  Korb  disent  avoir  réussi  en 
imitant  Le  Dran.  J.-L.  Petit  appliquait  une  petite  com¬ 
presse  graduée  sur  l’anneau,  sans  employer  de  ligatures  ; 
tandis  que  Pouteau  se  bornait  à  tenir  le  bout  du  fais¬ 
ceau  spermatique  renversé  sur  le  pubis.  Après  l’avoir 
disséqué  soigneusement,  Runge  le  tordait  plusieurs 
fois  sur  lui-même,  avant  d’en  séparer  la  glande ,  et  se 
passait  également  de  fil.  Enfin  Smett,  Scbliting,  et  une 
infinité  d’autres  auteurs  soutiennent  que  tant  de  précau¬ 
tions  sont  inutiles,  que  les  tommes  qui,  par  colère  ou  par 
désespoir,  se  pratiquent  la  castration ,  n’emploient  aucun 
moyen  pour  arrêter  l’écoulement  du  sang  et  que  cependant 
ils  ne  meurent  point  d’hémorrhagie.  On  se  tromperait  en 
croyant  que  ces  diverses  opinions  n’existent  plus  de  nos 
jours.  La  ligature  en  masse  conserve  de  nombreux  par¬ 
tisans,  quoique  d’un  autre  côté,  il  y  ait  aussi  beaucoup 
de  chirurgiens  qui  se  bornent  à  isoler  et  a  lier  séparément 
les  vaisseaux  avant  de  couper  le  cordon.  Bichat,  par 
exemple,  M.  Roux,  et  M.  Gh.  Bell,  ont  recommandé 
de  le  diviser  jusqu’au  canal  déférent  ,  d’en  saisir 
alors  et  d’en  lier  les  artères  ,  avant  de  trancher  le  con¬ 
duit  séminal.  Enfin,  d’autres  détachent  le  sarcocèle  aus¬ 
sitôt  qu’il  est  séparé  de  ses  enveloppes  et  cherchent 
immédiatement  après ,  soit  avec  un  crochet  ou  leténacu- 
lum,  soit  avec  des  pinces  ,  dans  lé  bout  supérieur  de 
cette  tige,  les  vaisseaux  qui  peuvent  donner.  Il  n’en  est 
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pas  moins  étonnant  qu’on  ait  pu  et  qu’on  veuille  encore 
discuter  sur  la  valeur  relative  de  méthodes  dont  le  choix 
est ,  par  lui-même ,  si  complètement  indifférent.  Chez 
le  plus  grand  nombre  des  sujets,  l’artère  ou  les  deux 
artères  du  cordon  étant  assez  peu  volumineuses  pour 
qu’on  puisse  sans  crainte  les  abandonner  à  elles-mêmes 
après  en  avoir  opéré  la  section,  on  conçoit,  il  me 
semble  ,  que  le  froissement  à  la  manière  de  Le  Dran , 
la  compression  de  J.-L.  Petit,  la  torsion  ou  le  ren¬ 
versement  de  Runge,  aient  dû  suffire,  et  qu’ils  pour¬ 
raient  être  essayés  presque  sans  danger,  par  quicon¬ 
que  en  aura  l’idée.  On  ne  peut  contester,  non  plus, 
que  la  ligature  à  la  manière  de  Bichat  ou  de  Desault ,  de 
MM.  Boyer  ,  Dupuytren,  Delpech  et  Roux,  qui  ont 
adopté  les  principes  de  Cheselden  ou  de  Bromfield,  ne 
réussissent  également  bien.  En  embrassant  le  cordon  en 
totalité  ou  seulement  en  partie ,  en  exerçant  sur  lui  une 
constriction  immédiate  ou  graduée,  on  n’empêchera  pas 
davantage  la  guérison  d’avoir  lieu.  L’important,  à  ce 
sujet,  serait  donc  tout  simplement  de  savoir  quel  est  réel¬ 
lement  le  plus  avantageux  ou  le  plus  prudent,  le  plus  fa- 
cile  ou  le  plus  sûr  de  le  lier  en  masse,  ou  de  n’appliquer  la 
ligature  qu’après  avoir  détaché  l’organe.  Les  antagonistes 
de  la  première  méthode,  Siébold  entre  autres,  se  fondent, 
pour  la  rejeter,  sur  le  danger  de  comprendre  dans  le  même 
fil  le  canal  déférent,  les  filets  nerveux  du  plexus  rénal 
qui  l’accompagne  ,  le  rameau  fourni  par  le  nerf  génito- 
crural  et  tous  les  autres  tissus  qu’il  n’est  pas  indispen¬ 
sable  d’embrasser,  sur  ce  qu’une  ligature  pareille  doit 
produire  une  douleur  violente  et  faire  courir  le  risque 
de  voir  des  convulsions ,  le  tétanos  même  se  manifester , 
enfin  ,  sur  ce  que  le  lien  est  parfois  long- temps  à  couper 
les  parties  et  tarde  considérablement  à  pouvoir  être,  en¬ 
levé  de  la  plaie.  Quelques-uns  ont  même  ajouté  que  la 
constriction  d’une  aussi  grande  quantité  d’éléments  di- 
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vers,  permettrait  bientôt  au  ruban  de  se  relâcher,  et  qu’iî 
lesterait  insuffisant  pour  fermer  les  artères.  A  tout  cela 
oh  peut  répondre  que  l’étranglement  immédiat  ne  cause 
une  douleur  un  peu  vive  que  pendant  une  seconde,  s’il  va 
jusqu’à  rompre  la  continuité  des  filaments  nerveux,  et  du 
canal  déférent;  qu’on  n’a  jamais  vu  d’hémorrhagies  par¬ 
les  vaisseaux  ainsi  étranglés  ;  que  le  tétanos  et  les  acci¬ 
dents  nerveux  ne  sont  pas  plus  a  craindre  par  cette  mé¬ 
thode  que  par  toute  autre  ;  que  l’individu  ainsi  traité  par 
Morand,et  qui  mourut  tétanique, dutsa  maladie  à  une  toute 
autre  cause  ;  que,  d’ailleurs,  M»  Couronné  a  publié  dans 
la  Revue  Médicale  l’observation  d’ün  homme  mort  aussi 
du  tétanos  à  la  suite  de  la  castration  ,  bien  que' le  cordon 
n’eut  point  été  lié  en  masse.  J’ai  vu  pratiquer  cette  opéra¬ 
tion  par  M.  Gouraud,  au  moins  vingt  fois  dans  l’espace  de 
quatre  ans ,  à  l’hôpital  civil  et  militaire  de  Tours,  par 
MM.  Richérand  et  Cîoquet  à  l’hôpital  Saint-Louis  ,  par 
M.  Bougon  à  l’hôpital  de  l’Ecole ,  et  par  plusieurs  au¬ 
tres  praticiens  encore;  je  l’?.i  pratiquée  moi -même  sur 
neuf  sujets;  et  dans  tous  ces  cas,  qui  s’élèvent  à  plus  de 
cinquante,  la  ligature  en  massé  à  été  mise  en  usagé  sans 
quil  en  soit  jamais  résulté  d’inconvénients  qu’on'  puisse 
raisonnablement  lui  attribuèr.  L’expérience  et  lés  explica- 
tions  de  Mursinna,  de  Wilmer,  de  Loder  et  de  Dietz, 
mentionnés  par  Sprengel,  ont  d’ailleurs  fait  justice  des 
objections  de  Siébold  sur  ce  point.  Par  la  ligature  isolée,;, 
la  réussite  n’est  pas  moins  constante,  il  est  vrai;,  quand 
on  prend  les  précautions  convenables  ;  mais  il  est  clair, 
néanmoins,  qu’elle  offre  un  peu  plus  de  difficulté,  qu’on 
a  quelquefois  de  la  peine  à  trouver  les  vaisseaux  ,  que  les- 
tâtonnements  auxquels  on  est  alors  obligé  de  se  livrer 
alongenl  inutilement  l’opération,  et  qu’une  hémorrhagie 
assez  abondante  est ,  plus  d’une  fois,  survenue  par  lé 
bout  du  cordon  après  le  pansement.  XJn  autre  accident 
qui  pourrait  également  donnerde  l’inqulétüde,  ainsi  q.trte 
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j'ai  eu  l’occasion  de  l’observer  chez  un  malade  opéré  par 
M.  Roux ,  lui  est  propre  :  pendant  qüe  ce  professeur 
cherchait  l’artère ,  lé  faisceau  séminal  lui  échappa  dés 
doigts  et  remonta  très  haut  sous  les  téguments  con¬ 
servés  ;  on  se  hâta  de  l’atteindre  avec  des  pinces  à 
pansement  et  de  le  ramener  au-dehors  pour  l’embrasser 
dans  une  ligature,  qui  fut  placée  un  peu  au  hasard; 
l’hémorrhagie  parut  së  suspendre,  mais,  vers  le  soir,  un 
écoulement  sanguin  abondant  se  manifesta,  se  répéta 
plusieurs  fois  dans  la  nuit,  et  menaça  de  devenir  fu¬ 
neste.  Les  auteurs  se  sont  beaucoup  occupé  de  cette 
tendance  de  la  tige  spermatique  à  se  rétracter  ;  de  la 
même  leur  ligature  d’attente  et  une  foule  d’autres  pré¬ 
cautions  destinées  à  prévenir  un  pareil  mouvement. 
Cependant,  aucune  des  parties  constituantes  du  cordon 
n’est  contractile.  Les  vaisseaux  testiculaires  et  le  canal 
déférent,  long-temps  tiraillés,  plus  ou  moiUs  alongés, 
semblent  seuls  pouvoir  se  retirer  du  t côté  du  ventre  , 
lorsqu’on  vient  à  les  débarrasser  du  poids  qui  les  en¬ 
traîne.  Quant  aux  tuniques  qui  les  unissent  entre  eux 
ou  les  enveloppent,  on  ne  voit  pas  qu’elles  puissent 
opérer  la  moindre  réaction  dans  ce  sens.  Les  fibres 
du  crémaster  seraient  tout  au  plus  de  nature  à  le  re¬ 
lever  de  quelques  lignes.  Il  est  donc  inexact  de  dire 
qu’une  fois  libre,  cette  tige  doit  se  retirer  considéra¬ 
blement  par  en  haut.  Ce  n’est  pas  d’aujourd’hui ,  ait  sur¬ 
plus,  qu’une  pareille  tendance  lui  a  été  refusée.  Depuis 
long -temps  déjà  un  chirurgien  distingué  de  province, 
M.  Flaubert,  avait  noté  l’erreur  que  je  viens  de  signa¬ 
ler,  et  M.  Sénateur  a  rapporté  dans  sa  thèse  des  raisons 
et  dés  faits  bien  propres  à  la  détruire,  en  même  temps  que, 
de  son  côté,  M.  Ch.' Bell  la  combattait  en  Angleterre.. 
V oïci  seulement  ée  qui  arrive  :  si  le  sarcoeèle  est  ancien  ou 
volumineux  ,  si  ,  d’une  manière  ou  d’une  autre,  le  cor¬ 
don  a  subi  un  alongement  considérable,  aussitôt  que  la 
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division  en  est  opérée,  il  tend,  en  effet,  à  regagner  l’inté¬ 
rieur  du  trajet-  inguinal  -,  mais  alors  ses  parties  consti¬ 
tuantes  ne  cèdent  qu’à  leur  propre  élasticité, n’ont  d’autre 
but  que  de  se  rapprocher  un  peu  de  leur  place  primi¬ 
tive.  Toutes  les  fois  que  cet  alongement  nu  point  lieu, 
que  le  testicule  dégénéré  s’est  maintenu  à  la  même  dis¬ 
tance  de  Panneau  ,  rien  de  semblable  n’a  lieu  et  la  rétrac¬ 
tion  dont  il  s’agit  n’est  aucunement  à  craindre.  Elle  ne 
peut ,  en  dernière  analyse,  mériter  quelque  attention  que 
chez  un  petit  nombre  de  sujets  ,  lors ,  par  exemple  ,  que 
la  maladie  . ne  permet  pas  de  séparer  la  masse  cancéreuse 
à  un  poncé  au  moins  de  l'ouverture  inguinale  -,  d’où  il  suit 
qu’il  est  à  peine  nécessaire  de  s’en  occuper  tant  que  la 
tumeur  n’a  point  envahi  le  cordon  lui-même.  Arnaud, 
Maréchal,  Garengeot,  Bertrandi  et  d’autres  praticiens, 
ayant  remarqué  que  sa  racine  se  trouve  enveloppée  de 
tissus  fibreux  et  de  lames  inextensibles  ,  imaginèrent  de 
débrider  l’anneau ,  afin  d’en  prévenir  l’étranglement , 
étranglement  auquel  ils  attribuent  de  nombreux  dangers, 
mais  qui  doit  être  Bien  rare ,  puisqu’ aucun  praticien  de 
nos  jours  n’en  fait  mention,  quoique  le  conseil  de  Garen¬ 
geot  soit  généralement  négligé. 

Quant  à  la  manière  de  trancher  le  cordon,  elle  n’a 
pu  varier  que  très  peu.  Le  fer  rouge  que  préféraient 
Rogeivde  Parme ,  Brunus ,  etc.  ,  ne  trouve  plus  de  dé¬ 
fenseurs.  Les  ciseaux  usités  par  Scultet,  conviennent 
évidemment  moins  que  le  bistouri.  En  se  servant  de  ce 
dernier  instrument  il  est  to ut-à-fait  inutile  d’inciser  l’or¬ 
gane  en  bec  de  flûte,  comme  le  recommande  Leblanc. 
Pendant  qu’un  aide  soutient  le  testicule  ,  le  chirurgien 
en  saisit  le  faisceau  d’origine  de  la  main  gauche,  un  peu 
au-dessous  de  l’anneau  ou  par  le  point  qui  supporte  la 
ligature  et  le  coupe  d’urt  seul  trait,  d’arrière  en  avant, 
ou  d’avartt  en  arrière  et  perpendiculairement  à  son  :  axe. 
Il  n’est  pas  probable  que,  dorénavant,  on  propose  d’aban- 
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donner  au  fil  le  soin  de  détacher  insensiblement  les  par¬ 
ties,  comme  s’il  s’agissait  d’un  polype,  et  comme  le  vou¬ 
laient  Runge  ou  Leblanc.  Si  les  lambeaux  dé  la  plaie 
étaient  trop  étendus,  offraient  beaucoup  plus  dè  longueur 
qu’il  n’en  faut  pour  en  permettre  le  rapprochement. ,  il  con¬ 
viendrait  de  les  réséquer  sur-le-champ.  Autrement,  on 
s’expose  à  les. voir  se  rouler  en  dedans  et  finir  par  rendre 
la  guérison  fort  longue  et  fort  difficile.  Gette  disposition, 
des  côtés  du  scrotum  à  se  renverser  sur  leur  face  interne  , 
semble  s’expliquer  naturellement  par  l’arrangement  même 
de  leurs  éléments  anatomiques  :  les  restes  du  crémaster , 
si  ce  muscle  n’a  pas  été  entièrement  détruit,  et  la  couche 
qui  forme  le  dar.tos  étant  doués  d’un  certain  degré  de 
contractilité,  reviennent  plus  ou  moins  sur  eux-mêmes  et 
entraînent  nécessairement  la  couche  cutanée  dans  le  même 
sens. 

Procédé  de  Z  elle  r  ovrde  Kern.  Un  certain  Acoluth, 
craignant  par-dessus  tout  l’hémorrhagie,  imagina  de  tirer 
la  tumeur  par  en  bas  et  de  l’étrangler  avec  une  ligature 
de  soie  placée  au-dessus  de  sa  racine ,  afin  d’en  obtenir 
graduellement  la  chute.  Haly  Abbas,  et  avant  lui  encore, 
Aristote  ,  qui  en  avait  aussi  donné  le  conseil,  veulent 
qu’on  excise  aussitôt  la  glande  prolifique  avec  un  rasoir 
porté  au-dessous  du  lien.  En  Allemagne,  on  s’y  est 
pris  un  peu  différemment.  Se  fondant  sur  ce  que  cer¬ 
tains  maniaques  et  quelques  autres  hommes  s’amputent 
eux-mêmes  le  testicule  et  le  scrotum  d’un  seul  trait, 
Zeller  a  proposé  dè  régulariser  ce  moyen  et  de  le  trans¬ 
former  en  méthode.  Il  embrasse  donc  tout  le  sarcocèle 
avec  la  main  ganche,  fait  retirer  un  peu  la  peau  du  côté 
supérieur  par  la  main  d’un  aide,  enlèvè  d’un  coup  de 
bistouri  ou  de  couteau  toute  la  masse  cancéreuse ,  dé¬ 
garnie  de  ses  enveloppes ,  et  se  borne  à  tenir  au  fond  de 
la  plaie  une  éponge  imbibée  d’eau  froide,  pour  prévenir 
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l’hémorrhagie.  Un  chirurgien  de  Vienne  qui,  depuis,  a 
voulu  répandre  cette  méthode,  l’a  mise  en  usage  un 
grand  nombre  de  fois,  et,  dit-il ,  avec  un  succès  constant, 
en  lui  faisant  subir  toutefois  une  modification  importante, 
puisqu’il  prend  la  précaution  de  ne  point  abandonner  le 
cordon  avant  de  l’avoir  entouré  d’une  forte  ligature» 
La  méthode  de  Zeller  permet  d’enlever  le  testicule  avec 
une  rapidité  étonnante,  et  fait  de  la  castration  une  opérai 
tion  aussi  simple  que  facile.  Il  m’a  paru  en  outre  que  les 
téguments  n’ayant  point  été  disséqués  ,  laissent  la  possi¬ 
bilité  de  fermer  la  plaie  beaucoup  plus  vite  que  par 
la  méthode  ordinaire.  Mais  elle  rend  la  ligature  en 
masse  du  cordon  un  peu  moins  facile,  et  cesse  évidem¬ 
ment  d’être  applicable  dès  que  la  tumeur  est  un  peu 
volumineuse,  ou  que  ses  enveloppes  sont  altérées.  Au  ( 
lieu  d’occuper  le  scrotum,  de  pendre  au  dehors,  l’or¬ 
gane  qu’on  veut  enlever  peut  être  renfermé,  arrête, 
dans  l’épaisseur  des  parois  du  ventre  à  l’intérieur  du 
canal  inguinal  ,  et  cela,  parce  que  l’individu  ne  l’avait 
jamais  porté  dans  les  bourses,  ou  parce  qu’il  est  remonté 
accidentellement ,  comme  Rossi  en  rapporte  un  cas  re¬ 
marquable.  D’une  manière  comme  de  l’autre  ,  il  peut  y 
passer  à  l’état  de  sarcocèle ,  ainsi  que  Chopart,M.  Royer 
et  Robert  en  citent  des  exemples.  On  conçoit  alors 
combien  l’opération  doit  être  délicate  et  dangereuse. 
D’abord,  comment  savoir  ,  avant  de  la  commencer  ,  dans 
quel  état  se  trouve  le’  cordon  ?  comment  déterminer  exac¬ 
tement  les  limites  du  mal? Ensuite  il  est  à  craindre  qu’en 
la  pratiquant  on  n’ouvre  le  péritoine  contre  son  gré,  ainsi 
qu’il  est  arrivé  à  M.  Nægèle,  qu’on  ne  soit  même  obligé  de 
l’ouvrir  à  dessein,  pour  emporter  toute  la  maladie.  Dans 
ce  cas  là  donc,  il  faudrait  inciser,  couches  par  couches, 
toute  l’épaisseur  des  lames  qui  enveloppent  la  tumeur  , 
l’isoler  peu  à  peu  par  une  dissection  soignée  ,  en  ayant 
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toujours  présente  a  l’esprit  la  proximité  du  péritoine ,  de 
l’artère  épigastrique  et  même  des  vaisseaux  iliaques.  En 
supposant  que  le  cordon  parût  facile  à  découvrir,  il  serait 
alors,  je  crois,  plus  prudent  d’en  opérer  la  ligature  en 
masse  que  de  se  borner  a  en  étrangler  séparément  les 
vaisseaux.  Si  la  phlegmasie  chronique  en  avait  confondu 
les  différentes  lamelles  avec  les  couches  environnantes, 
ce  genre  de  ligatures  mériterait  bien  mieux  encore  la 
préférence  ,  et  le  fil  devrait  être  passé  à  l’aide  d’une  ai¬ 
guille  courbe. Dans  un  cas  relaté  par  M.  Puissen,  il  fallut 
diviser  le  cordon  à  plus  de  trois  pouces  au-dessus  de 
l’anneau ,  et  le  malade  n’en  guérit  pas  moins  bien  . 

Que  l’ablation  du  sarcocèle  ait  été  opérée  par  telle  mé¬ 
thode  ou  par  telle  autre,  la  plaie  renferme  toujours  un 
certain  nombre  de  vaisseaux  qui  doivent  fixer  l’attention 
du  chirurgien  avant  de  procéder  au  pansement.  Abstrac¬ 
tion  faite  même  de  ceux  du  cordon,  on  en  trouve  un  ou 
deux  en  dehors,  et  ce  sont,  en  général ,  les  plus  volumi¬ 
neux  ;  l’angle  inférieur  de  la  solution  en  présente  aussi , 
qui  viennent  de  la  honteuse  par  l’artère  superficielle 
du  périnée  ;  enfin  il  n’est  pas  rare  d’ert  rencontrer  un 
dernier  du  côté  interne  ,  et  qui  est  une  des  branches 
de  l’artère  de  la  cloison  des  dartos.  Le  plus  souvent  , 
ces  vaisseaux  cessent  de  donner  au  moment  même  où 
l’opération  vient  d’être  terminée,  et  c’est  en  vain  qu’on 
les  cherche  après  coup  chez  quelques  sujets  ;  de  là  le 
conseil  d’en  pratiquer  la  ligature  ou  la  torsion  à  me¬ 
sure  qu’on  lés  ouvre.  Cependant,  il  est  rare  qu’une 
hémorrhagie  résulte  de  leur  abandon ,  quand  ils  n’ont 
point  reparu  sous  l’éponge  employée  pour  les  décou¬ 
vrir  à  la  surface  de  la  division.  Soit,  au  surplus,  que 
la  ligature  en  ait  été  faite,  ou  qu’on  juge  à  propos  de 
ne  plus  s’en  occuper,  il  faut  être  prévenu  que,  dans 
bon  nombre  de  cas,  l’appareil  s’imbibe  4e  ..sapg  au 
bout  de  trois  ou  quatre  heures,  ou  dans  la  nuit  qui 
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suit  la  castration,  sans  qu’il  y  ait  réellement  hémorrhagie. 

Pansement.  Les  anciens  avaient  recours  à  la  suture, 
et  tentaient  souvent  la  réunion  immédiate  après  l’enlève¬ 
ment  du  testicule,  Depuis  la  fin  du  dix-septième  siècle, 
au  contraire,  on  ne  réunit  guère  que  par  seconde  in¬ 
tention.  Un  certain  nombre  de  chirurgiens  anglais ,  al¬ 
lemands  et  américains ,  M.  Delpech  et  d’autres  prati¬ 
ciens  du  midi  de  la  France,  cherchent  bien,  il  est  vrai,  à 
faire  prévaloir  de  nouveau  la  première  méthode,  mais  je 
n’ai  vu  dans- le  livre  de  M,  Serre,  ni  dans  les  ouvrages 
étrangers ,  aucun  fait  bien  constaté  de  cicatrisation  com¬ 
plètement  immédiate  d’une  plaie  pareille.  Il  faudrait 
d’abord  qu’on  n’eût  employé  aucune  ligature,  qu’on 
s’en  fut  tenu  à  la  torsion  de  toutes  les  artères ,  qu’on 
pût  placer  ensuite  dans  un  contact  parfait,  les  bords  de 
la  division  et  les  téguments  conservés  avec  les  couches 
sous-jacentes.  La  suture,  soit  simple,  soit  entortillée, 
serait  véritablement  indispensable  alors  ;  d’où,  plus  de 
douleurs  et  d’assez  nombreuses  difficultés  à  vaincre. 
La  pratique  usuelle  offre  infiniment  moins  d’embarras. 
Un  linge  fin,  enduit  de  cérat  et  criblé  de  trous,  est 
étalé  comme  un  voile  sur  toute  la  sùrfàce  traumatique. 
Quelques  boulettes  de  charpie  sont  aussitôt  appliquées 
par  dessus.  On  garnit  les  côtés  du  scrotum  avec  d’autre 
charpie  pour  l’empêcher  de  porter  contre  la  racine  des 
cuisses.  Plusieurs  plumasseaux  doivent  recouvrir  le  tout. 
Des  compresses  longuettes,  puis  un  large  suspensoir,  ou 
bien  un  double  spicà  complètent  l’appareil  et  le  pansement. 
Les  accidents  à  craindre  sont  les  mêmes  que  ceux  qui 
suivent  parfois  les  autres  grandes  opérations  de  la  chi¬ 
rurgie,  et  méritent  le  même  traitement.  L’hémorrhagie, 
quand  elle  arrive ,  est  loin  d’exiger  toujours  qu’on  dé¬ 
couvre  précipitamment  la  plaie  pour  en  chercher  la 
source  et  lier  les  vaisseaux.  Il  suffit  souvent  d’arroser, 
4'imbiber  l’appareil  avec  de  F  eau  froide,  ou  de  l’eau  de 
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saturne,  et  de  renouveler  ces  ablutions  au  moins  toutes 
les  heures,  pour  que  le  sang  s’arrête.  Si,  néanmoins,  il 
continuait  de  couler  au  point  d’affaiblir  le  malade,  ou  de 
faire  craindre  un  épanchement  interne,  il  faudrait,  sans 
hésiter ,  défaire  le  pansement ,  enlever  les  caillots  et  lier 
l’artère  ou  les  artères  non  fermées,  ou  bien  avoir  recours 
au  tamponnement ,  aux  styptiques,  a  la  cautérisation 
même,  si  le  danger  devenait  pressant.  Lorsque  la  ligature 
en  masse  a  été  préférée,  si  on  n’a  pas  porté  la  constric- 
tion  assez  loin  pour  étrangler  complètement  les  tissus ,  il 
est  a  craindre  que  l'extrémité  du  cordon  ne  continue  de 
vivre ,  et  ne  vienne  à  se  transformer  en  un  bourgeon  rou¬ 
geâtre,  sorte  de  chou-fleur  qui,  comme  l’a  remarqué 
J.-L.  Petit,  comme  je  l’ai  observé  sur  un  malade  opéré 
à  l’ hôpital  saint-Louis  ,  par  M.  Glpquet,  peut  se  confon¬ 
dre  avec  les  bords  voisins  de  la  plaie,  au  point  de  causer 
quelques  difficultés  par  la  suite.  Du  reste,  il  est  probable 
que ,  même  alors ,  la  ligature  finirait  par  couper  la  tige 
qu’elle  embrasse,  et  qu’on  en  serait  quitte  pour  réprimer 
avec  les  astringents  ou  les  caustiques ,  la  végétation  dont 
je  parle.  Si  ^  malgré  toutes  les  précautions ,  les  bords  de 
la  plaie  s’étaient  renversés,  et,  que  la  suppuration  ne  fût 
pas  trop  abondante,  on  devrait  essayer  d’en  rappro¬ 
cher  le  fond,  d’en  maintenir  les  côtés  comprimés  de  ma¬ 
nière  à  en  obtenir  l’adhésion  par  réunion  immédiate 
secondaire. 

,  ■  '  Art.  2. 

Organe  copùlateur. 

S  Ier- 

Phymosis. 

Le  resserrement  du  prépuce  est  une  maladie  qui 
se  présente  à  l’opérateur  sous  trois  formes  princi¬ 
pales  :  congénital ,  il  ne  gêne  qu’en  mettant  obstacle  à 
l’écoulement  des  urines,  ou,  dans  l’âge  adulte,  par  les 
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douleurs  qui  en  résultent  pendant  le  coït;  effet  d’inflam¬ 
mation  plus  ou  moins  vive,  il  peut  faire  naître  des  acci¬ 
dents  assez  graves  ;  accidentel,  mais  chronique,  le  pré¬ 
puce  tout  entier  peut  être  endurci ,  épaissi  ,  de  manière 
à  former  une  coque  dure,  inextensible,  comme  lardacée, 
qui  emboîte  et  dépasse  plus  ou  moins  la  totalité  du  gland. 
Si  le  phymosis  congénital  dépend  sur- tout ,  comme 
il  arrive  chez  les  enfants  ,  de  la  longueur  démesurée 
des  téguments  ,  il  n’exige  d’autre  opération  que  celle 
qui  est  connue  et  pratiquée  par  précepte  de  religion , 
obérés  Juifs  ou  dans  l’Orient  ,  sous  le  nom  de  circonci¬ 
sion.  Celui  qui  est  1er  produit  d’une  inflammation  aiguë, 
de  chancres ,  de  lésions  vénériennes  ou  de  toute  autre 
nature,  ne  réclame  non  plus  l’emploi  des  instruments 
que  s’il  parvient  à  rendre  le  traitement  de  la  maladie 
principale  trop  difficile,  que  s’il  ne  paraît  pas  possible 
d’en  triompher  par  l’emploi  des  topiques,  des  injections 
et  autres  moyens  appropriés.  La  troisième  espèce  n’a  été 
qu’assez  rarement  signalée.  Quand  elle  est  ancienne  et 
portée  au  degré  suffisant  pour  rendre  l’émission  des 
urines  difficile ,  il  n’est  guère  permis  de  songer  à  un 
autre  genre  de  secours,  que  la  division  du  cercle  coarcté. 
Du  reste,  l’opération  étant  la  même  dans  tous  les  cas, 
il  est  seulement  nécessaire  de  faire  remarquer  qu’en  la 
pratiquant  sur  un  prépuce  dont  la  face  interne  offre  des 
xdcérations,  on  s’expose  à  voir  la  plaie  elle-même  s’ul¬ 
cérer,  et ,  qu’en  pareille  circonstance,  il  ne  faut  pas 
oublier  l’emploi  des  moyens  antisyphilitiques ,  soit  lo¬ 
caux,  soit  généraux. 

Remarques  anatomiques.  La  verge  est  enveloppée  d’une 
couche  tégumentaire,  fine  et  mobile,  qui,  en  se  repliant 
pour  former  le  prépuce,  se  transforme  insensiblement  en 
membrane  muqueuse  sur  la  couronne  du  gland  ,  et  se 
trouve  doublée  partout  d’une  couche  lamelleuse  telle- 
“ment  souple,  lâche  ou  extensihle ,  qu’on  peut  la  retirer 
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sans  peine  en  arrière  ou  l’alonger  en  avant  dans  reten¬ 
due  de  plusieurs  pouces.  Cette  disposition,  parfaitement 
en  rapport  avec  les  fonctions  du  pénis,  fait  qu’il  est  facile 
de  prolonger  trop  ou  trop  peu  le  feuillet  externe  de  l’étui 
préputial,  quoique,  par  elle-même,  sa  division  totale  n’ait 
réellement  que  les  dimensions  convenables  ;  c'est-à-dire 
que,  si,  lors  de  l’incision,  la  peau  est  tirée  en  avant,  on  la 
voit  aussitôt  après  se  reporter  en  arrière  et  découvrir  une 
partie  de  l’organe  copülateur,  tandis  que,  beaucoup  plus 
rétractée  dans  le  sens  opposé,  elle  viendrait,  au  contraire, 
recouvrir  l’extrémité  postérieure  de  la  plaie.  Ici,  les  vais¬ 
seaux  étant  fournis  par  les  artères  dorsales  de  la  verge, 
et ,  quelquefois,  par-  un  prolongement  de  l’artère  de  la 
cloison  ou  des  branches  superficielles  du  périnée,  se 
trouvent  principalement  à  la  partie  supérieure  et  sur 
l’extrémité  inférieure  de  son  diamètre  vertical  ;  en  sorte 
que  l’opération  expose  d’autant  moins  à  l’hémorrhagie, 
qu’on  s’écarte  plus  de  la  ligne  médiane;  heureusement  que 
leur  volume  n’est  pas  assez  considérable  pour  donner  de^ 
l’inquiétude,  et  que ,  sous  ce  rapport,  ils  ne  méritent 
guère  de  fixer  l’attention.  Enfin  ,  il  ne  faut  pas  oublier 
qu’en  se  réfléchissant  par  en  bas  pour  former  le  frein,  le 
prépuce  prolonge  graduellement  ses  adhérences,  de  la 
couronne  du  gland  vers  le  méat  urinaire  ,  au  point  d’of¬ 
frir  beaucoup  moins  de  longueur  dans  ce  sens  que  du 
côté  dorsal- 

Manuel  opératoire.  Méthode  supérieure.  —  L'opé¬ 
ration  du  phymosis,  une  des  plus  simples  qu’il  y  ait 
en  chirurgie,  n’exige  pour  appareil  qu’un  bistouri 
étroit,  droit  ou  légèrement  concave,  ou  des  ciseaux, 
une  sonde  cannelée  sans  cul-de-sac,  des  pinces  à 
pansement,  une  pince  à  ligature,  un  plumasseau  de 
charpie  enduit  de  cérat,  deux  ou  trois  petites  com¬ 
presses  fines  et  une  bande  étroite,  longue  d’environ  une- 
aune.  Le  bistouri  caché  de  Bienaise,  employé  par  Lapéy- 
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ronie,  et  autres  instruments  spéciaux  qu’on  pourrait 
imaginer  a  ce  sujet,  sont  tout-à-fait  inutiles.  On  fait 
asseoir  le  malade  sur  une  chaise,  s’il  n’aime  mieux  rester 
au  lit.  Le  chirurgien,  commodément  placé,  glisse  la 
sonde  au-dessous  du  prépuce  jusqu’à  la  racine  du  gland. 
L’aide  qui  soutient  la  verge,  se  charge  en  même  temps 
de  maintenir  cette  sonde  et  la  peau  dans  des  rapports 
convenables.  Le  bistouri,  dirigé  sur  la  cannelure  du  con¬ 
ducteur,  arrive  à  la  base  du  repli  cutané.  On  en  tourne 
aussitôt  la  pointe  du  côté  de  la  peau,  afin  de  percer  le 
prépuce  de  dedans  en  dehors  et  dé  l’inciser  ensuite  rapi¬ 
dement  d’arrière  en  avant.  L’incision  par  ponction  des 
parties  profondes  vers  la  peau,  a  cela  d’avantageux, 
comme  le  dit  M.  Richerand,  qu’en  se  retirant  invo¬ 
lontairement,  le  malade  termine  pour  ainsi  dire  lui- 
même  l’opération ,  au  lieu  de  gêner  l’opérateur.  Pour 
se  dispenser  de  la  sonde  cannelée,  quelques  personnes j 
d’après  le  conseil  de  Sabatier,  conduisent  le  bistouri  à 

plat  entre  le  gland  et  son  enveloppe  en  se  comportant, 
du  reste ,  comme  il  vient  d'être  dit.  Il  en  est  aussi  qui, 
pour  éviter  la  blessure  des  parties  sur  lesquelles  on  cher¬ 
che  à  le  faire  glisser,  placent  une  petite  boule  de  cire, 
graissée  d’huile  ou  de  cérat ,  à  la  pointe  de  l’instrument, 
lequel ,  une  fois  parvenu  au  fond  du  cul-de-sac ,  la  traverse 
sans  peine,  en  même  temps  que  les  tissus  à  diviser.  Les 
ciseaux  ne  sont  presque  plus  usités  maintenant.  Obligés 
d’agir  sur  des  parties  très  molles  et  difficiles  à  fixer,  ils 
n’opèrent  que  rarement  une  division  suffisante  du  pre¬ 
mier  coup,-  d’autant  moins  que  leur  action  a  nécessai¬ 
rement  lieu  d’avant  en  arrière.  En  conséquence,  on  ne 
les  emploie  que  pour  régulariser  l’incision  faite  par  le 
bistouri ,  quand  elle  ne  porte  pas  également  sur  les  deux 
couches  du  prépuce  ou  qu’on  veut  lui  donner  un  peu  plus 
de  longueur.  Quelques  chirurgiens  croient  devoir  prendre 
des  précautions  bien  autrement  minutieuses  encore  dans  le 
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but  d’empêcher  la  plaie  de  s’étendre  trop,  soit  en  de¬ 
dans,  soit  en  dehors.  M.  Ricord ,  par  exemple,  veut 
qu’avec  deux  ou  même  trois  pinces  a  pansement,  on  em¬ 
brasse  le  repli  tégumentaire  depuis  son  bord  libre  jusqu’à 
sa  racine,  sur  trois  points  différents,  de  manière  à  pouvoir 
le  tendre  suffisamment  et  permettre  au  bistouri  ou  aux  ci¬ 
seaux  d’en  opérer  la  section,  sans  crainte  de  faire  glisser 
l’une  sur  l’autre  les  deux  couches  qui  le  composent.  Outre 
l’embarras  d’une  pareille  multiplicité  d’instruments,  qui 
exige  un  nombre  égal  d’aides,  cette  méthode  aurait  le 
désavantage  de  n’être  que  très  rarement  applicable  ;  car 
le  prépuce  assez  rétréci  pour  exiger  l’opération  du  phy- 
mosis,  n’admettrait  point  la  présence  simultanée  de  trois 
pinces  et  d’ùn  instrument  tranchant.  Lorsqu’on  a  eu  le 
soin  de  retirer  assez  la  peau  en  arrière  pour  qu’elle  ne  fasse 
plus  de  plis  ou  de  festons  sur  le  bord  libre  du  prépuce, 
si  l’aidë  ou  l’opérateur  songe  à  tendre  le  tout  convenable¬ 
ment,  l’obstacle  auquel  remédierait  d’ailleurs  très  bien 
le  procédé  de  M.  Lisfranc,  tel  que  le  décrit  M.  Ricord, 
n’est  véritablement  guère  à  redouter.  Afin  d’éviter  les  sail¬ 
lies  anguleuses  de  la  plaie,  le  premier  de  ces  chirurgiens 
propose  ausside  s’en  tenir  àl’éxcision  d’un  lambeau  semi- 
lunaire  du  bord  antérieur  et  dorsal  delà  partie,  excision 
qu’il  pratique  à  l’aide  de  ciseaux  courbes  sur  le  plat,  et 
qu’il  répète  sur  plusieurs  points  du  contour  membraneux 
si  la  première  échancrure  ne  semble  pas  devoir  suffire. 
Utile,  quand  le  prépuce  ust  long  et  la  maladie  légère  , 
ce  procédé  devrait  être  remplacé  par  l’ablation  d’un  lam¬ 
beau  triangulaire  de  l’anneau  rétréci,  lorsqu’une  perte  de 
substance  offre  des  avantages  réels.  Cette  dernière  sorte 
d’excision  deviendrait  en  quelque  sorte  indispensable,  au 
surplus ,  si  on  opérait  pour  un  phymosis  par  induration 
chronique ,  comme  je  l’ai  fait  une  fois  à  l’hôpital  Saint- 
Antoine,  chez  un  homme  qui  avait  toute  la  gaine  du  gland 
transformée  en  véritable  coque  fibro-cartilagineuse. 
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Eiupréférant  la  région  dorsale,  comme  presque  tous  les 
opérateurs  le  conseillent,  on  s’expose  à  voir  les  deux  côtés 
4e  la  plaie  se  retirer  et  s’écarter  latéralement,  au  point  de 
donner  naissance  par  la  suite  à  un  bourrelet  très  difforme , 
et  quelquefois  même  fort  gênant.  L’excision  de  l’angle  de 
chacun  de  ses  deux  lambeaux  ne  remédie  que  très  impar¬ 
faitement  à  l’inconvénient  dont  je  parle,  et  est  loin  de 
suffire  dans  tous  les  cas.  Le  procédé  imaginé  par  M.  Clo- 
quet  y  disposé  infiniment  moins.  Il  consiste  à  pratiquer 
l’opération  à  la  partie  inférieure ,  et  non  plus  à  la  partie 
supérieure  du  prépuce.  On  porte  le  bistouri  sur  l’un 
•des  côtés  du  frein,  qu'on  divise  lui-méme  aussitôt  après, 
s’il  paraît  se  prolonger  trop  en  avant.  Outre  qu’il  y  a 
moins  de  vaisseaux  dans  ce  sens  que  dans  le  premier,  la 
plaie  se  borne  h  devenir  transversale,  par  la  rétraction  de 
ses  lèvres  et  passe  tout  entière  au  profit  de  l’ouverture 
qu’on  avait  l’intention  d’agrandir,  sans  laisser,  comme 
précédemment,  une  difformité  parfois  presque  aussi  em¬ 
barrassante  que  la  maladie  première.,  II  paraîtrait,  au 
reste,  que  les  anciens  ne  se  comportaient  pas  autrement , 
car  Celse  dit,  en  parlant  du  phymosis  :  «...  Subter 
a  summa  orâ  cutis  inciditur  recta  lineâ  usque  ad  fre- 
nums  atgué  ita  superius  ter  gus  relaocatum  cedere  rétro 
potest.  3)  Je  l’ai  déjà  mis  huit  fois  en  usage ,  et  tout  me 
porté  à  croire  qu’on  finira  par  le  substituer  à  l’autre. 
Àü  lieu  de  placer  F  incision  sur  la  ligne  médiane,  soit  su¬ 
périeure,  soit  inférieure,  on  est  quelquefois  conduit  par  la 
présence  d’ulcères  ou  de  tubercules  vénériens,  à  la  porter 
sur  le  côté,  et  même  sur  les  deux  côtés  de  l’organe; - 
mais  il  faudrait ,  pour  çela  ,  que  le  prépuce  fût  profon¬ 
dément  altéré  dans  le  lieu  qui  deviendrait  alors  de  néces¬ 
sité  ,  car  lés  fentes  latérales  produisent  en  général  une 
difformité  fort  grande.  De  toute  manière ,  il  est  possible, 
il  est  même  fort  utile ,  quand  la  coarctation  est  portée 
très  loin  ,  d'enfoncer  la  pointe  du  bistouri  sur  la  soude  a 


travers  la  peau ,  ou  de  dehors  en  dedans ,  comme  le  con¬ 
seillent  MM.  Heurta  ult  etTavernier,  au  lieu  d’exécuter  la 
ponction  de  l’intérieur  vers  l’extérieur,  comme  on  le  fait 
généralement.  Une  bonne  régie,  établie  aussi  par  M.  Ta- 
vernier  dans  le  but  de  ne  pas  se  tromper  sur  l’étendue  rela¬ 
tive  de  l’incision  des  couches  organiques,  est  la  suivante  : 
la  sonde  une  fois  placée ,  on  en  fait  saillir  modérément  le 
bec  ;  le  chirurgien  retire  dès  lors  les  téguments  en  arrière- 
jusqu’à  ce  que  le  bord  rosé  de  la  couche  muqueuse  se  mon¬ 
tre  à  découvert.  Les  parties  étant  maintenues  dans  cet  état 
par  un  aide  où  par  l’opérateur  lui-même,  on  peut  être  sûr- 
que  l’instrument  enfoncé  par  ponction,  soit  de  la  peau  vers 
la  sonde  ,  soit  de  la  sonde  vers  la  peau  ,  et  ramené  de  la 
racine  du  prépuce  vers  son  bord  libre  ,  opérera  une  sec¬ 
tion  aussi  nette  ,  aussi  égale  que  possible.  Aussitôt  que 
l’opération  est  terminée ,  le  repli  cutané  remonte  der¬ 
rière  le  gland.  On  applique  le  plumasseau  sur  la  plaie  , 
qu’on  entoure  d’uné  compresse  fine  et  de  deux  com¬ 
presses  longuettes,  ou  d’une  croix  de  Malte.  Pour  ter¬ 
miner,  on  porte  l’extrémité  de  la  bande  a  la  racine  de: 
la  verge,  afin  de  la  ramener  par  des  circulaires  sur  l’ex¬ 
trémité  antérieure  de  cet  organe  ,  et  de  la  reporter  en. 
arrière  où  on  la  fixe  définitivement.  Un  süspensoir, 
appliqué  préalablement  ,  permettrait  d’arrêter  ce  petit, 
appareil  bien  plus  sûrement  encore,  et  le  l'endrait  beau¬ 
coup  moins  sujet  à  se  déranger.  Enfin,  il  est  bon  que,  par 
un  tour  de  bande  ou  deux,  ou  bien  avec  une  cravatte 
passée  autour  des  reins,  on  puisse  tenir  le  tout  renversé 
sur  le  devant  de  Fhypogastre.  Le  pansement  n’est  renou¬ 
velé  qu’au  bout  de  deux  ôii  trois  jours,  s’il  ne  s’est  pas 
défait;  et,  dès  que  la  solution  de  continuité  commence  a 
suppurer,  il  se  réduit  a  quelque  chose  de  si  simple,  qu’il 
est  vraiment  inutile  d’ën  parler  pins  longuement.  Pour5 
que  la  plaie  reste  aussi  étroite  que  possible  dans  le  sens 
autéro  -postérieur ,  et  ne  tardé  pas  trop  à  se  fermer,  il  y  A 
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de  l’avantage,  lors  du  premier  pansement  sur-tout,  a 
placer  les  doloirs  de  la  bande  sur  le  corps  du  pénis  en 
procédant  d’arrière  en  avant,  puis  à  se  servir,  comme  le 
veut  M.  Tavernier,  d’une  croix  de  Malte  trouée  dans  le 1 
milieu,  pour  qu’ellepuisse  laisser  le  glanda  découvert  tout 
en  repoussant  le  prépuce  divisé  d’avant  en  arrière.  Ainsi 
posé,  l’appareil  est  plus  solide  et  tous  les  tissus  se  trou¬ 
vent  poussés  les  uns  vers  les  autres  au  lieu  de  tendre 
à  s’écarter,  comme  il  arrive  souvent  quand  on  ne  prend- 
pas  cette  précaution.  Plus  tard  je  me  suis  bien  trouvé 
de  retirer  en  avant  le  bourrelet  calleux  que  forment  assez 
long-temps  les  bords  de  la  division,  afin  de  le  comprimer 
un  peu  et  d’en  favoriser  la  résolution. 

§2. 

Paraphymosis. 

Si  des  compresses  imbibées  d’eau  froide  ou  a  la  glace  ,- 
qui  ont  la  vertu ,  en  diminuant  l’afflux  des  liquides ,- 
en  réduisant  le  volume  des  corps  caverneux ,  de  faire 
cesser  l’étranglement  et  de  permettre  de  ramener  le 
prépuce  en  avant,  ne  suffisent  pas  ou  ne  peuvent  pas 
être  employées ,  si  l’inflammation  ou  l’état  douloureux 
des  parties  ne  s’y  oppose  d’ailleurs ,  on  a  encore  une 
autre  ressource  à  essayer  avant  d’en  venir  à  l’opéra¬ 
tion  proprement  dite.  Cette  ressource  est  la  compres¬ 
sion.  Les  uns  l’exécutent  comme  s’il  s’agissait  d’un  ban¬ 
dage  roulé  et  en  augmentent  successivement  le  degré, 
jusqu’à  ce  que  la  réduction  du  gland  puisse  se  faire; 
d’autres  l’opèrent  avec  les  doigts,  et  de  telle  sorte  que, 
le  plus  souvent,  elle  permet  de  guérir  instantanément  le 
malade .*Le  chirurgien  embrasse  la  verge  avec  l’indica¬ 
teur  et  le  médius  de  chaque  main,  qu’il  croise  derrière 
le  bourrelet  morbide;  ses  deux  pouces,  restés  libres, 
doivent  appuyer  sur  les  côtés  du  gland,  de  manière 
qu’en  agissant  de  concert  avec  les  doigts ,  mais  en  sens 
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opposé,  ils  puissent  le  refouler  en  arrière  ,  pendant  que 
le  prépuce  est  ramené  avec  force  en  avant  comme  pour 
envelopper  lès  ponces,  qui  tendent  à  sè  loger  dans  son: 
intérieur.  Afin  que  les  doigts  ne  glissent  pas  sur  la 
peau,  il  est  bon  de  les  en  séparer  ;  par  un  linge  fin  , 
qui  a  l’avantage,  en  outre,  de  rendre  l’opération  un  peu 
moins  douloureuse.  On  rejetterait  à  tort  ce  procédé 
par' Cela  seul  que  la  maladie  dure  depuis  douze  ou  quinze 
heures ,  que  les  parties  sont  déjà  enflammées  et  doulou¬ 
reuses.  J’y  ai;  eu  recours  avec  un  plein  succès,  vingt- 
quatre  heures  après  l’aecident,  chez  un  jeune  homme 
fort  et  robuste  âgé  de  vingt- cinq  ans,  et  chez  un  autre 
au  bout  de  trois  jours  y  sans  plus  d’inconvénients,  quoi¬ 
que  le  devant  de  la  verge  fût  extrêmement  sensible  ,  et 
qu’il  y  eût  plusieurs  gerçures  sur  les  deux  côtés  du  bour¬ 
relet  préputial. 

C’est  une  opération  de  nature  à  réussir  dans  le  plus 
grand  nombre  des  cas,  si  elle  est  bien  faite;  mais  dont 
le  mécanisme  est  trop  naturel  pour  avoir  besoin  d’être 
indiqué  plus  longuement  aux  personnes  assëz  intelli¬ 
gentes  pour  l’exéeuter  convenablement.  En  supposant, 
néanmoins  qu’elle  ne  répondît  pas  à  l’attente  du  chi¬ 
rurgien  ,  on  en  viendrait  à  l’instrufàenfc  tranchant.:  Penè 
dant  qu’un  aide  tend  la  verge  pan  ses  deuX:  extrémités , 
et  la:  eourhe  modérément  sur  sa  faée  inférieure  ,  l’o¬ 
pérateur  glisse  un  bistouri  étroit ,  à  plat,  entre  la  face 
dorsale  du  gland  ou  du  corps  caverneux  et  ses  enve¬ 
loppes,  jusqu’à  l’étranglement,  en  retourne  le  fil  vers 
la  peau,  s’il  est  sûr  d’avoir  pénétré  au-dessous  de  là 
éonstrictioû  ;  et  du  côté  de  la  verge  dans  lé  Cas  contraire, 
inCise  aussitôt,  en  abaissant  lé  poignpt  pour  le  premier 
Cas;  èn  le  relëvatit  un  peu  dans  le  second,  et,  si  une 
première  incision  ne  parait  pas  devoir  suffire,  en  pra¬ 
tique  immédiatement  une  ou  deux  autres  de  la  même 
manière. 

Tome  ii.  36 
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Au  lieu  de  labourer  ainsi  les  tissus  pour  pénétrer  jus¬ 
qu’à  la  bride*  ne  serait-il  pas  mieux  de  l’inciser  directe¬ 
ment  par  sa  face  externe?  Je  ne  vois  guère  de  circons¬ 
tances  qui  puissent  rendre  une  incision  pareille  tout-à-fait 
impossible.  En  faisant  retirer  la  peau  vers  le  pubis,  pen¬ 
dant  que  quelqu’un  cherche  à  renverser  le  bourrelet 
morbide  en  avant *  on  parvient  généralement  à  mettre  en 
évidence  le  fond  du  cërcle  qui  cause  les  accidents.  Dès 
lors,  rien  n’est  plus  facile  qüe  de  porter  perpendiculai¬ 
rement  sur  lui  la  pointe  d’un  bistouri  droit,  tenu  comme 
une  plume  à  écrire*  et  de  pratiquer  sur  un  ou  plusieurs 
points  avec  cet  instrument  ,  de  petites  incisions  *  aux¬ 
quelles  on  donne  toute  la  profondeur  nécessaire ,  sans 
courir  le  risque  de  sé  fourvoyer  comme  dans  l’autre  mé¬ 
thode.  J’emploie  ce  procédé  de  préférénce ,  et  il  m’a  si 
bien  réussi  ,  même  chez  un  très  jeune  enfant  dont  le  pâ- 
raphymosis  datait  de  trois  jours  ,  et  chez  tous  les  adultes 
dont  je  n’ai  pu  réduire  le  gland  a  l’aide  des  doigts  et  des 
pouces ,  que  je  conçois  à  peine  quelques  cas  où  le  procédé 
ordinaire  soit  indispensable.  Un  peu  de  charpie  enduite 
de  cérat*  des  lotions  d’eau  de  guimauve,  des  topiques 
émollients  et  les  moyens  contentifs  lès  plus  simples,  sont 
les  seuls  accessoires  que  réclament  les  suites  de  cette 
petite  opération  *  qui  ne  pourrait  avoir  d’inconvénients 
que  si  on  blessait  les  corps  caverneux  en  ouvrant  large¬ 
ment  leur  enveloppe  fibreuse,  ou  si  on  venait  à  diviser  les 
artères  principales  de  la  verge  ;  encore  est-il  à  croire  que 
de  semblables  accidents  seraient  de  peu  d’importance. 

S  3. 

Étranglement  de  la  verge. 

Depuis  que  Morand  a  fixé  l’attention  Sur  ce  sujet* 
tous  les  praticiens  ont  fait  mention  d’individus  qui,  ma- 
chinalementj  par  dépravation  ou  par  inadvertance,  s’é- 
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talent  engagé  le  pénis  dans  certains  liens  ou  certains  an¬ 
neaux  dont  ils  ne  pouvaient  plus  le  retirer.  Tantôt  c’est 
une  bagüe  de  fer  ou  de  cuivre,  un  anneau  de  fer,  d’ar¬ 
gent,  d’or,  une  virole  métallique  quelconque  5  d’autres 
fois,  c’est  tout  simplement  une  ficelle ,  un  ruban  de 
fil ,  etc. ,  ou  bien  une  bobèche  de  chandelliër,  comme 
l’a  vu  M.  Dupuytrèn  ;  tantôt,  enfin,  c’est  un  cercle  ellip¬ 
tique  Cn  acier,  connu  sous  le  nom  de  briquet ,  que  les 
imprudents  se  placent  autour  de  l’organe  copulateur ,  en 
y  comprenant  même  parfois  les  bourses.  Les  parties 
réagissent  bientôt  sur  de  pareils  obstacles ,  qui  ne 
tardent  pas  a'se  trouver  cachés  au  fond  d’une  rainure 
plus  ou  moins  profonde,  et  qui  ,  par  suite  du  boursouf- 
flement  dont  ils  sont  causé,  amènent  promptement  la 
perforation  de  l’urèthre  ou  de  l’enveloppe  fibreuse  des 
corps  caverneux,  quand  ils  ne  vont  pas  jusqu’à  produire 
la  gangrène.  Les  liens  de  fil,  de  corde^  de  ruban,  n’em¬ 
barrasseront  jamais  sérieusement  un  homme  de  l’art  ;  la 
pointe  d’un  bistoüri  ou  de  ciseaux  bien  affilés  en  triom¬ 
phera  toujours  sans  trop  de  difficultés.  Il  en  serait  à  peu 
près  de  même  d’un  cercle  d’osier,  de  jonc,  de  bois. 
Pour  rompre  un  anneau  d’ébène,  d’ivoire,  de  corne,  il 
faudrait  user  de  ciseaux  très  forts  ou  de  tenailles  inci¬ 
sives.  La  lime,  la  scie  deviennent  souvent  indispénsa- 
bles  pour  diviser  les  corps  métalliques.  En  pareil  cas  , 
un  diamant  tranchant  serait  un  objet  précieux ,  si  on 
l’avait  sous  la  main.  A  moins  qu’il  ne  fût  d’une  grande 
épaisseur ,  le  cerclé  le  plus  dur  ne  résisterait  probable¬ 
ment  pas  à  l’emploi  de  deux  petits  étaux  à  main,  s’il 
était  possible  de  le  pincer.  L’engorgement  est-il  trop  con¬ 
sidérable?  Des  mouchetures,  des  scarifications,  sont  d’a¬ 
bord  pratiquées  poürle  diminuer.  Ensuite  on  écarte  autant 
que  possible  les  bords  delà  rainure,  afin  de  passer  sous  le 
corps  constricteur  une  plaquette  de  bois,  de  métal  ou  de 
linge,  quand  on  le  peut,  pour  protéger  les  parties  contre 
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faction  des  instruments.  Du  reste,  on  sent  que  la  scie 
ou  la  lime  devrait  être  dirigée  presque  en  travers,  bien 
plus  que  dans  la  direction  du  membre  Viril,  et  l’emploi 
des  autres  moyens  se  comprend  assez  de  lui-même  pour 
fendre  tous  autres  détails  inutiles. 

14- 

Section  du  frein. 

Le  frein  de  la  verge ,  comme  celui  de  la  langue,  sè 
'prolonge  quelquefois  beaucoup  trop  en  avant.  Il  en  ré¬ 
sulte  chez  certains  sujets  que,  pendant  l’érection ,  le  pé- 
"nis  est  forcé  de  se  recourber  en  bas  au  point  de  rendre 
la  copulation  douloureuse  et  l’éjaculation  difficile.  Le 
remède  à  cejtte  particularité  est  d’une  application  si  aisée, 
que  tous  les  hommes  sont  aptes  à  la  faire.  D’abord  le 
repli  anormal  se  déchire  fréquemment  de  lui-même  dans 
les  efforts  du  coït.  S’il  résiste  ,  la  section  s’en  opère 
avec  des  ciseaux  ou  le  bistouri.  Une  fois  que  le  gland 
est  bien  relevé  .par  un  aide  ou  par  le  malade,  le  chi¬ 
rurgien  n’a  plus  qu’à  tirer  le  prépuce  par  en  bas,  et, 
s’il  adopte  les  ciseaux,  à  coüper  la  bride  d’avant  en  ar¬ 
rière  autant  que  possible  d’un  seul  coup.  Si  on  préfère 
le  bistouri  ,  il  est  à  peu  près  indifférent  de  transpercer 
le  frein  à  sa  base  pour  le  diviser  d’arrière  en  avant ,  ou 
bien  de  l’incisër  tout  simplement  du  bord  libre  vers  ses 
^adhérences.  Dans  tous  les  cas ,  il  convient  de  îè  séparer  en 
rasant  le  gland,  afin  qu’aucune  rugosité  ne  reste  sur  Cette 
partieaprès  la  guérison.  Sa  destruction  par  les  caustiques, 
avec  le  nitrate  d’argent,  etc.,  employés  autrefois ,  et  même 
“encore  aujourd’hui  par  quelques  personnes ,  ne  pourrait 
“  être  adoptée  que  si  le  sujet  avait  une  trop  grande  frayeur 
de  l’instrument  tranchant.  Quoique  toute  espèce  de 
pansement  soit  à  peu  près  inutile,  si  l’individu  était  très 
irritable  ou  trop  craintif,  on  couvrirait  cette  petite  plaie 
*â’ un  linge  enduit  de  Gérât  et  de  charpie.  Il  faut,  du  reste 
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avoir  soin  de  ne  pas  laisser  le  prépuce  long-temps  dans 
la  même  place,  s’il  continue  d’envelopper  le  gland.  Au¬ 
trement  les  parties  pourraient  se  recoller,  et  l’opération 
manquer  son  but. 

§  5. 

Adhérences  du  prépuce  au  gland. 

La  face  interne  du  prépuce  adhère  parfois,  au  gland 
d’une  manière  intime,  jusqu’à  une  distance  plus  ou  moins 
rapprochée  de  son  ouverture.  Lorsque  cette  infirmité 
n’est  point  compliquée  <Je  coarctation,  elle  n’ entraîne,  en 
général, aucun  inconvénient  notable; de  façon  qu’il  serait 
imprudent  de  chercher  à  la  faire  disparaître  au  moyen 
d’une  opération.  Cependant ,  si  elle  rendait  le  coït 
impossible,  comme  ou  en  cite  des  exemples,  et  que 
la  personne  voulût ,  à  tout  prix  ,  en  essayer  la  gué¬ 
rison,  voici  comment  il  conviendrait  de  s’y  prendre. 
Après  avoir  détaché  le  prépuce  par  en  bas,  dans  une 
étendue  suffisante  pour  en  permettre  la  section  longi¬ 
tudinale,  le  chirurgien  le  disséquerait  peu  à  peu  dans 
toute  sa  circonférence,  jusqu’à  l’union  du  gland  avec 
le  corps  de  la  verge.  Pour  empêcher  les  parties  de  se 
remettre  en  contact  et  de  se  ressouder  comme  aupara¬ 
vant  ,  il  faudrait  tenir  la  peau  retirée  vers  les  pubis 
et  la  plaie’  couverte  d’un  liage  criblé  y:  enduit  de  Gérât., 
soutenu  par  delà  charpie ,  une  compresse  et  une  bande ., 
enfin  tenter  tous  les  moyens  convenables  pour  que  les 
surfaces  saignantes  fussent  obligées  de  sé  cicatriser  sépa¬ 
rément.  J.-Li  Petit  à  justement  fait  remarquer  que  la  des? 
truçtiou  de  ces  adhérences  n’est  ni  facile, pi  dépourvue  de 
douleur.  A  moins  qu’elles  ne  seeompliquent  de  phymosis, 
;  peut-être  même  serait-il  mieux ,  quand  elles  .comprennent 
toute  la  circonférence  du  gland,  de  n’y  pas  toucher. 
Lors,  au  contraire,  qu’une  simple  bride  les  constitue, 
©u qu’elles n’occup.ent  qu’une  des  régions  de  l’organe,. 
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la  déviation  de  la  verge  qui  en  résulte  pendant  l’érection, 
et  la  facilité  plus  grande  de  les  détruire,  engagent  à  ne  pas 
les  respecter.  M.  Laugier  a  très  bien  fait  voir  que  chez 
les  enfants  où  le  phymosis  empêche  ordinairement  de 
les  reconnaître  ,  ou,  tout  au  moins,  d’en  apprécier  la  dis¬ 
position,  l'amputation  du  prépuce,  la  circoncision,  est 
ce  qu’il  y  aurait  de  plus  rationnel  à  tenter,  pourvu  tou¬ 
tefois  qu’après  cette  excision,  le  gland  puisse  rester  en 
grande  partie  découvert.  s 

s  6. 

Destruction  du  prépuce. 

Au  lieu  d’être  trop  long  et  d’adhérer  au  gland,  leprépuce 
peut  être  trop  court,  ou  avoir  subi  unë  déperdition  de 
substance  plus  ou  moins  considérable.  Celse,  quiavait  déjà 
songé  à  faire  disparaître  ce  vice  de  conformation ,  conseille 
de  diviser  circulairement  la  peau  à  quelque  distance  du 
gland,  sur  le  corps  de  la  verge ,  d’entraîner  ensuite  les 
téguments  en  avant,  et  de  les  fixer,  à  l’aide  de  fils,  au- 
delà  de  l’extrémité  libre  de  l’organe.  Aujourd’hui,  on 
sait,  à  n’en  pas  douter,  qu’une  telle  opération  est  inu¬ 
tile  ,  que  la  cicatrice  ne  manque  jamais  de  ramener  peu  à 
peu  la  peau  en  arrière,  et  de  remettre  les  choses  dans  leur 
état  primitif  ;  mais  il  est  probable  qu’on  réussirait  mieux 
en  dépouillant  la  portion  antérieure  du  membre  viril  de 
ses  enveloppes ,  dans  l’étendue  d’un  pouce  ou  deux,  de 
manière  à  pouvoir  les  ramener  sous  forme  de  gaîne  ar¬ 
tificielle  jusqu’au-devant  du  méat  urinaire,  de  même 
qu’on  relève  sur  la  face  les  parties  molles  empruntées 
au  cou  ,  dans  la  chéiloplastique  par  la  méthode  de 
M.  Roux  ;  seulement  on  aurait  alors  à  prendre  ses 
précautions  ,  pour  que  les  adhérences  de  ce  nouvel 
étui  ne  sê  prolongeassent  pas  trop  sur  le  corps  même 
du  gland.  Si  le  prépuce  n’avait  perdu  qu’une  petite 
quantité  de  son  contour,  et  qu’il  ne  fût  pas  possible 
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d’en  faire  disparaître  l’échancrure  en  procédant  comme 
pour  le  bec-de-lièvre ,  on  aurait  encore  à  disséquer  plus 
ou  moins  loin  les  deux  côtés  de  la  division,  afin  de 
les  rapprocher  ensuite  et  de  les  réunir  par  la  suture, 
après  en  avoir  avivé  les  bords.  Au  total  ,  le  prépuce  étant 
apte  à  subir  tous  les  genres  de  raecoutrement  qui  se 
pratiquent  à  la  face  ou  sur  le  nez,  il  est  évident  que  la 
posdéplcistique  offrir  ai  t,àla  rigueur,  autant  de  nuances 
que  la  chéilopl astique.  M.  Dieffenbach  a  prouvé  du 
reste  que  Sabatier  avait ,  aussi  bien  que  J.-L.  Petit, 
rejeté  à  tort  comme  inutiles  ou  impossibles  ces  dif¬ 
férentes  espèces  de  restaurations  appliquées  au  membre 
viril. 


§  7- 
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La  mobilité ,  l’extensibilité  extrême  des  enveloppes 
du  pénis ,  font  que  les  tumeurs  du  prépuce,  par  exemple, 
repoussent  peu  à  peu  le  gland  et  les  corps  caverneux  en 
arrière ,  au  point  de  paraître  ocqpper  le  corps  même  du 
membre  quand  il  n’y  a,  en  réalité,  que  ses  annexes  de 
prises  ;  de  la,  sans  aucun  doute,  l’erreur,  de  quelques 
anciens  qui  s’étaient  imaginé  que  la  verge  est  de  nature 
à  se  reproduire,  qu’on  l’a  vue  renaître  après  avoir  été 
amputée.  On  peut  effectivement  enlever  une  étendue 
considérable  de  parties,  et,  n’en  pas  moins  tomber  au- 
devant  du  méat  urinaire.  Les  tissus  qui  avaient  été  re¬ 
foulés  par  la  tumeur  ou  le  gonflement ,  s’alongent  .  alors 
C„t  reprennent  bientôt  leur  dimension  primitive  au  point 
d’en  imposer  facilement  a  des  yeux  prévenus.  Le  cancer 
n’éstpas  la  seule  maladie  qui  puisse  produire  ejette  illusion. 
Toutes  les  autres  dégénérescences  ont  la  même  propriété, 
Il  n’est  pas  jusqu’au?:  inflammations  aiguës  qu.i  n’y  arri¬ 
vent  parfois,  En  1824,  il  vint  à  l’hôpital  de  Perfecr 
tionnement  un  homme  robuste  ,  âgé  d’environ  quarante 
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ans,  dont  le  pénis ,  énormément  gonflé  et  enflammé 
jusqu’auprès  dés  pubis  ,  se  gangréna  en  vingt-quatre 
heures  jusqu’à  deux  pouces  de  sa  racine.  Des  précautions 
furent  prisés  pour  ménager  ce  qui  pouvait  rester  du  gland 
ou  des  corps  caverneux  au  centre  de  ce  putrilage,  mais 
pn  les  trouva  entiers  derrière  le  sphacèle  ,  offrant  pour 
toute  lésion  de  légères  excoriations  en  avant.  L’am¬ 
putation  de  la  verge  peut  être  partielle  ou  totale, 
partielle  chaque  fois  que  le  cancer  n’en  occupe  pas 
toute  l’épaisséur ,  totale  dans  le  cas  contraire.  Ceux 
de  ces  cancers  qui  commencent  par  la  peau,  soit  au 
prépuce,  soit  ailleurs,  n’arrivent,  en  général,  qu’au  bout 
d’un  temps  très  long  jusqu’à  son  enveloppe  fibreuse  ou 
son  tissu  spongieux  ;  il  faut ,  par  conséquent,  en  com¬ 
mencer  l’extirpation  comme  si  on  devait  respecter  l’or¬ 
gane  principal  ,  mais  de  manière  cependant  à  pouvoir  le 
sacrifier  lorsqu'il  se  trouve  véritablement  altéré.  Le  pré¬ 
cepte  de  n’enlever  que  les  tissus  dégénérés ,  précepte  sur 
lequel  ont  insisté  tant  d’auteurs  anciens ,  sur  lequel  Cal- 
lisen  revient  si  souvent  lorsqu’il  parle  des  opérations  à 
pratiquer  sur  les  organes  génitaux,  a  été  trop  souvent 
oublié,  et  l’on  doit  tenir  compte  à  M.  Lisfranc  des  ef¬ 
forts  qu’il  a  faits  pour  le .  rappeler  à  l’attention  dans 
ces  derniers  temps.  Outre  les  particularités  relatives 
aux  enveloppes  du  membre  viril ,  l’amputation  de  cet 
-organe  exige  qu’on  ne  perde  point  de  vue  la  disposi¬ 
tion  de  ses  éléments  propres.  L’étui  fibreux  qui  en 
forme  la  coque ,  et  le  tissu  spongieux  dont  les  mailles 
communiquent  toutes  les  unes  avec  les  autres  ,  font 
qu’il  s’alonge  ou  se  raccourcit,  immédiatement  après 
l’opération ,  suivant  que  la  tumeur  cancéreuse  l’avait 
préalablement  refoulé  en  arrière  ou  tiraillé  en  avant.  Les 
artères  caverneuses,  renfermées  dans  son  intérieur,  une 
de  chaque  côté,  étant  peu  adhérentes,  proéminent  à  la 
surface  de  la  plaie  si  le  moignon  se  rétracte  beaucoup  ; 
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elles  paraîtront,  au  contraire  ,  s’enfoncer  dans  ses  aréo¬ 
les,  s’il  subit  un  alongément.  L’ urèt  hre  appliqué  contre 
sa  face  inférieure  et  d’ailleurs  en  contact  immédiat  avec 
la  peau,  offre  encore  ceci  de  remarquable  que  sa  paroi 
libre  s’adosse  très  facilement  à  celle  qui  est.  adhérente  ; 
de  façon  qu’il  se  cache  presque  toujours  à  la  circonfé- 
rence  de  la  plaie  aussitôt  après  l’amputation . 

Manuel  opératoire.  • —  Ligature.  La  crainte  de  l’hc- 
jnorrhagie  porta  quelques  anciens  à  ne  point  se  servir 
d’instrument  tranchant  pour  amputer  la  verge  ,  qu’ils 
aimaient  mieux  étrangler  avec  une  ligature.  Euysçh  cite 
un  exemple  de  succès  obtenu  par  lui  de  celte  manière. 
Heister ,  Bertrandi  et  quelques  autres  chirurgiens  du 
dernier  siècle,  n’ont  pas  dédaigné  non  plus  l’emploi 
d'une  pareille  méthode.  Pour  la  mettre  en  pratique,  il 
faudrait  au  moins  porter  préalablement  daps>  la  vessie 
une  sonde  qui  put  empêcher  la  li  gature  de  fermer  l’ u- 
rèthre.  Si  on  craignait  dé  causer  trop  de  douleurs  en 
appliquant  le  lien  ûmmédiatement  sur  la  peau  ,  rien  n’em¬ 
pêcherait  de  suivre  l’avis  -que  donne  encore  Sabatier, 
d-inéiser  cireulairement  la  couche  tégument, aire,  avant 
d'appliquer  lè  fil  ;  mais  cette  incision ,  aussi  douloureuse 
-que  l’amputation  proprement  dite,  çst  justement  ce  qui 
éloigne  certains  malades  pusillanimes  de  l’excision ,  ;  et 
les  porte  à  préférer  l’ étranglement. 

sjblation.  Le  malade  doit  être  couché  horizontale? 
,mont,  surle  bord  droit  de  son  lit.:  Un  aide  embrasse  la 
racine  de  l’organe  ,  ejt  retire  plus  ou  moins  la  peau  du 
côté  des  pubis ,  selon  que  la  -maladie  semble  en  avoir 
plus  ou  moins  entraîné  en  devant.  Le  chirurgien  s’em- 
.  pare  aussitôt  de  la  tumeur, enveloppée  d’un  linge,  et  la, 
tient  solidement  de  la.main  gauclie  \  de  la  naain  droite  , 
armée  d’un  bistouri  ou  d’un  petit  couteau ,  il  coupe  en¬ 
suite,  d’un  seul  trait,  soit  de  haut  en  bas,  soit  de  bas  en 
hçût  et-perpendionlairement  ,  le  corps  de  la  Terge  qui 
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peu  au-delà  des  limites  du  mal.  Une  division  préalable 
de  la  peau,  un  peu  en  avant  du  lieu  où  les  corps  caver¬ 
neux  doivent  être  tranchés,  alongeraît  à  peine  l’opéra¬ 
tion,  et  permettrait  toujours  de  placer  la  section  du  pénis 
juste  au  niveau  de  ses  téguments  rétractés.  Ce  procédé  , 
que  M.  Boyer  recommande,  quand  l'affection  s’étend 
jusqu’auprès  des  bourses,  me  semble  donc  mériter  la 
préférence  dans  tous  les  cas.  Les  artères  à  fermer  sont 
parfois  au  nombre  de  six  ou  même  de  sept ,  deux  dor¬ 
sales,  les  deux  caverneuses,  la  terminaison  des  deux  super¬ 
ficielles  du  périné  par  en  bas,  puis,  sur  la  ligne  médiane 
inférieure,  celles  de  la  cloison.  Les  quatre  principales, 
toutefois,  sont  les  artères  dorsales  et  les  artères  caver¬ 
neuses.  Le  tissu,  très  lâche,  qui  enveloppe  les  premières, 
en  rendrait  l’isolement  et  la  torsion  faciles  ,  si  leur  liga¬ 
ture  pouvait  avoir  le  moindre  inconvénient.  Il  en  serait 
à  peu  près  de  même  des  secondes  ;  mais ,  comme  on  n’a 
point  à  tenter  de  réunion  .immédiate  sur  une  pareille 
plaie,  il  importe  peu  que  les  vaisseaux  soient  tordus 
plutôt  que  liés. 

Modification  de  M.  Barthélemy.  Avant  de  procéder  au 
pansement ,  il  faut  introduire  une  sonde  dans  l’urèthre. 
Quelques  personnes  ayant  prétendu  qu’il  est  parfois  dif¬ 
ficile  de  retrouver  l’orifice  de  ce  canal-  au  fond  de  la 
plaie,  un  jeune  chirurgien  militaire,  M.  Barthélemy, 
a  imaginé  de  placer  la  sonde  avant  de  commencer  l’opé¬ 
ration,  et  de  la  trancher  en  même  temps  que  le  pénis, 
afin  qu’elle  se  trouve  ainsi  tout  naturellement  située  du 
même  trait.  C’est  une  modification  qu’on  pourrait  adop¬ 
ter  ou  rejeter  à  peu  près  indifféremment  ,  si  elle  n’ expo¬ 
sait  pas  à  voir  la  portion  postérieure  du  tube  s’échap¬ 
per  dans  la  vessie,  et  si  la  section  de  cet  instrument  ne 
rendait  pas  un  peu  plus  difficile  celle  du  reste  de  la 
verge.  On  sent  bien,  en  outre,  que  pour  un  homme 
doué  de  quelques  connaissances  anatomiques,  la  recher-. 
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plie  du  conduit  de  l’urine,  ne  sera  jamais  une  affaire 
bien  embarrassante.  Si  la  peau  avait  été  trop  refoulée  en 
arrière,  elle  viendrait  spontanément  recouvrir  la  plaie, 
ef  pourrait  apporter  ainsi  quelque  gêne.  Lorsqu’elle  ne 
l’a  pas  été  assez,  au  contraire,  on  la  voit  se  reporter  du 
côté  des  pubis  et  laisser  l’enveloppe  fibreuse  des  corps 
caverneux  à  découvert.  Comme  il  n’y  a  pas  de  remède  à  ce 
dernier  inconvénient,  et  que,  dans  l’autre  méthode ,  on  a 
toujours  la  ressource  d’exciser  la  portion  de  téguments 
superflue,  il  vaut  mieux,  en  définitive,  retirer  plus  que 
moins  les  tissus  vers  le  pénil ,  pendant  qu’on  ampute, 
la  verge.  Si  la  maladie  forçait  d’opérer  très  près  du 
bassin ,  il  n’y  aurait  aucune  raison  encore  de  préfé¬ 
rer  la  ligature  à  l’excision.  Les  vaisseaux ,  dans  ce  lieu, 
ne  peuvent  pas  présenter  dé  grandes  difficultés  ;  d’ail¬ 
leurs,  la  cautérisation  avec  un  fer  rouge  ou  les  causti¬ 
ques,  conseillée  comme  moyen  général  par  tant  d’au¬ 
teurs  ,  serait  une  dernière  ressource  suffisante  pour, 
mettre  un  terme  à  l’hémorihagie. 

Pansement.  La  sonde  une  fois  fixée  dans  l’urèthre., 
il  suffit  d’appliquer  une  croix  de  Malte  criblée  de  trous, 
et  traversée  par  cette  sondé  sur  la  plaie.  Des  plumas¬ 
seaux,  deux  petites  compresses  longuettes,  une  bande 
étroite  qui  les  arrête  sur  le  reste  de  la  verge  et  passe 
ensuite  une  ou  deux  fois  autour  du  bassin ,  forment  toutes 
les  pièces  du  pansement,  à  moins  qu'on  ne  préfère, 
comme  après  l’opération  duphymosis ,  l’emploi  d’un  sus- 
pensoir  ou  d’un  bandage  en  T,  sur  lequel  on  attache  la 
petite  bande  ou  l’extréjuiité  des  deux  languettes  croisées 
sur  la  surlace  saignante.  La  sonde  n’ayant  ici  d’autre  but 
que  de  permettre  aux  urines  de  sortir  sans  toucher  à  la 
plaie,  et  de  prévenir  la  fermeture  de  l’urèthre  on  peut 
objecter  à  son  emploi  que,  loin  d’être  nuisible,  le  pas¬ 
sage  de  l’urine  sur  la  surface  suppurante  est  parfois 
fort  avantageux.  La  preuve ,  .  c’est  que,  anciennement, 
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l’ urine  était  fréquemment  usitée  pour  favoriser  la  gué¬ 
rison  des  plaies.  Il  a  semblé  à  quelques  personnes  que, 
chassé  parla  vessie,  ce  fluide  s’opposerait  suffisamment 
à  l’oblitération  du  méat,  et,  de  plus,  que  l’urèthre 
étant  tapissé  par  une  membrane  muqueuse,  il  serait 
peu  raisonnable  d’en  craindre  l’oblitération.  J’ai  vu, 
en  i8a3  ,  un  fait  capable  de  donner  quelque  valeur 
à  celte  manière  de  voir.  Un  vieillard  eut  la  verge  am¬ 
putée  pour  un  cancer,  par  M.  Bougon  ;  la  sonde  fut 
placée  lot  le  pansement  exécuté  d’après  les  règles  or¬ 
dinaires.  Mais  cet  homme,  fort  indocile  et  dénué  de 
toute  raison,  ne  voulut,  à  aucun  prix,  supporter  le 
moindre  appareil.  Dès  le  second  jour,  il  enleva  l’al- 
galie  et  le  reste.  Je  les  réappliquai  plusieurs  fois,  et  ne 
pus  jamais  lui  faire  .entendre  dé  les  garder.  On  y  renonça 
à  la  fin,  non  sans  être  tourmenté  de  çe  qui  pourrait  en  résul¬ 
ter.  Or  la  plaie  se  cicatrisa  très  régulièrement,  et  l’urèthre 
conserva  autant  de  dimension  qu’on  pouvait  le  désirer.. 
Ainsi  la  sonde  n’est  pas  indispensable.  Sa  présence  no¬ 
tant  pas  sans  inconvénient ,  on  pourrait  donc,  si  on 
ne  veut  pas  s’en  dispenser  complètement,  n’en  faire  usage 
du  moins  que  pendant  les  premiers  jours  afin  d’empê-* 
cher  la  réunion  immédiate,  et  vers  la  fin,  comme  le 
prescrit  Le  Dran ,  dans  le  but  de  prévenir  une  coarc^- 
tation  secondaire.  Je  ne.  puis  terminer  sans  faire  obr. 
server,  que  toute  simple  qu’elle  est ,  l’amputation  de  la 
verge  manque  'néanmoins  rarement  d’avoir  des  suites 
assez  fâcheuses.  Si  les  malades  qui  s’v  soumettent  gué-- 
rissent  à  peu  près  constammentau  bout  de  quinze,  vingt, 
.à  trente  jours,. bon  nombre  d’entre  eux  ne  tardent  pas  à 
..être  tourmentés  par  les  idées  les  plus  sombres  et  un  fond 
de  tristesse  dont  rien  ne  peut  les  tirer;  de  telle  sorte  que 
les  uns  finissent  par  se  détruire ,  et  que  d’autres  succom¬ 
bent  assez  souvent  à  leur  accablement  moral ,  au  moment 
où  on  pouvait  le  moins  s’y  attendre. 
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Section  II. 

ORGANES'  SEXUELS:  DE  '  LA  FEMME; 

Les  abcès ,  les  squirrhes ,  les  loupes ,  les  tumeurs ,  les 
kÿstes  de  tout  genre,  et  les  varices  qui  s’observent  dans 
les  grandes  lèvres,  devant  être  traités  ou  opérés  de  la 
même  manière  et  d’après  les  mêmes  règles  que  sur  toute 
autre  partie  du  corps  ,  ne  réclament  aiucune  mention  spé¬ 
ciale  en  ce  moment.  L’amputation  du  clitoris  ,  la  résection 
des  nymphes  j  sont  trop  rarement  nécessaires,  ou  de  trop 
peu  d’importance  pour  qu’il  soit  besoin  de  les  décrire 
à  part. 

Art.  xcr. 

Imperforation  de  la  vulve. 

L’absence  d’ouverture  à  la  vulve  est  souvent  congé¬ 
nitale;  d’autres  fois ,  elle  résulte  de  maladies  acquises; 
tantôt  elle  tient  a  la  présence  dè  l’hymen  qui ,  au  lieu  d’une 
simple  valvule ,  forme  un  disque  complet,  tantôt  a  des 
adhérences  établies  entre  quelques-unes  dés  parties  du 
pudendum.  Tl  peut  arriver  aussi  que  l’occlusion  du  va¬ 
gin  se  prolonge  plus  ou  moins  haut  dans  le  bassin ,  aillé 
même  jusqu’au  col  de  la  matrice.  Tant  que  la  jeûné  filié 
n’est  pas  réglée  ,  l’infirmité  dont  il  s’agit  ne  peut,  en 
aucune  manière,  troubler  sà  santé et,  chez da  femme 
adulte,  elle  n’aurait,  sans  la  nécessité  des  menstrués , 
d’autre  inconvénient  que  de  rendre  là  copulation  impos¬ 
sible.  Toutefois,  si  le  chirurgien  ést  consulté  de  bonne 
heure,  et  qu’il  juge  l’opération  nécessaire,  il  y  a  de  l’a¬ 
vantage  a  ne  pas  attendre  le  temps  des  règles  pour  la  pra¬ 
tiquer.  En  effet,  lorsqu’on  opère  par  suite  des  accidents 
que  la  rétention  du  fluide  menstruel  à  pu  causer,  les  sui¬ 
tes  en  sont  généralement  plus  graves  que  dans  l’enfance. 
Si  le  vagin  n’est  fermé  que  par  une  membrane,  il  suffit 
d’y  plonger  la  pointe  d’un  bistouri  droit,  de  l’inciser 
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largement  d’avant  en  arrière,  puis  en  travers,  et  d’en 
exciser  les  quatre  angles  pour  la  détruire.  Ensuite , 
on  maintient  l’ouverture  suffisamment  distendue  a  l’aide 
de  mèches,  de  charpie,  ou  de  morceaux  d’éponges  eh 
formé  de  tente.  Avant  le  mariage,  si  on  ne  continuait  pas 
l’emploi  dés  moyens  dilatateurs  jusqu’à  la  cicatrisation 
entière  de  la  solution  de  continuité ,  on  courrait  risque 
de  la  voir  së  refermer,  ou  du  moins  se  rétrécir  considé¬ 
rablement,  ainsi  qu’une  jeune  fille,  âgée  de  six  ans,  à 
laquelle  un  de  nos  confrères  s’est  borné  à  diviser  longi¬ 
tudinalement  bhÿmen,  vient  de  m’eu  offrir  un  exemple; 
Il  est  tout-a-fait  inutile  d’y  faire  d’abord  une  ponction 
avec  le  trois-quarts ,  de  recourir  à  la  sonde  canneléè  pour 
diriger  le  bistouri,  ni  à  aucun  autre  instrument  particu¬ 
lier.  Sa  perforation  étant  effectuée,  dès  pinces  et  des  ci¬ 
seaux  courbes  sur  le  plat,  ou  même  le  bistouri  ordinaire, 
suffiront  toujours  pour  en  exciser  les  lambeaux.  Dans 
l’âge  adulte,  on  n4est  ordinairement  appelé  à  pratiquer 
cette  opération  que  près  de  femmes  qui  souffrent  de 
symptômes  jusqu’à  uu  certain  point  semblables  à  ceux 
de  la  grossesse,  qui  ont  le  ventre  volumineux,  etc.,  et 
cela,  parce  que  lés  règles  n’ont  pas  d’issue  à  l’extérieur. 
Si  l’hymen  seul  ferme  le  passage,  on  le  trouve  bombé, 
tendu ,  et  quelquefois  même  teint  en  bleu  ou  en  noir  par 
le  sang  qui  s’efforce  de  le  refouler  au-dehors.  Alors 
l’ ouverture  en  est  encore  moins  compliquée  que  précé¬ 
demment.  Tout  homme  de  l’art  peut  la  pratiquer  sans 
crainte.  Seulement ,  l’évacuation  subite  d’une  aussi  grande 
quantité  de  liquide  et  l’impossibilité  ou  se  trouve  la 
matrice  ainsi  que  les  autres  organes  préalablement  dis¬ 
tendus,  de  revenir  immédiatement  sur  eux-mêmes,  la 
rendent  quelquefois  assez  dangereuse  par  les  inflamma¬ 
tions  viscérales  et  la  fièvre  de  mauvais  caractère  qui 
pourraient  en  être  la  suite.  Peut-être  serait-il  mieux,  en 
pareil  cas,  de  n’employer  aucun  effort,  aucune  pression 
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pour  aider  à  la  sortie  du  liquide,  et  d’en  abandonner 
l’expulsion  a  la  rétraetilité  naturelle  des  cavités  qui  l’ont 
si  long-tëmps  contenu.  De  cette  manière,  on  ne  déter¬ 
mine  point  de  vide  dans  les  foyers  qu’on  vient  de  percer. 
L’air  rie  peut  s’y  introduire  et  y  stagner,  réagir,  soit  sur 
le  liquide  morbifique ,  soit  sur  les  parois  du  kyste,  en 
faisant  naître  les  accidents  qu’on  lui  reproche  générale¬ 
ment.  Du  reste,  les  injections  émollientes,  détersives  ou 
légèrement  résolutives,  anti-septiques  même,  si  l’indica¬ 
tion  s’en  présèrite,  ne  doivent  pas  être  négligées.  Pour 
peu  jqu’il  survint  de  fièvre,  de  chaleur,  ou  de  douleur 
dans  le  bas-ventre,  la  malade serait  mise  sur-le-champ  au 
régime  lé  plus  sévère ,  et  a  un  traitement  antiphlogistique 
dont  la,  violence  des  symptômes  devrait  indiquer  le  degré 
d’énergie.  Si  le  vagin  est  fermé  à  une  certaine  distance 
de  son  orifice  externe,  l’opération  devient  naturellement 
plus  difficile  ;  d’abord ,  parce  qu’on  ne  peut  guère  savoir 
d’avance  quelle  est  la  longueur  de  la  portion  oblitérée , 
à  moins  qu’une  sorte  de  diaphragme ,  une  cloison  per¬ 
pendiculaire  et  transversale  ne  forme  l’obstacle  à  détruire; 
ensuite,  et  sur-tout,  parce  qu’il  faut  porter  les  instru¬ 
ments  entre  deux  organes  importants ,  le  rectum  et  la 
vessie.  Avant  donc  de  commencer  ,  on  doit  s’assurer, 
en  conduisant  une  sonde  dans  l’une,  et  un  ou  deux  doigts 
dans  l’autre ,  qu’il  existe  une  certaine  épaisseur  de  tissu 
entre  ces  canaux,  que  la  matrice  occupe  sa  place  naturelle ,' 
et  que  le  vagin  n’est  pas  entièrement  oblitéré  partout; 
car,  dans  ce  dernier  cas  ,  il  serait  presque  impossible,  et 
par  conséquent  téméraire  d’en  essayer  le  rétablissement 
artificieL  Cependant,  si  les  jours  de  la  malade  étaient 
menacés  par  l’accumulation  des  menstrues,  et  qu’il  y  eût 
la  moindre  chance  d’arriver  à  l’utérus  en  se  frayant  une 
voie  entre  l’intestiri  et  la  vessie,  on  devrait,  je  crois,  sur¬ 
monter  toutes  les  craintes  et  ne  pas  reculer  devant  les  dif¬ 
ficultés.  Le  chirurgien  juge-t-il  enfin  convenable  4’ agir  ?  il 
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fait  placer  la  femme  comme  pour  l’ opération  de  la  taille. 
Pendant  que  son  doigt  indicateur  gauche  reste  dans  le 
rectum,  et  qu’un  aide  maintient  une  algaliè  dans  la  poché 
urinaire ,  en  ayant  soin  d’en  repousser  le  bec  du  côté  dé 
l’hypogastre,  il  enfonce  dans  la  direction  du  vagin  y  soit 
un  bistouri  long  et  à  lame  étroite,  soit  un  trois-quarts 
armé  de  sa  canule.  Le  défaut  dé  résistance,  la  liberté 
d’incliner  dans  diverses  directions  la  pointe  de  l’instru¬ 
ment,  lui  indiquent  bientôt  qu’il  est  arrivé  au  siège  du 
mal.  Dès  lors,  il  agrandit  un  peu  la  plaie  dans  toute  sa 
longueur  en  retirant  le  bistouri,  dont  le  tranchant  devrait 
même  être  reporté  sur  le  côté  opposé,  puis  en  avant  et 
en  arrière ,  s’il  se  Croyait  assez  sûr  de  ne  pas  blesser  les 
organes  environnants.  Quand  oh  s’est  servi  du  trois- 
quarts  y  et  que  la  canule  laisse  écouler  un  'liquide' noi¬ 
râtre,  visqueux  ,  une  sonde  cannelée  peut  être  indispen¬ 
sable  pour  permettre  d’agrandir  suffisamment  le  canal 
â  rtifteiel  qu’  o  n  vient  de  fâi  ré;  enfin  l’ int  ro  d  uction  d  u  do  igt 
mettrait  a  même  de  voir  si  la  division  est  assez  grande; 
et,  dans  le  cas  contraire,  d’en  augmenter  l’étendue  du 
côté  le  plus  convenable^  Bien  que,  après  une  opération 
pareille,  le  vagin  conservé  ,  en  général sa  perméabilité,- 
la  prudence  veut  pourtant  qu’on  prenne  des  précau¬ 
tions  pour  l’empêcher  dé  se  refermer.  Ün  tube,  soit 
en  métal ,  soit  seulement  en  gomme  élastique,  porté 
graduellement  jusqu’à  un  certain  volume,  serait  ,  je  crois, 
le  meilleur  moyen  à  mettre  en  usage  pour  atteindre  ce 
buty  quoique  les  mèches  de  charpie  ou  dé  linge  renouve¬ 
lées  chaque  jour  au  moment  des  injections  ,  pussent  éga-' 
lement  suffire.  Les  recueils  scientifiques  renferment  un 
si  grand  nombre  d’opérations  de.  ce=  genre,  qu’il  est  au-* 
jourd’hui  superflu  d’en  rapporter  aucune  avec  détail.1 
Chaque  jour  d’ailleurs,  on  en  publie  encore  de  nouvelles,  et 
depuis  quelques  années,  il  en  a  été  rapporté  plusieurs  par 
MM  ;  Ventura,  Cabaret,  Delpech;  Desgranges,  Will  i  a  urne; 
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Toulmouche  de  Rennes,  etc. ,  qui  ont  eu  un  plein  succès. 
Il  ne  faut  pas  oublier  cependant  que,  dans  un  cas  rapporté 
par  Morgagni ,  la  femme  succomba  au  bout  de  quelques 
jours ,  et  qu’à  l’ouverture  du  corps  on  trouva  la  pocbe 
urinaire  largement  ouverte ,  en  même  temps  qu’une  des 
trompes  dilatées  par  le  sang  s’était  déchirée  dans  l’ab¬ 
domen,  ni  que  M.  Dupuytren  l’a  souvent  vue  faire  naître 
des  accidents  extrêmement  redoutables. 

Art.  2. 

Ponction  de  l’utérus. 

Occlusion.  Le  col  de  la  matrice  peut,  comme  le  vagin, 
n’avoir  jamais  présenté  d’ouverture  ou  s’être  fermé  par 
accident.  Il  en  résulte  une  égale  impossibilité  pour  les 
;  règles  d’être  expulsées  y  et,  par  conséquent  -,  les  mêmes 
suites.  La  première  chose  à  faire  quand  on  a  constaté 
l’ imperforation  de  l’utérus  et  sa  distension  par  un  li¬ 
quide  ,  est  de  chercher  ,  au  moyen  du  doigt ,  les  traces 
du  col  dans  le  lieu  où  il  devrait  exister,  et,  si  on  le 
trouve  ,  de  tâcher  d’y  introduire  une  sonde  ordinaire, 
afin  de  franchir  l’obstacle,  s’il  est  possible.  Autrement, 
il  faut  songer  à  sa  perforation ,  qui  a  déjà  été  pra¬ 
tiquée  un  grand  nombre  de  fois  et  avec  diverses,  sortes 
d’instruments.  Les  uns  veulent  qu’on  fasse  d’abord  une 
ponction  avec  le  trois-quarts ,  d’antres  que  le  bistouri 
droit  garni  d’une  bandelette  jusqu’à  quelques  lignes  de 
sa  pointe  soit  préféré.  Il  n’est  pas  jusqu’au  pharyn- 
gotôme  qui  n’ait  trouvé  des  partisans.  M.  Dance  ra¬ 
conte  que  Barré  se  servit  d’une  longue  canule  armée 
d’un  dard,  qui  portait  lui-même  une  rainure  sur  sa 
concavité  ;  de  manière  que  le  tout  ressemblait  beau¬ 
coup  à  la  sonde  à  flèche  de  frère  Côme.  Là  dessus,  il 
est  permis  à  chacun  de  satisfaire  ses  goûts  et  d’adopter 
l’instrument  qu’il  aime  le  mieux.  Il  est  évident,  en  effet, 
qu’un  bistouri  un  peu  long,  concave  et  garni  delinge,  con- 
Tome  ii. 
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duit  sur  l’indicateur  de  la  main  gauche ,  remplirait  très 
bien  toutes  les  indica  dons ,  et  que  la  sonde  à  dard)  un  trois- 
quarts  quelconque ,  ou  le  pharyngotôme  ,  atteindraient 
également  le  but.  Quoi  qu’il  en  soit ,  le  trois-quarts  et  le 
bistouri  sont,  je  crois,  les  deux  instruments  préférables. 
Le  tout  est  de  faire  une  ouverture  assez  large  pour  que  le 
liquide  s’en  échappe ,  et  de  ne  pas  trop  s’aventurer  dans 
le  sens  delà  vessie  ou  du  rectum.  Comme  pour  le  vagin, 
il  faut  aussi  se  mettre  en  garde  contre  le  retour  de  la 
maladie,  et  tout  faire  pour  que  l’ouverture  qu’on  a  établie 
ne  se  referme  pas,  à  moins  que  le  col  naturel  n’ait  fini  par 
se  retrouver.  En  conséquence,  on  tâche  de  conduire  jus¬ 
que  dans  la  matrice  un  bout  de  sonde  de  gomme  élas¬ 
tique,  afin  de  permettre  l’écoulement  des  fluides  ,  et  de 
tenir  la  plaie  ouverte.  Dans  l’opération  qu’il  a  prati¬ 
quée  dernièrement  avec  succès  ,  M.  Hervez  de  Chégoin 
eut  recours  au  trois-quarts  ,  dont  la  canule  lui  servit  à 
porter  une  bougie  qui  devint  à  son  tour  le  conducteur 
d’un  bout  de  sonde  de  gomme  élastique,  destiné  à  rester 
dans  la  plaie  ,  et  que  M.  Hervez  remplaça  plus  tard  par 
une  algalie  de  femme.  C’est  la  conduite  la  plus  sage  qu’il 
y  aurait  à  tenir,  et  que  presque  tous  les  praticiens  ont  dû 
suivre  ,  soit  quais  aient  eu  recours  au  trois-quarts  ,  au 
bistouri  ou  à  tout  autre  instrument. 

Rétroversion.  La  ponction  de  la  matrice  peut  encore 
être  nécessitée  par  une  autre  sorte  de  maladie  ‘f  je  veux 
parler  de  la  rétroversion. pendant  la  grossesse.  Lorsque 
le  renversement  en  arrière  s’est  prolongé  jusqu’au-delà 
du  troisième  ou  du  quatrième  mois  ,  il  est  parfois 
impossible  d’opérer  la.  réduction  de  l’organe  déplacé. 
La  raison,  de  cette  difficulté  se  trouve  dans  le  volume 
toujours  croissant  de  l’utérus.  Le  remède  qui,  en  dé¬ 
sespoir  de  cause  ,  a  dû  naturellement  se  présenter  à 
l’esprit,  est  donc  l’extraction  des  parties  qu’il  con¬ 
tient.  Or,  comme  l’ extraction  de  l’enfant  ne  peut  pas  être 
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tentée ,  il  ne  restait  plus  qu’à  soutirer  le  liquide  renfermé 
dans  les  membranes  de  l’œuf.  Déjà  conseillée  par  Hunter, 
là  ponction  de  l’utérus ,  dans  le  cas  de  rétroversion ,  a  été 
plusieurs. fois  mise  en  pratique  avec  succès.  M.  Jaurel,  de 
Rouen  ,  en  à  publié  un  exemple ,  -  il  y  a  une  vingtaine 
d’années.  On  en  connaît  un  autre ,  recueilli  à  Lyon  sous 
les  yeux  de  MM,  Yiricel  et  Bouchet.  Plus  récemment, 
M.  Baynham  en  a  relaté  un  troisième;  en  sorte  quelle 
n’est  pas  aussi  redoutable  qu’on  l’avait  d’abord  imaginé, 
et  que  c’est  un  secours  à  conserver.  La  femme  étant 
placée  comme  précédemment  et  soutenue  par  des  aides, 
lé  chirurgien  cherche  à  voir  de  quel  côté  du  rectum 
ou  du  vagin  ,  la  matrice  est  le  plus  fortement  tendue. 
Une  règle  qu’il  serait  bon,  je  crois,  de  ne  point  en¬ 
freindre  ,  est  de  commencer  par  tout  faire  pour  arriver 
avec  l’instrument  dans  la  matrice,  à  travers  l’ouverture 
du  col.  Quand  on  né  le  peut  absolument,  la  ponction 
par  le  vagin  me  semble  moins  dangereuse  que  par  le 
rectum  ,  en  ce  quelle  n’entraîne  pas  inévitablement 
la  perforation  du  péritoine,  et  qu’elle  n’expose  pas  au- 
taüt  à  tomber  sur  la  masse  placentaire.  Cependant,  c’est 
par  ce  dernier  organe  que  M.  Baynham  l’a  effectuée, 
probablement  parce  que  le  developpemeiit  dé  la  matrice 
était  beaucoup  plus  prononcé  dans  ce  sens  que  du  côté  du 
vagin.  Il  faut  avouer,  ait  surplus,  qu’en  général  l’emploi 
du  trois-quarts  ne  laisse  d’ouverture  fistuleuse,  ni  à  l’in¬ 
testin,  ni  à  l’organe  gestateur ,  et  que  la  plaie  se  referme 
a  l’instant  même  où  on  le  retire.  Dans  l’exemple  du  doc¬ 
teur  Baynham  ,  il  ne  s’échappa  qu’ environ  deux  onces 
de  fluide  par  la  canule,  ce  qui  n’en  suffit  pas  moins  pour 
rendre  la  réduction  possible.  L’avortement  eut  lieu  au 
bout  de  quelques  jours.  Les  enveloppes  foetales ,  trou¬ 
vées  entières,  contenaient  encore  plusieurs  onces  d’eau; 
le  placenta-  avait  été  percé ,  ainsi  que  l’abdomen  de  l’eü- 
fant.  En  pareil  cas  ,  le  trois-quarts  devrait  avoir  plus  de 


580  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC. 

longueur  que  celui  de  la  paracenthèse  ordinaire ■,  et  être 
un  peu  courbe.  Celui  de  Fleurant  pour  la  ponction  de 
la  vessie  par  l’anus,  conviendrait  très  bien.  Comme  il 
peut  s’engager  dans  le  placenta  et  que  le  fœtus  ou  le  cor¬ 
don  pourraient  en  venir  fermer  le  bec,  il  est  bon  de 
l’enfoncer  assez  profondément  et  d’avoir  un  long  stylet 
qu’on  puisse  porter  à  travers  la  canule,  pour  en  dégager 
l’ouverture  supérieure  et  donner  aux  liquides  la  facilité 
de  s’écouler.  Après  une  pareille  ponction,  on  doit  s’em¬ 
presser  de  redonner  à  la  matrice  sa  position  naturelle, 
lies  soins  qu’elle  réclame  ensuite  rentreraient  tout  sim¬ 
plement  dans  la  catégorie  des  précautions  qu’exige  la 
grossesse  ,  si  l’avortement  n’en  était  pas  une  suite  à  peu 
-près  inévitable. 

Ârt.  3. 

Renversement  du  vagin. 

Au  lieu  de  réduire  le  vagin  renversé  et  de  se  borner 
à  le  maintenir  au  moyen  de  pessaires,  M.  Dieffenbach 
a  pense  qu’on  pourrait  appliquer  utilement  à  ce  pro¬ 
lapsus, la  méthode  adoptée  depuis  long-temps  parM.Du- 
puytren  pour  la  chute  du  rectum.  Il  commence  donc 
par  opérer  la  réduction  de  l’organe  ;  puis,  pour  en  préve¬ 
nir  la  rechute,  il  excise,  tout  autour  de  son  ouverture 
vulvaire,  les  plis  relâchés  de  la  face  interne  des  grandes 
lèvres  ou  du  périnée.  Cela  se  fait  sans  difficulté  avec  des 
pinces  et  de  bons  ciseaux.  Tous  les  replis  qu’on  enlève 
doivent  former  autant  de  rayons  dont  la  convergence  ait 
le  vagin  pour  centre  et  de  manière  que  leur  extrémité  pé¬ 
nètre  d’un  demi-pouce  ou  d’un  pouce  dans  l’intérieur  de 
ce  canal.  Le  pansement  se  réduit  à  nettoyer  chaque  jour 
les  petites  plaies ,  ou,  si,  pour  obtenir  une  cicatrice  mo¬ 
dulaire,  on  tient  à  les  faire  suppurer,  à  l’introduction 
d’une  mèche  un  peu  volumineuse  dont  la  base  fournirait 
aisément  un  petit  faisceau  à  chacune  des  incisions.  Le 
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but  qu’on  se  propose  par  cette  opération  est  de  rétiécir 
considérablement  la  vulve  et  l’entrée  du  vagin,  en  don¬ 
nant  à  ces  parties  une  fermeté  ,  un  degré  de  résistance 
qu’elles  avaient  depuis  long-temps  perdus.  Bien  qu’ayant 
été  suivi  de  succès,  le  procédé  de  MM.  Marshall  et  He- 
ming,  consistant  dans  l’excision  d’un  large  lambeau  ellip¬ 
tique  de  la  membrane  muqueuse  et  la  réunion  immédiate 
de  la  plaie  par  la  suture ,  conviendrait  évidemment 
moins.  Nous  reviendrons ,  au  surplus,  sur  ce  mécanisme,, 
à  l’occasion  des  maladies  du  rectum.  Si  le  renversement 
du  vagin  était  extrêmement  ancien,  si  la  tumeur  avait 
subi  une  dégénérescence,  une  transformation  telle  que 
la  réduction  en  fût  complètement  impossible,  comme 
la  chose  paraît  avoir  existé  dans  le  cas  que  M.  Bérard 
jeune  a  fait  connaître,  et  que  la  malade  voulût  abso¬ 
lument  en  être  débarrassée  ,  il  n’y  aurait  évidemment 
d’autres  ressources  que  l’excision  à  lui  opposer.  Malheu-  ' 
reusement,  il  est  difficile,  en  pareil  cas,  d’acquérir  la  cer¬ 
titude  que  le  vagin  seul  est  tombé  et  que  l’utérus  n’est 
pas  compris  dans  la  masse  ;  en  sorte  que  l’opération  ne 
laisserait  pas  d’offrir  de  graves  dangers,  et  que,  comme 
le  dit  M.  Boyer,  on  ne  devrait  pas  s’y  décider  légèrement. 
Du  reste,  on  ia  pratiquerait  comme  il  sera  dit  en  par¬ 
lant  de  l’ablation  de  l’utérus ,  soit  qu’on  crût  devoir  em¬ 
ployer  l’instrument  tranchant  on  bien  avoir  recours  à  la 
ligature. 

Art.  4* 

Réduction  dé  la  matrice  et  du  vagin. 

Que  ce' soit  le  vagin  ou  la  matrice  qui  se  présente  à  la 
vulve,  que  la  matrice  y  descende  en  s’y  montrant  par  son 
col,  ou  bien  après  s’être  renversée  sur  elle-même  comme 
un  doigt  de  gant,  qu’elle  soit  sortie  au. tiers,  à  moitié, 
ou  en  totalité,  qu’elle  ne  soit,  au  contraire,  que  renver¬ 
sée  dans  l’intérieur  du  bassin,  toujours  est-il  que  la  ré- 
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duction  à  opérer,  que  le  replacement  à  faire ,  exige  l'ap¬ 
plication  de  quelques  règles  dont  le  chirurgien  ne  doit 
point  oublier  l’importance.  Ces  déplacements  sont  quel¬ 
quefois  accompagnés  de  symptômes  qui  méritent  d’abord 
de  fixer  un  instant  l’attention  du  praticien.  Il  en  est 
qui  exigent  qu’on  les  combatte  avant  de  remonter  l’or¬ 
gane,  et  d’autres  qui  ne  peuvent  réellement  disparaî¬ 
tre  qu’après.  L’inflammation  ,  la  fièvre  ,  les  signes  de 
réaction  générale,  sont  évidemment  dans  le  premier 
cas;  les  écoulements  blanchâtres,  les  excoriations,  les 
ulcérations  appartiennent  au  second.  L’engorgement  et 
l’état  douloureux  de  la  tumeur  ne  doivent  même  ar¬ 
rêter  qu’autant  qu’ils  mettent  un  véritable  obstacle  mé¬ 
canique  à  la  rentrée  des  parties.  Au  total,  le  meilleur 
remède,  le  meilleur  calmant,  le  plus  sûr  antiphlo¬ 
gistique  même,  se  trouve  dans  la  réduction,  toutes 
les  fois  qu’on  peut  l’effectuer.  Si  c’est  le  vagin,  après 
avoir  enveloppé  d’un  linge  enduit  de  cérat  toute  la  sur¬ 
face  du  bourrelet,  on  le  presse  doucement  avec  les  doigts 
de  la  circonférence  au  centre,  avant  de  le  repousser  de 
bas  en  haut.  La  matrice,  renversée  sur  elle-même ,  exi¬ 
gerait  l’application  du  même  linge  ;  mais  il  pourrait  être 
utile  de  porter  le  sommet  des  doigts  sur  le  point  le  plus 
saillant  de  la  tumeur  ,  afin  de  la  faire  rentrer  plus  sûre¬ 
ment,  et  de  la  remonter  absolument  jusqu’au-dessus  du 
détroit  supérieur.  Quand  il  y  a  simplement  chute  ou  pro¬ 
lapsus  de  cet  organe,  on  l’enveloppe  également  d’un 
linge ,  et,  comme  pour  le  vagin ,  on  tâche  d’en  amoindrir 
un  peu  la  base,  en  même  temps  qu’on  le  repousse  par 
son  sommet  dans  la  direction  des  axes  du  bassin. 

.  S’il, s’agit  d’une  rétroversion ,  il  est  quelquefois  néces¬ 
saire  de  varier  la  position  de  la  malade  qui,  pour  les 
.cas  précédents ,  peut  rester  couchée  horizontalement ,  en 
même  temps  que  ses  membres  et  tous  ses  muscles  sont  dans 
le  relâchement.  La  première  chose  a  faire,  pour  redresser 
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l’utérus  ainsi  renversé  dans  le  bassin ,  est  d’accrocher,  avec 
l’indicateur  et  le  médius  de  l’une  des  mains ,  le  museau  de 
tanche  ordinairement  arreté  en  arrière  ou  au-dessus  des 
pubis.  Si  cela  ne  suffit  pas,  on  porte  quelques  doigts  de 
l’autre  main  dans  le  rectum,  afin  de  repousser  en  haut 
et  en  avant  le  fond  de  l’organe,  pendant  qu’on  cherche, 
d’autre  part,  à  en  faire  descendre  le  col.  Mais  quand  ces 
tentatives  ne  réussissent  pas,  on  conseille  de  faire  mettre 
la  femme  sur  les  genoux  et  les  coudes,  afin  que,  par 
leur  poids ,  les  viscères  abdominaux  tendent  a  entraîner 
la  matrice  vers  l’ombilic,  en  même  temps  que  le  chirur¬ 
gien  s’efforce  de  la  désenclaver.  Si  toutes  ces  ressources 
restent  sans  succès,  on  imite  Dussaussois  qui,  intro¬ 
duisant  la  main  entière  dans  'l’intestin,  triompha  d’ob¬ 
stacles  que  rien  n’avait  pu  vaincre  3  usques-là.  Enfin  , 
si  le  doigt  n’avait  pas  assez  dé  prise  sur  le  col,  on 
devrait,  à  l’instar  de  M.  Bellanger,  conduire  par  l’urè¬ 
thre  dans  la  vessie,  l’algalie  plate  de  Ségrot,  ou  un 
cathéter  de  même  forme,  dont  on  se  servirait  ensuite 
eomme  d’un  crochet  en  tournant  sa  concavité  en  arrière. 
Je  n’ai  pas  besoin  de  dire  que  pour  les  simples  déplace¬ 
ments  de  l’utérus  dans  le  bassin  et  toutes  les  fois  que  la 
chose  est  possible  dans  les  autres  cas,  on  doit  commen¬ 
cer  par  vider  la  vessie  au  moyen  du  cathétérisme ,  ni  que, 
dans  certaines  circonstances ,  on  peut  fort  bien  embrasser 
immédiatement  les  organes  à  réduire  avec  les  doigts, 
sans  les  couvrir  de  linge.  Le  repos,  la  position  horizon¬ 
tale,  des  inj’ections  appropriées,  une  saignée,  le  régime 
antiphlogistique,  en  général,  conviennent  a  la  suite  de 
cetté  opération,  comme  après  la  plupart  des  autres,  pour 
calmer  l’irritation  qu’on  a  du  produire  et  permettre  aux 
tissus  de  reprendre  leurs  fonctions  habituelles. 
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Art.  5. 

Pessaires. 

Le  nom  de  pessaire,  qui  s’entendait  autrefois  de  toute 
matière  introduite  dans  le  vagin  pour  soutenir  l’utérus 
et  l’empêcher  de  se  déplacer,  ne  s’applique  plus  aujour¬ 
d’hui  qu’à  de  certains  instruments  d’une  forme  détermi- 
née.  Ainsi,  la  vessie  que  Columelle  portait  dans  les  par¬ 
ties  génitales  des  vaches ,  où  il  la  remplissait  d’air,  vessie 
que  quelques  chirurgiens  ont ,  par  la  suite,  employée  de 
la  même  manière  chez  la  femme;  les  masses  de  linge, 
d’étouppe,  dont  parlent  Moschion  et  Ahsy rte,  sont  ac¬ 
tuellement  désignées  par  d’autres  épithètes. 

Pessaire  du  vagin.  Parmi  les  pessaires  encore  usités 
de  nos  jours ,  il  en  est  qui  ont  pour  but  de  maintenir 
réduites  les  hernies  intestinales  formées  à  travers  les  pa¬ 
rois  du  vagin,  ou  d’empêcher  la  chute,  le  renversement 
de  cet  organe  lui-même;  tandis  que  les  autres  sont  uni¬ 
quement  destinés  à  prévenir  la  descente  ou  les  déviations 
de  l’utérus.  On  peut  rapporter  les  premiers  à  deux  espèces.' 
Les  uns  représentent  un  cylindre  creux,  long  d’environ 
quatre  pouces,  d’un  diamètre  assez  considérable  pour 
remplir  tout  l’organe  :  on  les  appelle  pessaires  en  bondon. 
Les  autres,  imaginés  par  M.  J.  Cloquet,  diffèrent  des 
précédents,  en  ce  qu’ils  sont  un  peu  aplatis,  concaves 
en  avant,  légèrement  renflés  à  leurs  deux  extrémités , 
et  qu’ils  n’offrent  au  centre  qu’un  assez  petit  canal: 
le  nom  de  pessaire  élytroïde  que  ce  professeur  leur  a 
donné,  conviendrait  mieux,  comme  on  voit,  aux  pes¬ 
saires  en  bondon,  puisqu’il  signifie  simplement  pessaire 
en  forme  de  gaine  ;  mais  le  nom  importe  peu,  pourvu 
qu’on  en  comprenne  le  mécanisme. 

On  s’y  prend  de  la  même  manière  pour  introduire  les  uns 
et  les  autres.  La  femme  se  place  sur  le  dos ,  en  fléchissant 
modérément  les  cuisses  et  les  jambes  qu’elle  tient  écar- 
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tées.  Le  pessaire,  enduit  de  cérat,  est  porté  par  son  ex¬ 
trémité  la  moins  large  à  l’entrée  du  vagin ,  puis  introduit 
de  bas  en  haut,  et  d’avant  en  arrière,  dans  la  cavité  de 
cet  organe.  Le  pessaire  élytroïde,  offrant  plus  de  lar-. 
geur  dans  un  sens  que  dans  l’autre,  doit  être  présenté  à 
plat,  au  grand  diamètre  dé  la  vulve ,  et  de  manière  que 
son  angle  postérieur,  engagé  le  premier  dans  l’ouverture 
vaginale,  puisse  servira  déprimer  le  rectum  ainsi  que 
toute  l’épaisseur  du  périnée,  avec  une  certaine  force  ; 
l’autre  angle  de  la  même  extrémité  s’abaisse  alors  peu  à 
peu,  en  glissant  sous  l’arcade  pubienne,  et  l’instrument 
n’éprouve  plus  ensuite  de  difficulté  à  pénétrer  dans  le  ca¬ 
nal  vulvo-utérin.  Une  fois  qu’il  y  est  entré,  on  lui  fait 
éprouver  un  mouvement  de  rotation  qui  en  place  la  con¬ 
vexité  vers  l’intestin,  la  concavité  en  avant,  l’extrémité 
supérieure  sous  le  col  de  la  matrice ,  et  l’ extrémité  infé¬ 
rieure,  qui  est  la  plus  large,  en  travers  au-dessus  des 
ischions.  Le  pessaire  en  bondon,  ne  formant  qu’une  sorte 
de  tube  dont  les  parois  sont  fort  minces,  s’introduit, 
en  général,  avec  plus  de  facilité;  mais,  comme  il  est 
droit,  peu  résistant,  les  organes  le  déforment  bientôt  et 
sa  présence  ne  tarde  pas  à  devenir  inutile. 

Pessaire  de  la  matrice.  Les  pessaires  du  second  genre 
ont  beaucoup  plus  varié  pour  la  forme  et  pour  la  compo-* 
sition  que  ceux  dont  je  viens  de  parler.  Les  anciens  les 
fabriquaient  avec  une  plaque  ovalaire  ou  elliptique  de 
bois  ou  de  liège,  qu’ils  chargeaient  ensuite  d’une  couche 
plus  ou  moins  épaisse  de  cire  ;  ils  en  avaient  aussi  en  or , 
en  argent,  en  cuivre,  en  plomb',  en  étain  même ,  et  de 
toutes  les  formes.  Ceux  qu’on  appelle  en  gimblettes,  sont 
ou  complètement  circulaires,  ou  légèrement  échancrés 
en  avant  et  en  arrière  comme  un  8  de  chiffre,  ou  dépri¬ 
més  à  la  fois  sur  les  quatre  extrémités  de  leurs  deux  dia¬ 
mètres  principaux,  ou  tout  simplement  ellipsoïdes ,  apla¬ 
tis  et  percés  dans  le  centre.  En  Angleterre,  on  emploie 
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fréquemment  des  pessaires  en  forme  de  globe  ,  tantôt 
creux,  tantôt  pleins,  percés  ou  non  dans  le  milieu,  et 
cette  habitude  est  également  adoptée  en  Amérique.  La 
cire,  le  liège,  sont  depuis  long-temps  rejetés,  parce 
qu’ils  s’altèrent  facilement  dans  les  organes,  et  n’offrent 
pas  assez  de  souplesse.  Il  en  est  de  même  de  l'ébène ,  de 
l’ivoire,  de  l’or,  de  l’argent,  employés  seuls,  sur-tout 
depuis  qu’on  possède  des  matières  plus  flexibles ,  plus 
légères  et  peu  altérables.  Aujourd’hui  on  les  fait  presque 
uniquement  en  gomme  élastique  ;  seulement  cette  subs¬ 
tance  est  tantôt  supportée  par  de  la  toile,  du  crin,  du  feu¬ 
tre,  tantôt  par  de  la  laine ,  un  tissu  de  soie,  etc.  Pour 
les  avoir  tout  à  la  fois  aussi  solides  et  aussi1  légers  que 
possible ,  Madame  ,Rondet  qui  se  sert  d’un  anneau  d’acier 
bien  trempé  enveloppé  de  crin  et  de  véritable  caoutchouc, 
en  a  imaginé  d’autres,  dont  tout  le  cercle  est  creux  et 
rempli  d’air.  Comme,  avec  cette  composition ,  les  pes¬ 
saires  restent  élastiques  et  un  peu  flexibles  ;  comme  ils 
n’irritent  que  très  peu  les  organes  et  s’altèrent  avec  moins 
de  facilité  que  la  plupart  des  autres ,  ils  méritent  en  effet 
la  préférence  qu’on  leur  accorde  généralement.  M.  Phy- 
sick  continue  encore,  toutefois,  l’usage  des  pessaires  en 
or  ou  en  argent.  Les  siens  sont  globuleux,  comme  du 
temps  de  Denman  ou  de  Clarcke ,  et  se  composent  de  deux 
capsules  réunies  par  leurs  bases.  Du  reste  ,  ceux  qui 
offrent  un  peu  plus  de  largeur  transversalement  que  d’a¬ 
vant,  en  arrière,  ont  l’avantage  d’être  plus  faciles  à  intro¬ 
duire  et  de  gêner  moins  les  fonctions  du  rectum  et  de  la 
vessie.  On  les  place  avec  plus  de  facilité  encore  que  les 
pessaires  du  Vagin.  Le  tout  est  de  les  faire  arriver  jusque 
dans  ce  canal ,  à  l’aide  des  précautions  indiquées  plus 
haut.  Le  doigt,  porté  dans  leur  anneau  ou  sur  quelque 
point  de  leur  circonférence,  permet  toujours  de  leur 
donner  alors  la  situation  convenable ,  c’est-à-dire  de  leur 
imprimer  un  mouvement  de  bascule,  qui  les  ramène  ho- 
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rizontalement  dans  le  bassin ,  un  de  leurs  bords  en  ar¬ 
rière,  l’autre  en  avant,  et  leurs  deux  extrémités  du  côté, 
des  ischions  ;  de  telle  sorte,  enfin,  que  le  museau  de  tan¬ 
che  puisse  porter  sur  l’excavation  supérieure  de  l’ouver¬ 
ture,  qui  en  traverse  toute  l’épaisseur.  Les  femmes  qui  ont 
eu  le  périnée  déchiré,  ou  dont  l’orifice  vulvaire  du  vagin 
est  très  large ,  ne  retirent  presque  aucun  avantage  des 
pessaires  en  gimblettes  ou  en  boule,  que,  le  plus  souvent, 
elles  ne  peuvent  garder;  aussi  s’est-on  efforcé  de  bonne 
heure  d’en  trouver  de  plus  parfaits  qui  pussent  les  rempla¬ 
cer.  Ceux  que  décrit  Bauhiu,  et  qui  ont  reçu  le  nom  de  pes¬ 
saires  en  bilboquet,  sont  formés  d’un  anneau  en  ivoire 
ou  en  bois ,  que  supportent  trois  branches,  terminées  par 
une  racine  longue  de  quelques  pouces  et  percée  de  trois 
ou  quatre  trous  à  son  extrémité  libre.  La  cupule  de  cet 
instrument,  destinée  à  recevoir  le  col  de  ,1a  matrice,  est 
assez  profonde  pour  que  les  règles  ou  autres  matières 
venant  de  la  cavité  utérine,  puissent  aisément  s’échapper 
entre  les  trois  racines  de  la  tige.  Les  rubans  qu’on  passe 
par  les  ouvertures  inférieures  de  ce  pivot  ,  servent  à  le 
fixer  en  avant  et  en  arrière,  sur  une  ceinture  que  la  femme 
ne  doit  point  quitter. 

Desormèaux  ayant  remarqué  que ,  malgré  les  échan 
crures  qui  se  trouvent  entre  le  cercle  du  bilboquet  et  sa 
queue,  des  fluides  s’accumulaient  parfois  au-dessous  du 
col,  et  y  acquéraient  des  propriétés  irritantes,  imagina 
de  transformer  la  tige  de  l’instrument  en  un  véritable 
canal,  et  de  donner  à  la  cupule  elle-même  la  forme  d’un 
très  petit  entonnoir  peu  profond;  mais,  malgré  toutes 
ces  précautions,  les  matières  s’arrêtent  encore  quelque¬ 
fois  entre  l’orifice  utérin  et  l’instrumerit  qui  le  supporte, 
de  sorte  qu’il  n’y  a  pas,  en  définitive,  une  grande  im¬ 
portance  à  préférer  ce  nouveau  pessaire  à  l’ancien.  Si  , 
comme  le  veulent  quelques  praticiens,  Desormeaux  en¬ 
tre  autres ,  on  se  bornait  à  fixer  l’olive  du  bilboquet  au- 
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dessus  du  coccix ,  dans  l’inférieur  du  vagin,  plutôt- 
que  de  l’attach'er  avec  des  cordons  sur  un  bandage  de 
corps,  la  perforation  du  rectum  serait  trop  à  craindre, 
pour  que  je  puisse  le  recommander,  quand  même  il 
renfermerait  un  ressort  en  boudin  dans  son  pivot  , 
comme  le  veut  M.  Récamier.  Quelques  personnes  , 
voulant  remédier  aux  vacillations,  aux  ébranlements 
continuels  qu’éprouve  l’instrument  pendant  la  marche  de 
la  femme,  en  ont  fait  fabriquer  qui  portent  à  leur  extré¬ 
mité  inférieure  une  plaque  longue  d’environ  quatre  pou¬ 
ces,  concave  par  en  haut,  percée  d’une  large  ouver-, 
ture  en  arrière,  vis-à-vis  de  l’anus,  et  de  deux  fentes  en 
avant ,  de  manière  que  les  cordons  fixés  aux  quatre  an¬ 
gles  de  cette  plaque,  lui  permettent  d’embrasser  assez 
exactement  toute  l’étendue  du  périnée  d’avant  en  ar¬ 
rière  ,  et  de  tenir  le  bilboquet  presque  immobile  dans  la 
situation  qu’on  a  cru  devoir  lui  donner.  Mécontent  des 
pessaires  dont  on  se  servait  alors,  Saviard  prit  le  parti 
de  maintenir  l’utérus  à  l’aide  d’un  petit  appareil  fort  in¬ 
génieux,  qui  se  composait  d’un  ressort  courbe,  fixé  su rr 
l’hypogastre  par  l’une  de  ses  extrémités,  tandis  que 
l’autre  entrait  dans  le  vagin  pour  y  comprimer  un  tampon 
convenablement  disposé.  Celui  qu’a  proposé  M.  Vil- 
îermé  est  fondé  sur  le  même  principe.  Sa  tige  représente 
une  grande  arcade,  dont  la  concavité  doit  embrasser  la 
moitié  antérieure  du  bassin,  quand  il  est  placé.  C’est  une 
sorte  de  crochet,  dont  la  queue,  fixée  sur  l’hypogastre, 
permet  à  la  tête  engagée  dans  le  vagin,  de  soutenir  ou 
de  suspendre  tout  l’organe  gestateur.  M.  Deleau  vient 
d’en  proposer  un  autre,  qui  tient,  pour  ainsi  dire,  le 
milieu  entre  les  bilboquets  et  les  pessaires  en  gimblettes. 
Il  se  compose  d’un  ressort  élastique,  entouré  de  caout¬ 
chouc  ,  contourné  en  spirales,  dont  le  sommet  ou  le 
premier  anneau  est  fixe,  tandis  que  le  dernier  ou  la  base 
reste  libre,  pour  qu’il  puisse  être  resserré  ou  agrandi 
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suivant  le  besoin.  Quand  on  veut  le  placer,  on  le  monte  sur 
la  tête  d’une  espèce  de  goupillon  ou  de  piston  ,  après  en 
avoir  suffisamment  réduit  le  cercle.  Abandonné  ensuite , 
la  pointe  en  haut ,  dans  le  vagin,  son  élasticité  fait  qu’il 
s’accommode  très  bien  aux  dimensions  de  l’organe,  et  ne 
court  aucun  risque  de  se  déplacer.  Preuner  en  décrit 
un  presque  en  tout  semblable  dans  la  collection  des 
thèses  de  Haller,  et  je  crains  bien  que  ses  avantages  ne 
soient  plutôt  apparents  que  réels. 

Quel  que  soit  le  pessaire .  qu’on  emploie  ,  il  faut 
avoir  la  précaution  de  le  retirer  de  temps  en  temps 
afin  de  le  nétoyer.  Sans  cela ,  il  pourrait  s’incruster 
de  matières  calcaires ,  ulcérer  le  vagin,  et  causer  par 
la  suite  des  accidents  graves,  ainsi  qu'on  en  possède 
de  trop  nombreux  exemples.  Du  reste,  les  femmes  ap¬ 
prennent  bientôt  à  pratiquer  elles-mêmes  cette  petite 
opération ,  et  a  n’avoir  plus  besoin  de  personne  pour 
la  renouveler  en  temps  opportun.  La  première  fois,  il  est 
utile  que  la  malade  se  tienne  couchée  pendant  quelques 
jours;  autrement  elle  s’exposerait  à  souffrir  plus  ou 
moins  d’une  pesanteur  sur  le  fondement,  à  faire  naître 
des  phénomènes  d’irritation  beaucoup  moins  à  craindre 
quand  on  a  donné  aux  organes  le  temps  de  s’accoutumer 
à  la  présence  du  corps  étranger,  et  de  se  mouler  en 
quelque  sorte  sur  lui.  Une  question  se  présente  d’abord 
à  résoudre»  Les  pessaires  sont-ils  vraiment  d’un  usage 
avantageux?  Nul  doute  qu’ils  n’occasionent  beaucoup 
de  gêne,  et  d’assez  nombreux  accidents ,  que  beaucoup 
de  femmes  ne  soient  même  dans  l’impossibilité  absolue 
de  les  supporter.  La  pression  qu’ils  exercent  presque 
nécessairement  sur  le  rectum  ou  sur  la  vessie  est  déjà  un 
obstacle  aux  fonctions  de  ces  deux  viscères.  Le  col  uté¬ 
rin  lui-même  plus  ou  moins  irrité  par  le  contact  d’un 
pareil  corps ,  s’engage  et  s’étrangle  dans  l’ouverture  du 
pessaire,  qui,  à  son  tour,  finit  trop  souvent  par  excorier. 
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perforer  les  parois  du  vagin ,  si  ce  n’est,  de  l’intestin  ou 
de  la  poche  urinaire.  Si  on  emploie  le  bilboquet  en  place 
de  la  gimblette,  de  quelque  manière  qu’on  s’ÿ  prenne, 
il  s’inclinera  plus  dans  un  sens  que  dans  l’autre,  et  ira, 
au  bout  d’un  certaint  temps ,  déprimer  le  vagin  plutôt 
ou  en  même  temps  que  le  museau  de  tanche.  La  gimblette 
elle-même  se  renverse  à  peu  près  toujours,  soit  en  avant, 
soit  en  arrière,  et  soutient  également  fort  mal  le  col  de 
la  matrice.  Quant  au  pessaire  en  bondon ,  l’ouverture  de 
ses  deux  extrémités  étant  mince  et  presque  tranchante, 
blesse  aussi  très  facilement  les  parties  sur  lesquelles  elles 
s’appliquent.  Reste  donc  le  pessaire  elytroïde  qui,  moulé 
sur  le  vagin  et  remplissant  avec  une  certaine  exactitude 
ce  canal,  est  moins  sujet  à  se  déplacer,  maintient  plus 
sûrement  les  parties  dans  leur  situation  naturelle  ,  exige 
moins  de  précautions  pour  être  convenablement  contenu, 
et  offre  par  cela  même  beaucoup  moins  d’inconvénient  que 
tous  les  au  très.  Mais,  comme  il  forme  une  masse  plus  con¬ 
sidérable  et  qu’il  occupe  la  totalité  de  l’organe,  beaucoup 
de  femmes  s’en  trouvent,  sous  ce  rapport, assez  fortement 
incommodées.  C’est  lui,  toutefois,  qui  me  semble  mériter 
la  préférence,  et  que  j’emploie  dans  la  plupart  des  Cas  où 
il  né  serait  pas  possible  de  rejeter  absolument  l’usage  des 
pessaires.  Puisque  ces  instruments  sont  si  loin  d’être 
inoffensifs ,  pourquoi  donc  en  continuer  l’usage?  Il  est 
du  moins  certain  qu’ils  devraient  être  proscrits  dans 
une  foule  de  Circonstances  où  on  y  a  recours.  Après 
un  simple  renversement,  par  exemple  ,  la  réduction 
d’une  descente  ou  d’une  rétroversion ,  des  bourdon- 
nets  ,  des  sachets  astringents  imbibés  devin  rouge  où 
on  a  fait  bouillir  des  feuilles  de  roses,  d’oxycrat ,  dé 
décoctions  de  kina,  de  solution  étendue  de  sulfate  d’alu¬ 
mine,  introduits  et  renouvelés  chaque  jour ,  dans  l’inté¬ 
rieur  du  vagin,  pendant  un  certain  temps,  conviendraient 
mieux  que  l’emploi  du  pessaire.  Des  éponges  fines,,  ou 
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des  linges  arrangés  et  soutenus  comme  le  font  les  femmes 
pendant  leurs  règles,  le  remplaceraient  aussi  très  avanta¬ 
geusement  s’il  fallait  absolument  un  moyen  mécanique 
pour  retenir  la  matrice.  En  troisième  lieu,  si  la  chute  de 
l’organe  était  évidemment  favorisée  par  les  dimensions 
trop  grandes  de  la  vulve ,  l’excision  des  replis  cutanés 
environnants ,  quoique  plus  douloureuse ,  mériterait ,  je 
crois,  encore  lapréférence  ;  d’autant  mieux  quelle  pro¬ 
duirait  probablement  une  guérison  radicale  ,  et  permet¬ 
trait  la  continuation  des  devoirs  conjugaux. 

A  RT.  6. 

Corps  étrangers, 

-i°  Dans  le  vagin.  Les  corps  étrangers  qu’on  est 
parfois  appelé  à  extraire  du  vagin  sont  presque  tou¬ 
jours  des  pessaires  ou  des  portions  de  pessaires  plus 
ou  moins  dénaturées.  Quelques  autres  substances  y  ont 
cependant  été  observées.  M.  Dupuytren  y  a  trouvé  un 
petit  pot  à  pommade  ,  dont  l’ouverture  était  en  bas. 
Chacun  comprend  d’ailleurs  toutes  les  nuances  de  forme 
ou  de  nature  que  peuvent  présenter  les  corps  arrivés 
par  accident  ou  par  la  volonté  de  la  femme,  dans  ce 
canal,  et  le  genre  d’accidents  auxquels  ils  sont  ca¬ 
pables  de  donner  lieu.  On  y  a  vu  des  pessaires  comme 
perdus  depuis  dix,  quinze,  vingt  et  même  quarante  ans, 
qui,  après  s’être  encroûtés  de  substances  calcaires,  s’être 
laissés  corroder,  pénétrer  même  par  des  végétations  fon¬ 
gueuses,  ont  amené  des  douleurs,  des  inflammations  , 
l’appareil  le  plus  redoutable  de  symptômes.  Chez  une 
femme  guérie  par  M.  J.  Cloquet ,  l’altération  du  vagin 
était  telle  qu’on  l’avait  prise  jusque  là  pour  un  cancer. 
Ordinairement  ils  ulcèrent  et  percent  ou  la  vessie  ou  le 
rectum  ,  quelquefois  même  ces  deux  organes  à  la  fois. 
Une  femme  brisa  la  tige  de  son  bilboquet  en  voulant  le 
retirer,  et  finit  par  en  oublier  l’anneau  dans  le  vagin. 
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Au  bout  d’un  grand  nombre  d’années,  elle  fut  prise  d’ac¬ 
cidents  qui  l’obligèrent  à  solliciter  l’extraction  de  ce 
corps  étranger.  C’est  alors  que  M.  Dupuytren  put  s’as¬ 
surer  qu'il  faisait  saillie  en  même  temps  dans  le  rectum 
et  la  vessie.  M.  Bérard  a  publié  un  fait  encore  plus  re¬ 
marquable,  et  dont  j’ai  moi-même  été  témoin.  La  femme, 
fort  âgée ,  ne  songeait  plus  à  son  pessaire  depuis  vingt- 
cinq  ans  qu’elle  en  avait  rompu  la  tige*  On  le  sentait  à 
nu  dans  la  vessie,  au  moyen  de  la  sonde,  et  très  dis¬ 
tinctement  dans  le  rectum  avec  le  doigt.  Le  vagin ,  à 
peu  près  complètement  oblitéré  au-dessous ,  ne  for¬ 
mait  plus  qu’une  espèce  de  cul-de-sac,  offrant  un  léger 
pertuis  dans  sa  partie  supérieure.  Dans  l’exemple  com¬ 
muniqué  par  M.  Larroche  à  M.  J.  Cloquet,  le  pessaire  à 
tige  avait  traversé  le  rectum,  où  sa  cuvette  était  devenue 
le  centre  d’un  calcul  stercoral,  pendant  que  son  pivot 
en:  avait  fait  autant  à  l’intérieur  de.  la  vessie.  L’opéra¬ 
tion  à  pratiquer  en  pareilles  circonstances ,  devant  varier 
comme  les  cas  qui  la  réclament  ,  ne  peut  guère  être  sou¬ 
mise  aux  règles  d’une  description  -  spéciale.  Si  le  pessaire 
est  encore  libre,  et  qu’il  ne  s’agisse  que  de  mettre  un 
terme  à  l’irritation  qu’il  cause ,  l’indicateur,  porté  dans 
son  anneau  ou  sur  l’un  de  ses  bords ,  suffit  assez  souvent 
pour  l’extraire.  S’il  en  était  autrement,  une  longue 
pince  à  polype  remplacerait  avantageusement  les  doigts* 
ou  bien  on  tâcherait  de  mieux  réussir  avec  un  crochet 
mousse,  conduit  et  protégé  par  l’indicateur  de  la  main 
gauche.  Lorsqu’il  proémine  dans  le  rectum,  et  qu’on 
ne  peut  pas  le  retirer  par  le  vagin,  on  cherche  à  le  saisir 
et  à  l’entraîner  de  la  même  manière  par  l’anus.  Dans  les 
cas  où  son  volume  met  obstacle  au  succès  de  l’opération* 
il  peut  devenir  utile  d’en  essayer  le  morcellement.  S’il  est 
en  ivoire,  en  bois,  d’une  matière  fragile  quelconque,  on  y 
parvient  assez  facilement,  au  moyen  d’une  forte  tenette  ou 
de  pinces  solides.  Il  n’est  pas  permis  d’en  dire  autant  des 
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pessaires  métalliques .  Alors  il  n’y  aurait  plus  qu’a  se  servir 
de  la  lime  qui  ne  serait  elle -même  que  d’un  assez  faible 
secours,  ou  d’une  petite  scie  portée  dans  le  rectum  et  que 
protégerait  une  canule  appropriée,  pendant  qu’avec  des 
pinces  on  maintiendrait  le  corps  étranger  dans  une  immo¬ 
bilité  aussi  complète  que  possible.  C’est  avec  la  scie  que 
M.  Dupuytren  atteignit  son  but  dans  le  cas  dont  il  a  été 
question  tout  à  l’heure»  Cliez  la  malade  que  j’ai  observée 
à  la  Pitié ,  M.  Lisfranc  commença  par  inciser  le  devant  de 
l’anus  et  une  partie  du  périnée  afin  de  se  frayer  une  voie 
plus  large.  Il  saisit  ensuite  lepessaire  sans  trop  de  diffi¬ 
cultés  et  en  fit  promptement  l’extraction ,  à  l’aide  de 
pinces  conduites  de  la  main  droite,  et  des  doigts  indica¬ 
teurs  et  médius  gauches ,  chargés  d’en  diriger  les  mou¬ 
vements  au  fond  des  parties»  La  position  delà  femme 
et  les  précautions  nécessaires -,  avant  et  après  l’opéra¬ 
tion  ,  sont  les  mêmes  que  pour  toutes  les  autres  tenta¬ 
tives  dont  nous  nous  sommes  entretenu  dans  les  articles 
précédents.  Si  un  verre  ,  un  vase,  soit  en  terre,  soit  èn 
bois,  causaient  des  accidents  dans  le  vagin,  il  faudrait, 
après  s’être  vainement  efforcé  de  les  placer  dans  le  sens 
le  plus  convenable  et  de  les  extraire  en  entier,  les  briser 
en  place,  afin  de  les  enlever  par  morceaux.  D’ailleurs,  l’in¬ 
telligence  du  chirurgien  devra  suppléer  au  silence  auquel 
les  livrçs  sont  nécessairement  réduits  sur  ce  point-.  Les 
suites  de  l’opération  sont  ordinairement  fort  simples,  à 
moins  quel’intestinou  le  réservoirde  l’urine  n’ait  étépercé. 
Il  est  de  remarque  qu’ alors  même  les  fistules  ne  tardent 
pas  à  se  réduire  considérablement ,  et  que  souvent  elles 
finissent  même  par  se  fermer  en  entier. 

•Art.  5. 

Corps  étrangers  dans  l'utérus» 

La  7cavité  utérine  renferme  quelquefois  des  masses 
libres  et  inorganiques  que  Louis  a  décrites  sous  le 
Tome  ii.  38 
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nom  de  pierres  de  la  matrice.  Ces  pierres ,  que  MM.  Roux 
et  Dupuytren  croient  être  des  transformations  de  tu¬ 
meurs  fibreuses  ,  ont  souvent  été  observées.  J’en  ai 
vu  moi -même  et  dans  l’intérieur  de  l’organe  et  dans 
l’épaisseur  de  ses  parois.  Que  l’opinion  de  MM.  Du¬ 
puytren  et  Roux  soit  ou  non  fondée,  il  est  au  moins 
certain  que,  dans  bon  nombre  de  cas,  les  masses  dont 
je  parle  ne  sont  que  de  simples  concrétions  terreu¬ 
ses  ou  des  détritus  de  grossesses.  L’une  de  celles  que  j’ai 
pu  examiner  avait  le  volume  d’un  gros  oeuf,  était  ar¬ 
rondie  ,  bosselée ,  renfermait,  dans  plusieurs  points  de 
son  épaisseur,  des  poils  et  quelques  parcelles  de  tissu 
osseux,  de  tissu  cutané,  tandis  que  toute  sa  circon¬ 
férence  n’était  qu’une  simple  croûte  calcaire.  Pouvant 
faire  naître  des  accidents,  elles  ont  dû,  par  cela 
même ,  exciter  la  sollicitude  des  chirurgiens.  Hippo¬ 
crate  parle  d’une  commére -qui  én  avait  retiré  une  du 
vagin  d’une  domestique.  Aétius ,  qui  les  mentionne , 
veut  qu’avec  deux  doigts  portés  dans  le  rectum  ,  et  l’autre 
main  appliquée  sur  l’hypogastre,  on  tâche  de  leur  faire 
franchir  le  col ,  eh  lés  poussant  de  haut  en  bas ,  pour  aller 
les  chercher  ensuite  avec  des  teneties  :  il  employait  aussi 
la  dilatation ,  l’incision  du  col.  Louis  pense  qu’on  pour¬ 
rait  introduire  des  ciseaux  a  tranchant,  renversés  dans 
lé  jnuseâu  de  tanche,  pour  en  diviser  ,  en  débrider 
l’orifice  de  dedans  èn  dehors,  et  favoriser  ainsi  la  sortie 
du  calcul.  A  cela,  il  n’y  a  qu’une  difficulté,  c’est  de  sa¬ 
voir  si  les  symptômes  que  la  femme  éprouve  tiennent  à  la 
présence  de  ces  corps  étrangers  plutôt  qu’à  d’autres  af¬ 
fections.  Comme  il  est  rigoureusement  impossible  d’en 
avoir  la  certitude,  personne,  aujourd’hui,  n’oserait  ten¬ 
ter  l’opération  d’ Aétius,  pas  plus  que  celle  de  Louis,  à 
moins  pourtant  que  la  pierre  ne  pût  être  reconnue  dans 
le  côl,  où  elle  se  se  serait  plus  ou  moins  engagée.. 
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Art.  8. 

Polypes  utérins. 

Ï1  n’est  pas  de  méthode  de  traitement  proposée  contre 
les  polypes  en  général ,  contre  les  polypes  des  fosses  na¬ 
sales  en  particulier,  qui  n’ait  été  appliquée  aux  polypes 
utérins.  Toutefois,  ayant  leur  siège  dans  un  organe  plus 
accessible ,  plus  facile  à  explorer,  a  faire  changer  de  situa¬ 
tion,  ces  derniers  n’ont  pas  autant  excité,  sous  ce  rapport, 
le  génie,  l’invention  des  chirurgiens,  que  les  premiers. 
Ainsi  Ta  cautérisation,  dont  semble  vouloir  parler  Celse, 
et  que  préconisent  encore  Verduc ,  Vol  ter,  etc.,  les  sca¬ 
rifications,  l’emploi  des  dessiccatifs  indiqués  dans  le  re¬ 
cueil  d’Aétius  et  le  livre  de  Moschion,  sont  depuis 
long -temps  abandonnés.  D’un  autre  côté,  l’arrache¬ 
ment  simple  ou  combiné  avèc  la  torsion  qui  leur  con¬ 
vient  assez,  né  serait  applicable  que  dans  un  fort  petit 
nombre  de  cas.  Du  reste,  si  la  thérapeutique  de  cés 
maladies  paraît ,  aux  yeux  de  Sabatier  et  de  beaucoup 
de  modernes,  avoir  été  tant  négligée  par  les  anciens, 
c’est  que,  jusqu’à  une  époque  assez  récente ,  elles  ont 
été  désignées ,  dans  les  ouvrages  de  médecine,  sous  le 
nom  d’affections  fort  différentes.  Philotéus,  par  exem¬ 
ple  ,  les  confondait  évidemment  avec  lfe  cancer ,  et  Mos¬ 
chion  avec  les  varices  de  l’utérus.  Gnne  peut  conserver 
aucun  doute  à  ce  sujet ,  quand  on  voit  la  mystérieuse 
Aspasie  décrire  des  tumeurs  hémorrhoïdales  qui  nais¬ 
sent  tantôt  sur  le  col tantôt  au  fond  de  la  matrice  , 
-et  rarement  sur  les  organes  génitaux  externes  ;  tumeurs 
qu’on  excise  sans  crainte ,  quànd  elles  sont  dures  et 
blanches  ,  qu’il faut  lier ,  lorsqu’elles  sont  très  disposées 
a  saigner,  et  parmi  lesquelles  on  en  trouve  qui  résistent 
à  tout. 

Pour  comprendre  la  valeur  relative  des  méthodés  opé¬ 
ratoires  appliquées  aux  polypes  utérins,  et  concilier  les 
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écrivains  qui  en  ont  traité  ,  il  est  indispensable  de  dire 
un  mot  de  leur  origine  et  de  leur  nature.  On  ne  peut  plus 
contester  actuellement  qu’il  ne  se  développe  ,  dans  la 
matrice,  des  tumeurs  très  différentes  les  unes  des  au¬ 
tres.  Ce  petit  polype  observé  par  Z.  Lusitanus  et  dont 
Fexcision  fut  accompagnée  d’hémorrhagie  si  abon¬ 
dante,  peut  être  comparé  aux  polypes  vasculaires,  aux 
polypes  vivaces  ,  si  fréquemment  observés  dans  les 
fosses  nasales.  M.  Bérard  a  vu,  dans  le  col  utérin,  des 
polypes  mous ,  presque  entièrement  muqueux  et  en 
grande  partie  semblables  à  ceux  du  nez.  J’ai  vu  trois  fois 
dans  la  matrice  de  femmes  qui  servaient  aux  dissections 
de  l’ école  pratique,  des  tubercules  de  volume  variable, 
contenant  de  petits  vaisseaux ,  se  continuant  avec  le  tissu 
de  l’organe  et  n’ayant  point  encore  de  pédicule.  M.  Dance, 
M.  Bérard  et  M.  Cruveilbier  en  ont  rencontré  comme 
MM.  Mayer  et  Meisner,  qui  paraissaient  être  le  résultat 
d’une  véritable  hypertrophie  partielle,  soit  du  corps,  soit 
du  col  de  la  matrice,  c’est-à-dire  qui  se  continuaient 
sans  aucune  ligne  de  démarcation  avec  les  fibres  de  ce 
viscère,  dont  leur  structure  ne  différait  d’ailleurs  en  au¬ 
cune  manière.  J’en  ai  moi-même  publié,  en  i8a5,  un 
exemple  dont  j’ai  conservé  la  pièce  pathologique  dans  de 
l’alcool.  Il  en  est  d’autres  qui  se  continuent  aussi  avec  le 
tissu  de  l’utérus,  mais  qui  en  sont  évidemment  une  dé¬ 
générescence  ou  une  transformation.  Ceux-ci  sont  durs, 
élastiques,  grisâtres.  Quand  on  les  coupe,  leur  aspect 
est  celui  d’une  substance  lardacée  ou  demi-cartilagineuse, 
homogène,  blanche,  entièrement  dépourvue  de  vaisseaux, 
et  dans  laquelle  il  est  impossible  de  reconnaître  la  moin¬ 
dre  apparence  de  fibres.  J’ai  eu  l’occasion  d’en  exciser 
un  au  commencement  de  cette  année,  dans  lequel  tous 
ces  caractères  existaient  au  plus  haut  degré.  Les  plus 
nombreux,  à  beaucoup  près,  û’en  sont  pas  moins  ceux 
qui,  depuis  les  travaux  de  Bayle,  de  M.  Roux  et  de 
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M.  Dupuytren  ,  sont  désignes  sous  le  nom  de  corps 
fibreux ,  et  qui  se  développent  primitivement  entre  les 
couches;  dans  l’ épaisseur  même  de  l’utérus.  Quelques 
observations  m’autorisent  à  penser  que  ces  derniers  ré¬ 
sultent  assez  souvent  d’un  épanchement  de  sang ,  d’une 
concrétion  fibrineuse  ,  qui  s’est  peu  à  peu  organisée  ,  qui 
a  continué  de  vivre  et  dé  croître  par  imbibition  au  milieu 
des  parties  environnantes.  Se  présentant  toujours  avec 
des  fibres  diversement  entre-croisées,  grises  Ou  blan¬ 
châtres  comme  l’espèce  précédente,  ils  ne  renferment 
point  de  vaisseaux  non  plus ,  sont  recouverts  d’une  lame 
utérine  d’autant  plus  mince  qu’ils  sont  plus  gros  ,  et 
qu’il  est  d’autant  plus  facile  de  distinguer  qu’on  se  rap¬ 
proche  davantage  de  leur  pédicule.  Ce  peu  de  détails  nous 
prouve  déjà  que  l’hémorrhagie  n’est  à  craindre,  après 
l’ablation  des  polypes  utérins,  que  dans  les  premières 
variétés ,  et  que  les  deux  dernières  ne  peuvent  pres¬ 
que  jamais  y  donner  lieu.  Or,  comme  celles-ci  sont  dé 
beaucoup  les  plus  fréquentes,  il  en  résulte  que,  toutes 
choses  égales  d’ailleurs,  l’excision  doit  être  infiniment 
moins  dangereuse  qu’on  ne  l’a  pensé  pendant  long-temps, 
et  que  nombre  d’auteurs  se  l’imaginent  encore.  Avant  de 
procéder  à  l’opération,  il  importe  aussi  de  ne  pas  con¬ 
fondre  le  polype  avec  le  renversement,  le  prolapsus  du 
vagin  ou  de  l’organe  géstateur,  avec  ce  prolongement  par 
hypertrophie  du  col,  qu’ont  signalé  M.  Lallement  et  Bi- 
chat,  avec  des  cancers ,  etc.  Du  reste,  il  suffit  de  signaler 
la  possibilité  de  ces  méprises,  pour  mettre  le  praticien  à 
même  de  les  éviter,  quoiqu’elles  aient  souvent  été  com¬ 
mises,  de  même  que  les  erreurs  opposées.  Il  en  est  une 
encore,  que  jè  n’aï  vu  mentionner  nulle  part,  et  dans 
laquelle  j’ai  été  sur  le  point  de  tomber.  Une  femme,  âgée 
de  trente  deux  ans,  vint  réclamer  mes  soins  à  l’hôpital 
Saint  -  Antoine ,  en  1828,  lorsque  j’en  faisais  le  ser¬ 
vice.  Depuis  un  mois  elle  éprouvait  de  temps  en  temps 
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une  perte  légère.  Au  toucher ,  je  trouvai  une  masse 
du  volume  d’un  petit  œuf,  un  peu  renflée ,  d’une  con¬ 
sistance  assez  ferme,  et  qui  se  prolongeait ,  par  un  pé¬ 
dicule  très  distinct ,  jusqu’à  la  partie  supérieure  du  col. 
Je  crus  à  l’existence  d’un  polype.  La  malade  fut  mise  dans 
un  bain  ,  et  préparée  pendant  trois  jours  à  l’opération. 
Mon  doigt,  porté  dans  les  parties ,  rencontra  de  nouveau 
la  masse  que  j’y  avais  d’abord  reconnue  ;  mais  en  essayant 
d’en  poursuivre  le  pédicule,  je  la  fis  tomber  dans  le  va¬ 
gin  et  l’amenai  au-dehors.  C’était  une  concrétion  fibri¬ 
neuse,  un  simple  caillot  de  sang  endurci  !  Les  polypes 
peuvent  à  leur  tour  en  imposer  pour  des  tumeurs  d’un 
autre  genre.  En  1823,  MM.  Rieberand  et  J.  Cloquet  en 
enlevèrent  une  du  volume  d’une  tête  d’enfant,  qui  pendait 
depuis- longues  années  à  la  vulve  d’une  femme,  et  pen¬ 
sèrent  avoir  fait  l’ablation  de  l’utérus.  Ce  corps,  ouvert 
en  présence  de  M.  Rieberand ,  offrit  une  cavité  dans  son 
centre  et  presque  tous  les  autres  caractères  de  la  matrice,, 
si  bien  qu’on  le  crut  de  nature  à  démontrer  sans  réplique 
que  l’amputation  de  l’organe  gestateur  était  possible.  La 
malade  mourut.  On  trouva  l’utérus  entier  dans  sa  posi¬ 
tion  naturelle  :  on  en  avait  tout  simplement  détaché  un 
énorme  polype  ! 

Une  femme  de  la  campagne  qui  vint  à  l’hôpital  de 
Perfectionnement,  en  1824?  pour  se  faire  réduire  ce 
quelle  appelait  sa  descente ,  avait  à  la  vulve  une  tumeur 
conique,  garnie  d’une  petite  fente  transversale  au  sommet, 
tumeur  qu’elle  avait  long-temps  maintenue  à  l’aide  d’un 
pessaire,  que  je  reportai  facilement  dans  le  vagin  ,  et  que 
je  maintins  à  l’aide  d’un  bilboquet.  Rentrée  chez  elle , 
au  bout  de  quelques  jours ,  cette  femme  fut  bientôt  prise 
de  douleurs  abdominales  qui  la  ramenèrent  à  la  clinique, 
où  elle  succomba  le  surlendemain  à  une  péritonite.  La 
tumeur  que  j’avais  réduite  était  un  polype  fixé  au  fond 
de  l’utérus  par  un  pédicule  du  volume  du  doigt  ! 
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i°  Arrachement.  Lorsque  les  polypes  fibreux  se  sont  fait 
jour  à  travers  le  col  de  la  matrice,  ils  subissent  une  sorte 
d’étranglement  qui  va  quelquefois  jusqu’à  en  produire  la 
séparation.  Levret  en  a  rapporté  deux  exemples  observés 
par  M’ercadier  et  par  Louis.  Mauriceaur,  Ruysch,  Hoff¬ 
mann,  et,  avant  eux,  M.  Donatus  et  Rhodion  en  avaient 
indiqué  de  semblables.  Yacoussin ,  Gooch,  M.  Hue,  et, 
plus  récemment,  M.  Hervez  de  Chégoin,  en  ont  égale¬ 
ment  cité  des  observations.  Il  m’est  arrivé,  de  mon  côté, 
d’en  voir  un  céder  brusquement  aux  efforts  assez  légers 
que  je  faisais  pour  l’amener  à  la  vulve  et  en  opérer  l’ex¬ 
cision.  Enfin  ,  M.  Griffith  dit  avoir  obtenu  le  même  ré¬ 
sultat  de  l’emploi  du  seigle  ergoté^ 

G’ est  cette  chute  de  certains  polypes  qui  aura  donné 
l’idée  de  la  méthode  de  l’arrachement  déjà  mise  en 
usage  par  Dionis  ,  J un  cher ,  lleisler ,  et  que  Lapey- 
ronie  ,  puis  Boudou  n’ont  pas  craint  de  proposer  for¬ 
mellement.  Ce,s  auteurs  conseillent  en  même  temps  la 
torsion  du  pédicule,  soit  pour  le  rompre  plus  facilement, 
soit  pour  se  mettre  plus  sûrement  en  garde  contre  l’hé¬ 
morrhagie.  La  torsion,  ajoutée  aux  simples  tractions, 
pouvant  devenir  dangereuse  en  se  prolongeant  sur  le  tissu 
de  la  matrice,  Hévin  fit  soutenir  aux  Ecoles  de  chirurgie, 
en  17  53  ,  une  thèse- pour  montrer  qu’en  fixant  à  sa  partie 
supérieure  l’origine  de  la  tumeur  avec  une  pince,  pen¬ 
dant  qu’on  la  tourne  sur  elle-même,  ce  danger  cesserait 
d’exister.  .  , 

Pour  en  pratiquer  l’arrachement ,  on  saisit  le  corps  du 
polype  avec  des  pinces  de  Museux ,  des  tenettes  ordinaires, 
ou  même  les  doigts,  s’il  est  peu  volumineux,  ou  bien 
avec  un  forceps ,  droit  ou  courbe.  On  exerce  ensuite  des 
tractions  méthodiques ,  soit  simples ,  soit  combinées  avec 
de  légers  mouvements  de  rotation,  jusqu’à  ce  qu’on  l’ait 
amené  au-dehors.  Ce  n’est  guère  que  dans  ce  dernier 
moment  qu’il  serait  possible  de  mettre  en  usage  la  pré- 
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caution  indiquée  par  Hévin,  et  par  conséquent  de  pra- 
tiquer  sans  inconvénient  la  torsion  véritable  comme 
le  recommande  Boudou,  pour  peu  que  le  pédicule  en 
fût  épais;  mnis  elle  n’aurait  plus  aucun  but ,  car  alors 
si  on  ne  veut  pas  s’en  tenir  à  l’excision  pure  et  simple, 
rien  n’est  plus  facile  que  d’appliquer  un  lien  sur  le 
point  le  plus  rétréci  de  la  masse  morbide  et  de  la  couper 
immédiatement  au-dessous.  M.  Récamier,  qui  pense  que 
ces  corps  peuvent  être  détruits  non-seulement  par  arrache-  ' 
ment ,  mais  encore  par  broiement,  vient  de  publier  deux 
cas  fort  remarquables  à  l’appui  de  son  assertion.  Dans 
l’un,  le  polype,  du  volume  du  gros  orteil,  s’implantait  à 
la  partie  supérieure  du  col  et  proéminait  dans  le  vagin. 
L’ayant  fortement  pressé  avec  l’indicateur  de  la  main 
droite,  il  parvint  a  le  diviser,  le  réduisit  en  pulpe  et  put 
l’extraire  en  moins  de  deux  minutes  ;  dans  l’autre ,  la  tu¬ 
meur  n’ayant  pu  être  ni  liée,  ni  extraite  ,  fut  impitoya¬ 
blement  broyée  par  les  pinces  érignes  ou  les  doigts,  et 
réduites  en  une  sorte  de  filasse  dont  les  filaments  glis¬ 
saient  sans  cesse  entre  les  griffes  de  ^instrument. 

2°  La  ligature  des  polypes  utérins  est  beaucoup  plus  an¬ 
cienne  que  ne  l’a  prétendu  Levret.  Il  est  évident  qu’Aé- 
tius,  Moschion,  et,  avant  eux  Philùteus,  en  avaient 
connaissance  ;  que  du  temps  de  ces  .auteurs ,  elle  était 
fréquemment  mise  en  usage.  Il  est  juste  d’avouer  ce¬ 
pendant  que  c’est  à  Levret  qu’on  doit  de  l’avoir  natura¬ 
lisée  dans  la  pratique  des  temps  modernes,  en  démontrant 
qu’elle  convient  non-seulement  aux  polypes  sortis  de 
la  vulve ,  mais  encore  a  ceux  qui  s’élèvent  le  plus  dans 
la  cavité  génitale.  Des  instruments  nombreux  ont  été 
imaginés  pour  l’exécuter.  Tous  ceux  qui  servent  à  lier 
les  polypes  du  nez  peuvent  lui  être  appliqués.  Les  deux 
tubes ,  réunis  en  forme  de  pinces ,  préconisés  dans  le 
principe  par  Levret,  et  ceux  que  Théden  avait  fait  cons¬ 
truire  presque  sur  le  même  modèle  ,  l’instrument  de  Le- 
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eat  ,  celui  d’Herbiniaux ,  sont  abandonnés.  La  double 
canule  du  premier  auteur  n’a  point  été  non  plus  conser¬ 
vée.  Les  deux  canules  séparées  de  Desault  ou  les  algalies 
de  Niessen  les  ont  fait  oublier  ;  et  tout  porte  à  croire  que 
les  modifications  imaginées  par  Clarcke,  Laugier,  Loeffler, 
Gullerier,  ainsi  qu’une  foule  d’autres  mentionnées  dans  le 
Traité  de  M.  Meisner  ,  subiront  le  même  sort. 

Manuel  opératoire.  Les  instruments  qu’on  a  jugés  les 
plus  convenables  étant  préparés ,  voici  de  quelle  manière 
on  procède  :  L’opérateur,  ayant- reconnu  la  position  du 
polype,  et  ,  autant  que  possible,  apprécié  les  dimensions 
de  son  pédicule,  dispose  le  lien  dont  il  veut  faire  usage , 
lien  qui  était  en  argent  de  coupelle  dans  les  idées  de  Lé- 
vret ,  et  qu’on  fait  plus  généralement  aujourd’hui  avec 
de  la  soie  ou  du  fil  ,  en  ayant  soin  de  lui  donner  une 
grande  solidité.  Si  on  emploie  les  deux  canules  de  Levret, 
on  le  place  de  manière  à  ce  qu’il  puisse  former  une  anse 
d’un  côté  et  être  fixé  dé  l’autre  sur  l’anneau  qui  se  trouve 
en  dehors  du  pavillon  de  chacune  d’elles.  Un  ou  deux 
doigts  de  la  main  gauche,  portés  aussi  haut  que  possible, 
servent  à  diriger  lë  tout  jusqu’au  pédicule  du  polype.  Le 
chirurgien  prend  aussitôt  une  des  canules  de  chaque  main; 
maintient  fixe  dans  le  même  point  celle  sur  laquelle  le  lien 
est  arrêté  par  en  bas  ;  fait  parcourir  à  l’autre  la  circonfé¬ 
rence  de  ce  pédicule,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  pu  les  croiser; 
les  tord,  les  tourne  ensuite  ensemble  sur  leur  axe  ;  en 
détache  le  lien;  les  retire;  engagé  les  deux  extrémités 
réunies  de  la  ligature  dans  un  autre  tube  qui  porte  le 
nom  de  serre-noeud,  et  qui  lui  permet  d’étrangler  les 
tissus  avec  toute  la  force  convenable. 

Les  instruments  de  Desault  diffèrent  de  ceux  de  Le¬ 
vret  en  ce  que  ses  deux  porte-nœuds  sont  séparés  et  libres 
comme  ceux  de  David,  et  en  ce  que  l’un  d’eux  renferme 
une  sorte  de  pince  terminée  par  un  petit  anneau  supérieu¬ 
rement  quand  elle  est  fermée.  Une  moitié  de  la  ligature  est. 
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d’abord  passée  dans  la  canule  simple  et  fixée  par  en  bas  sur 
son  anneau,  l’autre  est  ensuite  embrassée  parla  pince  qu’on 
ferme  en  la  retirant  dans  sa  gaine,  et  qui  porte  inférieure¬ 
ment  une  échancrure  pour  arrêter  le  second  bout  du  fil. 
L’appareil  est  ensuite  conduit  de  la  même  manière  que  pré¬ 
cédemment,  par  le  point  qui  offre  le  moins  de  résistance. 
Arrivé  au  pédicule,  l’opérateur  maintient  immobile,  avec 
la  main  gauche,  la  canule  simple,  saisit  de  la  main  droite  la 
canule  porte-pince, parcourt  avec  elle  toutela  circonférence 
de  la  tumeur  et  la  ramène  au  niveau  de  l’autre ,  de  manière 
que  le  lien  forme  un  cercle  complet  sur  le  pédicule  à  étran¬ 
gler.  La  tige  fendue,  poussée  dans  sa  canule,  s’ouvre  par 
son  propre  ressort,  lâche  le  fil  et  peut  être  enlevée  sans  le 
déplacer.  Les  extrémités  de  ce  lien,  réunies  en  un  seul  cor¬ 
don  ,  sont  alors  engagées  à  travers  l’ouverture  d’une  der¬ 
nière  pièce  métallique,  longue  de  quelques  pouces ,  fendue 
à  son  extrémité  externe,  et  dont  la  tête  qui  porte  le  trou  est 
coudée  à  angle  presque  droit  sur  le  corps  de  l’instrument. 
Ce  serre-noeud  permet  d’élever  la  constriction  à  tel  degré 
qu’on  désire,  de  l’augmenter  ou  de  la  diminuer  si  l’indi¬ 
cation  s’en  présente.  On.  le  fixe  en  définitive  au  moyen 
d’un  petit  ruban  ,  après  l’avoir  garni  de  charpie  ou  de 
linge,  sur  l’un  des  côtés  de  la  vulve. 

L’appareil  de  M.  Niessen  se  compose  de  deux  longues 
canules  d’argent,  courbes, susceptibles  d’être  fléchies  ou 
redressées  ,  et  qui  servent  de  porte-fil.  Quand  elles  sont 
parvenues  autour  du  polype,  on  les  engage  toutes  les  deux 
dans  une  troisième  canule  ,  divisée  en  deux  tubes  par 
une  cloison  ,  et  qui  est  longue  seulement  d’un  pouce 
ou  deux.  Celle-ci ,  qui  ne  semble  être  qu’un  fragment 
du  double  tuyau  de  Levret,  est  conduite  de  bas  en  haut, 
d’abord  avec  les  doigts,  puis  avec  l’extrémité  d’une 
sonde  à  crochet  ,  aussi  loin  que  possible.  Elle  a  pour 
but  d’étrangler  de  plus  en  plus  le  pédicule  de  la  tumeur,, 
en  forçant  l’extrémité  supérieure  des  deux  premières  hse 
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rapprocher  avec  force  l’une  de  l’autre ,  sans  perdre  leur 
direction  parallèle.  On  ne  voit  guère,  de  prime  abord, 
quel  grand  avantage  il  y  aurait  a  préférer  ces  instruments 
à  ceux  des  praticiens  français.  Les  algalies  de  Fauteur 
allemand  n’étant  autres  que  les  canules  de  Levret  un  peu 
alongées  et  courbées  ,  offriraient  quelque  avantage  , 
peut-être,  lorsqu’il  faut  pénétrer  à  une  grande  pro¬ 
fondeur  ;  mais  le  double  tube  destiné  à  les  rapprocher, 
me  semble  infiniment  moins  propre  à  atteindre  le  but 
que  le  serre-noeud  imaginé  par  Desault.  Si  d'ailleurs 
on  voulait  modifier  cette  dernière  partie  de  l’appareil , 
le  chapelet  dont  M.  Mayor  a  fait  une  si  heureuse  ap¬ 
plication  dans  ces  dernières  années  ,  mériterait  ici , 
mieux  encore  que  pour  le  nez ,  une  préférence  facile 
à  justifier.  Si,  pour  étrangler  le  polype  avec  ce  cha¬ 
pelet,  on  n’avait  ni  le  treuil  mécanique  de  l’auteur, 
ni  le  petit  instrument  du  même  genre  inventé  par  M.  Ler- 
vannier  de  Cherbourg,  on  pourrait  très  bien  se  borner 
à  serrer  les  deux  moitiés  du  fil  sur  un  morceau  de  liège, 
ou  de  quelque  autre  corps  étranger  solide.  Le  serre-nœud 
brisé  ,  que  Bichat  voulut  substituer  à  la  canule-pince  de 
Desault ,  ne  pouvant  remplir  que  rarement  les  intentions 
de  l’auteur,  ne  mérite  pas  d’autre  mention.  Je  ne  pense  pas 
non  plus  que  le  spéculum  deM.  Guillon ,  modifié  par  M. 
P.  Dubois  de  manière  a  pouvoir  servir  de  porte-lien , 
soit  de  nature  à  faire  oublier  l’appareil  si  simple  et  si 
ingénieux  dé  l’ancien  chirurgien  de  l’Hôtel  -  Dieu. 

Lorsque  la  ligature  est  bien  appliquée,  la  circulation 
et  la  vie  ne  tardent  pas  a  être  interrompues  dans  toutes 
les  portions  de  la  tumeur  placées  au-dessous.  Pendant 
que  la  mortification,  la  décomposition  de  cette  masse 
s’opèrent,  le  fil  en  coupe  peu  à  peu  le  pédicule.  Du 
reste ,  on  comprend  aisément  que  le  lien  traversera 
la  racine  du  polype  avec  une  promptitude  qui  devra 
varier  selon  la  force  de  constriction  employée ,  la  den- 
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sité,  la  résistance  ou  le  volume  des  tissus  embrassés  par 
lui.  Tant  que  le  pédicule  ne  dépasse  pas  l’épaisseur  d’un 
pouce,  un  seul  ruban  convenablement  serré  suffit  pour  le 
trancher  dans  l’espace  de  quelques  jours;  mais  on  a 
pensé  qu’au-delà  de  ce  diamètre,  il  pourrait  être  avan¬ 
tageux  de  le  traverser,  au  moyen  d’une  aiguille,  avec 
une  double  ligature,  afin  d’en  étrangler  séparément  les 
deux  moitiés.  C’est  un  principe  auquel  deux  objections 
peuvent  d’abord  être  faîtes  :  i°les  polypes,  susceptibles 
d’être  amenés  à  la  vulve,  les  seuls  qui  soient  aptes  à  se 
laisser  ainsi  transpercer,  ont  rarement  une  racine  assez 
grosse  pour  exiger  une  pareille  précaution  ;  2°  Ceux 
dont  le  pédicule  offre  plus  de  volume,  qu’ils  puissent  ou 
non  être  abaissés,  sont  tous  des  corps  fibreux  qu’on 
doit  détacher  avec  l’instrument  tranchant,  ou  des  végé¬ 
tations  de  mauvaise  nature  auxquelles  il  ne  faut  pas 
toucher.  : 

Une  ligature  simple  ou  l’excision,  telles  sont  donc 
les  deux  méthodes  entre  lesquelles  il  convient  de  choi¬ 
sir.  Parmi  les  instruments  porte-fil  qu’on  a  proposés 
récemment,  ceux  que  M.  Mayor  a  fait  figurer  dans  son 
]  Traité  de  la  Ligature  en  masse,  me  paraissent  sur-tout 
i  dignes  d’être  essayés.  Ce  sont  deux  tiges  élastiques  en 
^  acier,  ou  même  en  baleine ,  si  on  n’avait  pas  le,  temps 

OKt de  s’en  procurer  en  métal,  terminées  supérieurement  en 
pattes  d’écrevisses.  La  ligature  s’y  place  comme  dans  la 
pince  de  Desault,  et  doit  être  portée,  avec  les  mêmes 
précautions  ,  autour  du  polype.  Pour  la  dégager,  il 
suffit  de  tirer  un  peu  fort  sur  l’instrument  conducteur, 
dès  que  le  serre-nœud  est  arriyé  près  du  pédicule  à  étran¬ 
gler.  Avec  le  double  tube  de  Levret ,  les  deux  portions  du 
lien  sont  trop  rapprochées  vers  le  polype,  pour  que  le 
glissement  en  soit  facile,  lorsqu’on  veut  augmenter  la 
constriction.  Il  en  est  à  peu  près  de  même  de  tous  les 
serre-nœuds,  ainsi  que  j’en  ai  encore  eu  la  preuve  récem- 
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ment.  Contrarié  ,  comme  tant  d’autres,  par  cet  inconvé¬ 
nient,  M.  G.  Pelletan  a  fait  construire  parM.Sirhenry  un 
petit  appareil  fort  ingénieux,  dans  le  but  de  s’y  soustraire. 
Légèrement  écartées >  à  la  manière  d’une  fourche,  dans 
rétendue  de  quelques  ligries  supérieurement,  les  deux 
branches  qui  terminent  l’extrémité  profonde  de  son 
serre-noeud  s'appliquent,  par  leur  sinus,  contre  la  ra¬ 
cine  du  polype  ,  et  coudent  à  peine  le  fil ,  dont  ils  con¬ 
tinuent  en  quelque  sorte  le  cercle.  Un  ressort ,  sorte 
de  bandelette  en  acier,  courbée  en  plusieurs  sens  pour 
en  augmenter  l’élasticité,  placé  à  l’extrémité  libre  de 
l’instrument ,  reçoit  l’autre  bout  de  la  ligature,  et  aug¬ 
mente  sans,  cesse  la  constriction.  Cet  élastique  peut  d’ail¬ 
leurs  se  combiner  avec  tous  les  autres  appareils ,  avec  le 
ehapelet  deM.Mayor  entre  autres.  Quant  à  la  bifurcation 
du  serre-nœud ,  elle  ne  causerait  d’embarras  que  si  on 
voulait  le  tourner  sur  son  axe  pour  tordre  le  lien. 

Remarques.  Avant  d’étrangler  un  polype  qui  pend  au- 
dehors,  il  importe  de  remarquer  que  son  pédicule  pour¬ 
rait  être  formé  par  le  fond  4e  l’utérus  renversé,  et  qu’il 
peut  être  dangereux  alors  de  placer  le  lien  sur  un  point 
tropnlevé  de  la  tumeur.  La  décomposition  d’un  polype, 
dans  les  organes  sexuels ,  entraîne  parfois  des  accidents 
qu’on  serait  heureux  de  pouvoir  éviter.  Ainsi,  rôdeur 
repoussante  qui  l’accompagne,  est  fort  désagréable  pour 
la  malade  et  pour  les  personnes  qui  l’entourent.  Lors¬ 
que  le  polype  est  très  volumineux,  et  que  la  tempé¬ 
rature  est  fort  élevée,  il  peut  réellement  arriver  que 
cette  odeur  soit  insupportable.  En  outre ,  le  putrilage 
qui  en  résulte,  irrite  le  vagin  et  la  vulve,  et  peut,  s’il 
s’en  fait  une  résorption,  donner  lieu  à  une  infection  gé¬ 
nérale,  une  fièvre  de  mauvais  caractère.  S’il  n’est  pas 
possible  d’amener  la  tumeur  au-dehors,  il  faut  bien  s’en 
tenir,  pour  combattre  ces  inconvénients,  aux  moyens  de 
propreté  ordinaires,  aux  injections  simples  avec  l’eau 
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de  guimauve  ou  l’eau  d’orge  miellée,  aux  injections  avec 
la  décoction  de  kina,  ou  mieux  avee  les  solutions  de 
chlorures  alcalins;  mais,  quand  le  pédicule  se  trouve 
naturellement  très  abaissé,  ou  qu’à  l’aide  de  tractions 
modérées  on  peut  le  faire  descendre  sans  causer  beau* 
coup  de  douleurs,  il  est  bien  plus  expéditif,  et  certaine* 
ment  moins  dangereux,  d’exciser  toute  la  masse  comprise 
au-dessous  de  la  ligature,  que  de  l’abandonner  à  elle* 
même.  Il  n’y  a  aucune  raison  de  discuter,  comme  l’ont 
fait  plusieurs  auteurs  d’un  nom  imposant,  à  l’effet  de  sa* 
voir  si,  quand  le  lien  est  placé  et  qu’on  a  les  parties 
sous  les  yeux,  il  vaut  mieux  pratiquer  l’excision  sur-le- 
champ  que  d’attendre  la  mortification  produite  par  lë  fil. 
Par  la  première  méthode ,  on  débarrasse  à  l’instant  la 
malade ,  sans  qu’il  y  ait  véritablement  rien  à  craindre  du 
côté  de  l’hémorrhagie  ;  par  la  seconde,  on  ne  se  mettrait 
en  garde  que  contre  ce  dernier  accident ,  et ,  comme  elle 
expose  à  des  suites  fâcheuses  ,  sans  être  utile  sous  ce  rap¬ 
port,  on  doit,  je  crois  ,  y  renoncer  entièrement.  Levret 
a  soutenu  qu’ après  la  ligature,  la  mortification  se  pro¬ 
longe  jusqu’à  l’union  du  polype  avec  la  matrice,  bien 
que  la  constriction  soit  exercée  un  peu  plus  bas  et  que 
ces  tumeurs,  une  fois  étranglées  ,  se  détachent  à  peu  près 
toujours  dans  le  même  point,  comme  le  fait  le  cordon 
ombilical  à  la  naissance,  quel  que  soit  le  lieu  où  la  li¬ 
gature  ait  été  faite.  Cette  doctrine  paraît  dangereuse 
à  M.  Boyer.  En  effet,  si  elle  était  fausse,  elle  pour¬ 
rait  entraîner  de  fâcheuses  conséquences  pratiques.  En 
l’adoptant ,  il  importerait  peu  d’arrêter  le  fil  exactement 
sur  la  partie  supérieure  du  pédicule  ou  à  quelque,  dis¬ 
tancé  au-dessous.  Or,  comme  il  est  ordinairement  plus 
facile  de  l’appliquer  plus  bas  que  plus  haut  ;  comme,  en 
outre,  quelques  personnes  pourraient  craindre ,  en  l’é¬ 
levant,  d’atteindre  quelque  parcelle  du  tissu  de  la  ma¬ 
trice,  la  ligaturé  serait  fréquemment  appliquée  de  ma- 


nière  à  laisser  une  partie  du  polype  dans  les  organes. 
D’un  autre  côté,  s’il  est  vrai,  comme  l’affirme  M.  Boyer, 
que  la  vie  ne  cesse  dans  la  tumeur  qu’à  partir  du  lien 
dont  on  l’a  embrassée,  ce  lien  devra  toujours  être  con¬ 
duit,  si  on  ne  veut  s’exposer  à  la  récidive,  sur  le  point 
le  plus  élevé  de  la  production  morbide.  L’opinion  de 
Levret  repose  sur  des  faits.  Un  chirurgien  distingué  des 
départements  ,  M.  Gensoul  de  Lyon,  l’a  défendue  encore 
tout  récemment,  en  l’appuyant  d’observations.  Elle  n’a 
d’ailleurs  rien  de  contraire  à  ce  qu’on  sait  des  lois  de 
l'organisme,  ni  qui  ne  puisse  être  comparé  à  ce  qu’on 
observe  lors  delà  séparation  du  cordon  ombilical.  Le  tout 
est  de  s’entendre  sur  ce  point.  Les  polypes  muqueux,  les 
polypes  où  viennent  se  distribuer  de  nombreux  vaisseaux, 
qui  se  continuent  d’une  manière  évidente  avec  le  tissu 
même  de  l’utérus,  ne  s’accommoderaient  probablement 
pas  de  la  théorie  de  Levret,  laquelle  ne  me  parait  appli¬ 
cable  qu’à  ceux  qui  forment  de  véritables  corps  étran¬ 
gers  au  sein  des  organes  ,  ou  bien  encore  aux  polypes 
purement  fibreux  ou  lardàcés  et  dépourvus  de  système 
vasculaire  appréciable. 

y  Excision.  Plus  hardis  que  les  chirurgiens  du  dernier 
siècle,  les  anciens  pratiquaient  souvent  l’excision  des 
polypes  génitaux.  Phxlotéus ,  Aétius ,  Moschion,  etc., 
entendaient  évidemment  parler  de  cette  méthode,  lors¬ 
qu’ils  conseillent  d’enlever  les  excroissances  variqueuses 
ou  hémùrrhoïcLalës  de  l’utérus ,  avec  l’instrument  tran¬ 
chant.  D’Aqaapendenté,  qui  l’a  beaucoup  vantée ,  Se 
servait  à  cè  sujet  de  tenettes  ,  dont  l’extrémité,  disposée 
en  ciseaux ,  lui  évitait  la  peine  d’attirer  préalablement  le 
polype  à  l’extérieur.  Bien  què,  ça  et  là,  quelques  au¬ 
teurs  l’aient  rappelée  à  l’attention  des  praticiens;  que 
Tulpius,  Water  et  Fronton  cité  par  Levret,  rappor¬ 
tent  chacun  une  observation  en  sa  faveur ,  elle  n’a 
point  encore  triomphé  néanmoins  de  toutes  les  pré- 
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ventions  que  les  idées  théoriques  ont  depuis  si  long-* 
temps  soulevées  contre  elle.  M.  Boyer,  qui  dit  l’avoir 
employée  une  fois  avec  succès  et  qui  ne  parait  pas 
éloigné  de  lui  accorder  la  préférence,  n’ose  pourtant  pas 
la  recommander  formellement  comme  méthode  générale. 
On  lui  reproche  d’exposer  plus  qu’aucune  autre  à  l’hé¬ 
morrhagie,  à  blesser  dangereusement  le  rectum,  la  ves¬ 
sie,  le  vagin,  la  matrice  même,  et  d’être  beaucoup  moins 
facile  que  la  ligature.  La  plaie  qu’il  faudrait  produire  a, 
de  son  côté,  effrayé  beaucoup  de  chirurgiens,  qui  ont 
craint  d’enflammer  ainsi  l’organe  gestateur,  ou  de  donner 
lieu  a  une  suppuration,  un  ulcère  difficile  à  guérir.  Les 
recherches,  les  dissections  que  j’ai  pu  faire,  d’accord  avec 
celles  auxquelles  s’est  livré  dernièrement  M.  Hervez  de 
Chégoin,  m’ont  démontré  que  tous  les  polypes  formés 
par  les  corps  fibreux  proprement  dits ,  peuvent  être  exci¬ 
sés  sans  le  moindre  inconvénient.  Jamais,  en  effet*  ils  ne 
tiennent  à  la  matrice  par  un  pédicule  garni  de  vaisseaux 
un  peu  volumineux.  La  couche,  ordinairement  très 
mince,  de  l’utérus,  qui  leur  sert  de  coiffe*  est  cons¬ 
tamment  réduite  à  une  simple  coque,  qu’il  suffit  d’inci¬ 
ser  pour  que  leur  énucléation  puisse  être  facilement  ter¬ 
minée  ou  avec  les  doigts,  ou  avec  le  manche  d’un  scalpel* 
eoname  s’il  s’agissait  d’un  lypôme  ou  d’un  kyste  sous- 
cutané.  Quant  aux  tumeurs  homogènes,  dures  et  grisâ¬ 
tres  comme  les  précédentes ,  qui  se  continuent  avec  le 
tissu  de  la  matrice,  la  section  de  leur  pédicule  n’est  pas 
non  plus  de  nature  à  faire  naître  une  perte  de  sang  bien 
redoutable,  si  j’en  juge  du  moins  par  celles  que  j’ai 
rencontrées  sur  le  . cadavre,  a  l’école  Pratique  ou  dans  les 
hôpitaux,  ou  que  j’ai  eu  l’occasion  d’enlever  sur  la 
femme  vivante.  Je  ne  vois  pas,  en  troisième  lieu,  que 
les  masses  fibreuses  par  hypertrophie  partielle  de  l’or¬ 
gane  soient  capables  de  justifier  la  moindre  crainte  sous 
ce  rapport.  Enfin  l’excision  entière  du  col  de  là  matrice 
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amène  rarement  une  hémorrhagie  abondante  ,  il  est 
difficile  de  croire  que  là  destruction  avec  l’instiumént 
tranchant  des  petites  tumeurs  muqueuses  et  mollasses, 
signalées  par  M.  Bérard  ,  non  plus  que  de  toute  autre 
production  polypeuse  susceptible  d’être  attaquée  parla 
ligature,  rende  en  réalité  cet  accident  bien  redoutable. 
Il  n’y  a  donc  ,  en  définitive,  que  ces  végétations  rou¬ 
geâtres  ,  saignantes,  quelquefois  douloureuses,  rare¬ 
ment  pédiculées  ,  dont  il  a  été  parlé  plus  haut,  qui 
pourraient  repousser  l’excision  ;  mais  la  ligature  ne  leur 
va  guère  mieux ,  car  il  convient  de  les  ranger  parmi  les 
affections  malheureuses  dont  rien  ne  triomphe ,.  et  aux¬ 
quelles  on  ne  peut  que  trop  justement  appliquer  l’épithète 
de  nolirne  tangers.  Depuis  plus  devingt  ans ,  M.  Dupuy- 
tren  excise  toutes' les  tumeurs  polypeuses  utérines  qu’il 
est  appelé  à  traiter,  et  une  seule  fois  l’écoulement  du 
sang  lui  a  paru  nécessiter  quelques  soins  particuliers. 
M.  Hervez  de  Ghégbin  rapporte  de  nombreux  faits 
tout  auss?  concluants.  M.  Villeneuve,  M.  Lejeune  et 
une  foule  d’autres  praticiens,  ont  fait  connaître,  de  leur 
côté,  différentes  opérations  du  même  genre,  qui  n’ont 
pas  été  moins  heureuses.  En  Allemagne,  MM.  de  Sié- 
hold  et  Mayer  ont  publié  un  travail  qui  prouve  que 
l’excision ,  depuis  long-temps  adoptée  par  eux  dans  les 
hôpitaux  de  Vienne,  leur  a  fourni  les  plus  remarquables 
succès.  Enfin,  je  me  permettrai  d’ajouter  que  de  huit 
opérations  de  polype  que  j’ai  eu  occasion  de  faire  avec 
l’instrument  tranchant,  aucune  n’a  causé  la  moindre 
hémorrhagie. 

Manuel  opératoire.  L’appareil  se  réduit  à  une  longue 
pince  de  Museux,  un  bistouri  ordinaire  ou  un  simple  scal¬ 
pel,  delà  charpie,  quelques  préparations  astringentes  en 
cas  de  besoin,  et  du  linge  comme  pour  les  autres  opéra¬ 
tions  sanglantes.  Si  la  tumeur  offrait  un  grand  volume, 
d’autres  instruments  pourraient  néanmoins  devenir  né- 
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cessaires  ;  tels  seraient,  par  exemple,  un  forceps  ou  des  cro- 
cliets  aigus,  ou,  comme  je  l’ai  fait  quelquefois ,  de  longues  et 
fortes  érignes  doubles,  un  peu  courbées,  pour  s’accommo- 
derkla  forme  des  parties.  Dans  les  cas  ordinaires,  la  main 
droite  introduit  les  pinces  fermées  dans  le  vagin,  et  ne  les 
ouvre  pour  embrasser  la  tumeur,  qu’ autant  que  les  doigts 
de  la  main  gauche  en  protègent,  en  dirigent  les  crochets. 
Fardes  tractions  légères  et  bien  entendues,  on  abaisse  en¬ 
suite  peu  à  peu  la  production  morbide,  et  sila  mobilité  de 
l’utérus  permet  d’en  amener  facilement  le  pédicule  à  la 
vulve,  la  section  s’en  fait  ensuite  avec  la  plus  grande  faci¬ 
lité  au  moyen  d’un  instrument  tranchant  quelconque,: 
pendant  qu’un  aide  tient  les  lèvres  de  la  vulve  soigneuse¬ 
ment  écartées.  Lorsque  le  polype  résiste  ,  au  contraire,  il 
faut,  sans  lui  permettre  de  remonter,  qu’avec  la  pointe 
d’un  bistouri  droit ,  dont  la  lame  a  été  préalablement 
garnie  d’une  bandelette,  le  chirurgien  aille  le  diviser  k  sa 
partie  la  plus  rétrécie,  en  suivant  toujours  l'instrument 
avec  les  doigts  delà  main  gauche  restés  dan^  le  vagin. 
Chez  une  jeune  dame ,  demeurant  rue  du  Petit-Carreau,, 
j’eus  k  opérer  un  polype  gros  comme  un  oeuf  de  dinde , 
qui  s’insérait  k  l’intérieur  du  col,  et  qui,  une  fois  en- 
’gagé  dans  la  vulve,  sembla  ne  plus  vouloir  descendre.  Pen¬ 
dant  que  M.  Gottereau,  médecin  de  la  malade,  le  retenait 
dans  le  détroit  pelvien ,  j’introduisis  l’indicateur  et  le  mé¬ 
dius  de  la  main  gauche  vers  le  museau  de  tanche,  puis,  de 
la  main  droite,  je  fis  glisser,  entre  le  polype  et  mes  doigts, 
jusqu’en  haut  du  vagin  ,  un  bistouri  garni,  avec  lequel  il 
me  fut  facile  de  détacher  la  tumeur.  Pas  une  goutte  de 
sang  ne  s’écoula,  et  celte  dame  aurait  pu  reprendre  ses 
occupations  habituelles  dès  le  troisième  jour.  Un  cas 
presque  en  tout  semblable  vient  de  se  présenter  encore 
dans  ma  division  k  la  Pitié. 

Si  le  polype  empêchait,  par  son  volume,  de  se  com¬ 
porter  ainsi,  le  bistouri,  un  peu  courbe  sur  le  plat,  ou 
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des  ciseaux  de  même  forme  devraient  être  employés. 
Dans  les  cas  où  il  paraîtrait  dangereux  d’exercer  dès 
tractions  sur  la  matrice ,  l’espèce  de-  forceps,  terminé 
par  une  extrémité  fortement  recourbée,  un  peu  échan- 
crée,  et  rendue  tranchante  comme  les  tenettes  de  J.  Fa-1 
Brice,  forceps  dont  M.  Lobstein,  au  dire  de  M.  Lauth, 
a  fait  plus  d’une  fois  usage  ,  serait  une  ressource  pré¬ 
cieuse.  C’est  dans  la  même  intention  que  M.  Mayer  a 
imaginé  de  longs  et  très  forts  ciseaux  courbés  en  S,  avec 
lesquels  il  va  détacher  la  tumeur,  à  quelque  hauteur 
quelle  se  trouve.  Toutefois,  les  ciseaux,  également  très 
longs  et  très  forts,  qu’emploient  M.  Boyer,  M.  Dupuy- 
tren,  et  qui  n’offrent  qu’une  simple  concavité  sur  l’une 
des  faces  de  leur  lame,  rempliraient  le  même  but  tout 
aussi  facilement.  Ils  ont  d’ailleurs  un  autre,  usage,  c’est 
celui  de  détacher  peu  à  peu  le  polype  des  parois  du  vagin  , 
quand  il  a  contracté  des  adhérences  avec  elles,  avant  de 
l’abaisser  et  d’aller  en  diviser  le  pédicule,  comme  il  eût 
fallu  le  faire  dans  le  cas  observé  par  M.  Bérard,  puisque 
la  tumeur  était  fixée  sur  le  vagin  par  une  de  ses  racines  , 
et  dans  l’utérus  par  l’autre. 

Si  la  tumeur  n’était  séparée  de  la  paroi  organique  qui 
lui  donne  naissance  que  par  üne  rainure  plus  ou  moins 
profonde,  au  lieu  d’avoir  un  pédicule ,  ët  que  ce  fût  un 
corps  fibreux  ,  il  ne  faudrait  pas  pour  cela  se  croire  in¬ 
dispensablement  obligé  de  porter  l’instrument  tranchant 
jusque  dans  la  partie  la  plus  profonde  de  cette  rainure. 
Alors ,  en  effet,  pourvu  qu’on  incise  un  peu  au-deçsus 
du  plus  grand  diamètre  du  polype,  et  qu’on  puisse  don¬ 
ner  à  l’incision  une  certaine  étendue,  diviser  toute  la 
couche  de  tissu  naturel  qui  enveloppe  la  production 
morbide ,  il  n’en  faut  pas  davantage  pour  que,  avec 
les  doigts ,  le  manche  de  l’instrument,  ou  de  simples 
tractions,  on  pâi-vienne  à  le  détacher,  comme  on  sé- 
pare  un  noyau  de  fruit  des  parties  qui  l’enveloppent. 
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Les  lambeaux  membraneux  et  irréguliers,  suite  d’une 
pareille  énucléation ,  ou  se  rétractent  et  se  cicatrisent 
en  revenant  sur  eux-mêmes,  ou  sont  en  partie  détruits 
par  la  suppuration.  Les  polypes  utérins  offrent  quel¬ 
quefois  un  volume  si  considérable ,  qu’ils  remplissent 
la  presque  totalité  du  vagin  ,  et  vont,  même  jusqu’à 
s’élever  dans  l’hypogaslre  ou  les  fosses  iliaques.  Bau- 
delocque  dit  en  avoir  observé  un  dont  la  moitié  infé¬ 
rieure  occupait  le  bassin  ,  tandis  que  l’autre  faisait  une 
forte  saillie  au-dessus  du  détroit  supérieur.  Il  put  en 
étrangler  la  première  partie;  mais,  quand  elle  fut  tom¬ 
bée,  Louis  ne  voulut  pas  qu’on  fut  chercher  l’autre  avec 
le  forceps.  La  femme  mourut,  et  Baudelocque affirme  qu’il 
eût  été  possible  d’extraire  la  seconde  portion  du  corps 
étranger  tout  aussi  bien  que  la  première.  C’est  pour  des  cas 
de  ce  genre  que  le  même  auteur  conseille  l’emploi  du  for¬ 
ceps,  dont  Herbiniaux  avait  fait  usage  avant  lui,  avec  un 
plein  succès.  Depuis  lors,  M.  Deneux,  M.  Murat, 
M.  Heryez  de  Chégoin,  Font  employé  avec  tous  les 
avantages  que  s’en  était  promis  Baudelocque.  Mainte¬ 
nant  qu’on  a  des  idées  assez  nettes  sur  la  nature  de  ces 
polypes  volumineux,  l’extraction  en  sera  tentée  avec 
d’autant  plus  d’assurance  qu’on  ne  se  croira  plus  obligé 
de  recourir  en  même  temps  à  la  ligature.  Après  tout,  le 
forceps  n’est  pas  le  seul  instrument,  n’est  pas  même  tou- 
jours  le  meilleur  instrument  qui  soit  indiqué  dans  ce 
cas.  Au  mois  de  septembre  i83o ,  je  fus  appelé  par  M.  le 
docteur  De  Mazières  ,  à  Bergües,  près  d’une  dame  qui 
avait  été  conduite  aux  portes  de  la  tombe  par  une  tu¬ 
meur  fibreuse  énorme  de  la  matrice ,  tumeur  qui  faisait 
saillie  au-dessus  des  pubis  et  remplissait  tout  le  vagin. 
Quoique  résistante  et  très  élastique,  elle  selaissait  tellement 
déprimer,  que  les  cuillères  du  forceps  tendaient  conti¬ 
nuellement  à  glisser  soit  en  avant,  soit  en  arrière.  J’aimai 
mieux  en  embrasser  le  sommet  avec  de  très  longues  pin- 
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ees  de  Museux,  puis  conduire  au-dessus  de  sa  portion  la 
plus  épaisse,  deux  fortes  érignes  à  doubles  crochets,  une 
de  chaque  côté  ,  et  les  enfoncer  profondément  dans  son 
tissu.  Ainsi  saisie  par  quatre  points  à  la  fois ,  des  trac¬ 
tions  méthodiques  la  Conduisirent  peu  à  peu  dans  le  dé¬ 
troit  inférieur.  Le  périnée,  qu’il  fallut  inciser  en  arrière, 
résista  long-temps  ,  mais  enfin,  l’indicateur  m’indiquant 
que  le  pédicule  du  polype  était  fortement  tendu,  je  glissai 
sur  lui  un  bistouri  droit,  garni  de  linge*  et  une incision  de 
quelques  lignes  suffit  pour  permettre  à  l’élasticité  des 
parties  de  terminer  l’opération.  C’était  un  corps  fibreux* 
dont  le  volume  égalait  celui  delà  tête  d’un  enfant.  Au¬ 
cune  hémorrhagie  n’eut  lieu,  et  malgré l’état  de  marasme, 
d’épuisement ,  où  la  malade  avait  été  réduite,  sa  santé  , 
d’après  ce  que  m’en  a  écrit  un  mois  plus  tard  M.  De  Ma- 
zières  *  s’est  complètement  rétablie.  Il  est  pourtant  des  cas 
où  la  tumeur  est  tellement  disposée,  que  rien  ne  semble 
pouvoir  l’abaissera  Une  femme,  âgée  dé  trente  -  six 
ans,  fut  envoyée -dans  mon  service,  à  l’hôpital  Saint- 
Antoine,  par  M.  Kapeler,  après  être  restée  long-temps 
dans  les  salles  de  médeeine.  Sa  tumeur  remplissait  la 
presque  totalité  du  bassin,  et  formait  un  relief  considé¬ 
rable  au-dessus  du  détroit.  Nous  convînmes  ,  M.  Marjo- 
lin,  M.  Kapeler  et  moi,  que  l’extirpation  en  serait  tentée 
par  les  vofe  naturelles':  Je  la  saisis  trois  fois  avec  un 
forceps  ordinaire ,  et  trois  fois  mes  efforts  furent  in¬ 
suffisants  pour  la  faire  descendre.  Craignant  alors  d’aug¬ 
menter  inutilement  ses  souffrances ,  je  crus  devoir  aban¬ 
donner  la  malade  aux  suites  naturelles  de  son  affection. 
Elle  succomba  au  bout  de  quelques  mois.  A  l’autopsie , 
nous  trouvâmes  un  corps ,  fibrëux ,  dépourvu  de  pédi¬ 
cule,  en  grande  partie  tombé  en  putrilage,  ayant  sa 
source  dans  l’ épaisseur  delà  paroi  gauche  du  col,  dont  il 
fut  d’ailleurs  facile  de  le  séparer  après  en  avoir  incisé 
la  couche  de  tissu  naturel.  Une  autre  tumeur,  grosse 
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comme  les  deux  poings  seulement,  adossée,  par  un  de 
ses  côtés,  avec  la  précédente,  occupait,  la  partie  droite 
de  F  utérus  ,  et  se  trouvait  également  enveloppée  par  une 
couche  mince  de  cet  organe.  Ces  deux  masses*  dont  là 
base  était  presque  aussi  large  quedeur  plus  grand  dia¬ 
mètre,  et  qui  offraient  plus  de  volume  au-dessus  qu’au- 
dessous  du  détroit  ,  ne  pouvaient  pas  être  assez  solide¬ 
ment  saisies  par  le  forceps,  pour  qu’il  fût  permis  de  les 
abaisser  et  de  les  enlever  ;  mais  la  dissection  nous  donna 
la  certitude  que,  malgré  l’étendue  apparente  de  leurs 
adhérences ,  l’excision  par  énucléation  en  eût  été  possi-. 
ble,  si,  par  un  moyen  quelconque,  on  avait  pu  les  faire 
descendre  au  détroit  inférieur,  ou  porter  le  bistouri  sur 
quelque  point  de  leur  circonférence.  Comme  ces  sortes 
de  polypes  ne  se  déchirent  qu’avec  beaucoup  de  diffi¬ 
culté  ,  il  ne  serait  peut-être  pas  sans  avantage ,  quand  on 
est  parvenu  à  les  rendre  saillants  à  la  vulve,  de  passer 
au  travers,  avec  une  longue  aiguille  courbe  et  à  manche, 
percée  près  de  sa  pointe ,  un  fort  ruban  de  fil  ciré ,  dont 
on  ferait  une  anse,  et  qui  permettrait  de  tirer  sur  eux  sans 
embarrasser  autant  que  les  autres  instruments.  Lorsque 
la  tumeur  est  de  nature  douteuse ,.  s’il  paraît  possible  de 
la  faire  descendre  en  la  saisissant  avec  des  pinces,  au 
point  de  permettre  au  doigt  d’en  parcourir  le  pédicule, 
si,  comme  Leyret  et  Eschénbach  en  citent  d^exemples, 
on  sent  dans  ce  pédicule  des  battements  artériels,  si, 
malgré  les  détails  dans  lesquels  nous  sommés  entrés 
plus  haut ,  l’hémorrhagie  pouvait  encore  effrayer,  rien 
n’empêcherait  d’établir  d’abord,,  comme  le  conseille 
M.  Mayer,  un  lien  le  plus  haut  possible,  avant  de  pra¬ 
tiquer  l’excision.  Ajoutons,  pour  terminer,  que  la  liga¬ 
ture,  pas  plus  que  l’arrachement  et  l’excision,  ne  doit 
être  tentée  ,  si  la  tumeur  est  encore  renfermée  en  entier 
dans  la  matrice ,  ni  quand  on  a  pu  se  convaincre  quelle 
n’est  pas  la  seule,  qu’il  en  existe  d’autres  dans  l’épais- 
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seur  de  l’organe ,  hors  la  portée  des  moyens  chirurgi¬ 
caux.  Après  l’excision^  les  soins  que  réclame  la  malade 
se  bornent  à  des  injections,  d’abord  émollientes,  puis 
détersives,  et  ensuite  légèrement  dessiccatives.  Si,  contre 
toute  attente,  il  survenait  une  hémorrhagie,  les  injections 
astringentes,  les  bourdonnets  imbibés  d’oxicrat,  d’eau 
de  Label,  de  solution  alumineuse ,  ou  bien  saupoudrés 
de  colophane  ou  de  quelque  autre  poudre  styptiquë,  y 
mettraient,  je  pense,  promptement  un  terme.  Le  tam¬ 
ponnement  serait  une  dernière  ressource,  qu’on  ne  de¬ 
vrait  pas  négliger  non  plus ,  après  avoir  vainement  essayé 
les  autres. 

Art.  g. 

Cancers  du  col. 

L’amputation  du  col  de  la  matrice  est  une  conquête 
de  la  chirurgie  moderne.  Osiander  est  le  premier  qui 
l’ait  positivement  proposée ,  vers  la  fin  du  dernier  siècle , 
et  mise  en  pratique,  en  1801,  Tulpius,  auquel  M.  Tarral 
en  attribue  l’honneur,  ne  me  semble  pas  le  mériter.  Les 
tumeurs  sarcomateuses  dont  il  parle  étaient  évidemment 
des  polypes  ,  ainsi  que  le  prouve  suffisamment  d’ailleurs 
la  figure  de  celle  qui  fut  enlevée  à  sa  Gertruda  Turrita. 
Nulle  part  ,  on  ne  voit  qu’il  ait  réellement  songé  à 
réséquer  le  sommet  même  de  la  matrice.  Lazzari,  qui  l’a 
réclamée  en  faveur  de  Monteggia  ;  Baudelocque ,  qui  la 
rapporte  a  Lauvariol ,  sont,  je  crois,  tombés  dans  la 
même  erreur-,  et  je  n’ai  point  été  à  même  de  vérifier  si 
André-de-1  a-Croix  et  Lapeyronnie  l’ont  effectivement 
exécutée,  comme  le  veut  M.  Tarral.  Tout  ce  qu’on 
peut  dire  ,  est  que,  Wrisberg  l’avait  conseillée  en  1787 , 
et  que  plusieurs  personnes  l’avaient  certainement  pra¬ 
tiquée  par  mégarde ,  avant  qu’il  n’ait  été  question  de 
l’exécuter  à  dessein.  Les  observations  d’Osiander  né 
furent  pas  plutôt  connues  en  France  ,  que  M.  Du- 
puytren  se  hâta  d’adopter  les  idées  du  praticien  de 
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Goëtingue,  et  de  les  soumettre  à  de  nombreuses  épreuves. 
M.  Récamier  ne  tarda  pas  à  suivre  la  même  voie;  de 
telle  sorte  qu’en  i8i5,  l’excision  du  col  de  l’utérus 
était  déjà,  parmi  nous,  une  opération  vulgaire.  Ce¬ 
pendant,  il  était  réservé  à  M.  Lisfranc  de  la  répandre 
encore  davantage,  et  de*  forcer  les  plus  incrédules  à  en 
avouer  enfin  le  peu  de  danger.  Maintenant ,  elle  a  été 
pratiquée  un  si  grand  nombre  de  fois,  et  par  tant  de  per¬ 
sonnes  différentes ,  qu’il  est  tout-à-fait  inutile  d’en  comp¬ 
ter  les  exemples ,  ni  de  répondre  aux  arguments  de 
M.  Wenzel  et  deZang,  qui  l’ont  si  formellement  pros¬ 
crite.  Le  point  difficile  est  d’en  bien  préciser  les  indica¬ 
tions.  L’alongement,  par  hypertrophie  simple  du  col, 
étant  une  infirmité  plutôt  qu’une  maladie,  ne  la  réclame 
en  aucun  cas.  Les  excoriations,  les  ulcères,  les  végéta¬ 
tions  syphilitiques,  n’étant  pas  incurables  de  leur  nature, 
la  repoussent  également,  Il  en  èst  de  même  des  indura¬ 
tions  ,  des  bosselures  non  douloureuses  accompagnées 
ou  non  de  gonflement  chronique,  qui  s’observent  si  sou¬ 
vent  chez  les  femmes  âgées  de  trente  à  quarante  ans.  Ce 
n’est  donc  que  dans  les  cas  de  dégénérescence  cancéreuse 
bien  caractérisée,  qu’il  est  permis  d’y  avoir  recours.  Mais 
c’est  justement  ici  que  se  trouye  le  noeud  de  la  question. 
En  effet,  tant  que  le  cancer  n’est  pas  ulcéré,  ou  qu’il  ne  se 
présente  pas  sous  l’aspect  d’une  masse  plus  ou  moins  bour- 
soufflée  dans  le  haut  du  vagin ,  son  diagnostic  est  d’une 
difficulté  extrême.  La  dureté  ou  la  consistance  naturelle 
du  col ,  les  variétés  de  volume ,  de  saillie ,  de  densité ,  de 
forme ,  qu’il  présente ,  suivant  l’âge  et  les  diverses  con¬ 
ditions  où  la  femme  peut  s’être  trouvée,  exigent  d’abord 
une'  grande  habitude,  pour  ne  pas  faire  croire  quélquer 
fois  à  des  affections  dont  il  n’existe  pas  vestige.  Ensuite, 
comment  avoir  la  certitude  de  ne  pas  se  tromper  sur  la 
nature  d’une  lésion  aussi  profondément  située,  au  sein 
d’une  contexture  aussi  serrée,  d’éléments  si  variables? 
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Ce  n’est  pas  tout  :  une  fois  la  présence  du  cancer  incontes¬ 
table, il  faudrait  encore  en  déterminer  les  limites.  Or,  il  est 
rare  que,  sur  ce  point,  les  doutes  se  dissipent  entièrement 
avant  qu’il  ne  soit  très  avancé,  et  presque  jamais,  alors,  on 
ne  peut  garantir  que  le  col  soit  seul  affecté ,  que  le  corps 
de  l’ utérus  ne  soit  pas  déjà  plus  ou  moins  envahi.  Le  chi¬ 
rurgien  est  donc  sans  cesse  entre  la  crainte,  t°  d’enlever  un 
organe  qui  n’est  pas  malade,  de  pratiquer  sans  nécessité 
une  opération  pénible  et  dangereuse,  ou  bien  2°  de  n’em¬ 
porter  qu'en  partie  une  altération  dont  les  restes  amène¬ 
raient  inévitablement  la  mort.  La  conséquence  naturelle 
de  ces  remarques,  est  que  l’indication  formelle  d’amputer 
le  sommet  de  la  matrice  doit  être  fort  rare,  et  qu’on  n’a 
pas  le  droit  de  s’étonner  de  voir  encore  des  praticiens  ins¬ 
truits  poser  la  question  de  savoir  si  elle  convient  jamais. 
Puisqu’on  a  pu  se  demander,  quand  cette  maladie  existe  au 
,  sein,  quels  seraient  les  avantages  de  l’extirpation,  il  était 
bien  difficile,  en  effet,  que  la  même  question  ne  fut  pas 
faite  lorsqu’il  s’agit  de  l’utérus.  Ainsi ,  tant  qu’on  admet-, 
tra  l’extirpation  pour  les  cancers  externes,  nul  ne  pourra 
raisonnablement  en  refuser  l'application  aux  cancers  des. 
organes  génitaux,  pris  dans  les  conditions  convenables.  11 
est  même  consolant  de  remarquer  que,  dans  ce  dernier 
lieu  ,  la  maladie  rèste  plus  long-temps  locale,  est,  en  réa¬ 
lité,  moins  sujette  à  se  répéter  sur  d’autres  points  que 
partout  ailleurs.  Je  ne  pense  dope  pas,  pour  mon  compte, 
qu’on  doive  renoncer  à  l’opération  d’une  manière  abso¬ 
lue.  Mieux  la  tenter  que  d’abandonner  la  femme  a  une 
mort  certaine,  toutes  les  fois  que  l’étendue  du  mal  donne 
l'espoir  de  l’emporter  en  totalité. 

Le  col  utérin  se  laisse  envahir  par  deux  ordres  fort  diffé¬ 
rents  de  dégénérescence  cancéreuse.  Tantôt  l’affection 
procède  par  ulcération,  des  bords  ou  de  sa  cavité  vers  l’é¬ 
paisseur  de  ses  parois,  et  ces  ulcères,  qui  se  couvrent  par¬ 
fois  de  végétations,  de  fongosités ,  pénètrent  assez,  souvent 
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jusque  dans  l’intérieur  de  la  matrice ,  se  comportent  h  peu 
près  de  la  même  manière  que  le  cancer  rongeant ,  le  noli 
me  tangere  de  la  face  ou  de  la  bouche  ;  tantôt,  au  con¬ 
traire  ,  c’est  une  masse  encéphaloïde  ou  squirrheuse ,  qui 
se  développe  dans  l’épaisseur  même  de  l’organe,  plus  ou 
moins  près  de  sa  portion  libre ,  ou  sur  tout  autre  point 
de  son  épaisseur. 

Cautérisation.  Les  ulcérations  seules  permettent  l’em¬ 
ploi  des  caustiqnes,  car  les  tumeurs  ne  peuvent  réelle¬ 
ment  céder  qu’a  l’extirpation  proprement  dite.  Comme  il 
n’est  pas  sur,  quand  la  maladie  est  encore  peu  étendue  ou 
peu  profonde,  quelle  soit  plutôt  cancéreuse  que  de  toute 
autre  nature,  le  nitrate  d’argent  me  parait  devoir  être  pré¬ 
féré  d’abord.  Lorsque  l’affection  est  plus  avancée,  qu’il  n’y 
a  plus  de  doute  sur  sa  malignité,  on  peut  choisir  entre  le 
muriate d’antimoine,  la  potasse  et  le  nitrate  de  mercure  ; 
de  même  qu’on  pourrait  ,  si  on  le  voulait,  essayer  le  cau¬ 
tère  actuel.:  Toutefois,  comme  le  but  n’est  pas  unique¬ 
ment  de  détruire  les  tissus,  mais  bien  aussi  de  modifier 
la  surface  morbide;  comme  le  nitrate  acide  de  mercure 
est  d’une  utilité  incontestable  dans  une  foule  d’autres  al¬ 
térations  du  même  genre,  je  ne  verrais  que  de  l’avantage 
à  l’adopter  généralement. 

Manuel  opératoire.  Après  avoir  fait  placer  et  maintenir 
la  femme  sur  le  bord  d’un  lit,  après  avoir  mis  le  mal  à 
découvert  au  moyen  du  spéculum,  le  chirurgien  absterge, 
dessèche  l’ulcère,  en  y  portant  successivement,  avec  de 
lojngues  pinces  ,  des  boulettes  de  charpie  ou  de  petites 
éponges.  Il  dépose  aussitôt,  entre  la  circonférence  du 
col  et  la  face  interne  du  spéculum,  un  peu  de  charpie 
brute  pour  empêcher  le  caustique  de  s’étendre  sur  les 
parties  saines  ,  et  glisse,  soit  avec  des  pinces  ,  soit  avec 
un  porte-crayon  un  peu  long  ou  soutenu  par  un  autre 
instrument,  un  cône  de  pierre  à  cautère  ou  de  nitrate 
d’argent  jusqu’au  fond  de  l’excavation  ulcéreuse.  S’il 
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préfère  le  nitrate  acide  de  mercure,  il  en  imbibe  un; 
bourdonnet  de  charpie  ou  de  linge  fin ,  et  le  conduit, 
de  la  même  manière  sur  les  parties.  Avant  de  retirer  le 
spéculum,  des  injections  d’eau  tiède  sont  faites  et  répé¬ 
tées  pour  empêcher  la  cautérisation  de  s’étendre  ailleurs 
que  sur  le  lieu  malade.  La  femme  est  mise  aussitôt  dans 
un  bain  entier,  puis  tenue  au  régime  de  toutes  les  opéra¬ 
tions  un  peu  graves,  Néanmoins,  s’il  ne  s’agissait  que 
de  simples  excoriations  ou  d’ulcérations  légères,  il  ne 
serait  pas  même  indispensable  de  laver  h  grande  eau  les 
parties,  et  toute  autre  précaution  deviendrait  à  peu  près 
inutile.  L’opération  est  recommencée  un  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  fois,  selon  l’effet  qu’on  en  obtient,, 
tous  les  quatre,  six  ou  huit  jours,  et  on  ne  l’aban¬ 
donne  définitivement  qu’à  partir  du  moment  où  la  plaie- 
rouge  ,  vermeille ,  granulée ,  offre  enfin  l’aspect  des 
ulcères  qui  tendent  à  se  cicatriser.  Soit  que  la  cautéri¬ 
sation  n’ait  pas  paru  devoir  être  tentée ,  soit  qu’elle  n’ait 
pas  eu  de  succès ,  et  que  d’ailleurs  on  ait  la  certitude 
que  le  mal  peut  être  entièrement  emporté,  il  n’y  a  plus  à 
balancer,  on  doit  se  résoudre  à  l’excision. 

Remarques  anatomiques.  Pour  exciser  sans  crainte  le 
col  de  la  matrice ,  certaines  données  anatomiques  sont 
indispensables.  Le  vagin  qui  l’entoure  est  mince,  en. 
contact  avec  la  vessie  d’une  part,  avec  le  rectum  de 
l’autre,  et  se  continue  avec  le  tissu  propre  de  l’utérus.; 
par  toute  son  extrémité  supérieure.  Dans  l’état  ordi¬ 
naire,  la  portion  saillante  et  libre  de  l’organe  gesta- 
leur  n’a,  quoiqu’on  en  ait  dit,  ni  trois ,  ni  six,  ni  huit 
lignes  de  longueur,  mais  bien  tantôt  l’une  >  tantôt 
l’autre  de  ces  dimensions  ,  sans  être  pour  cela  malade.. 
Ses  lèvres,  fermées  chez  les  femmes  qui  n’ont  point  eir 
d’enfants  ,  naturellement  entr’ouvertes  ,  fréquemment 
molasses  à  l’intérieur,  bosselées,: comme  fongueuses  même 
dans  certains  cas  ,  et  plus  ou  moins  boursoufflées  chez. 
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les  autres,  offrent,  en  outre,  uiie  teinte,  tantôt  grisâtre,., 
tantôt  un  peu  violacée,  tantôt  d’un  rouge  plus  ou  moins  vif, 
quoiqu’elles  soient  parfaitement  saines.  Chez  les  femmes 
mariées,  sa  lèvre  antérieure,  qui  est  ordinairement  plus 
saillante  et  plus  épaisse,  se  présente  quelquefois  avec  des 
caractères  opposés.  On  peut  en  détacher  le  vagin  dans 
l’étendue  de  plus  d’un  demi-pouce,  sans  courir  le  ris¬ 
que  d’ouvrir  le  cul-de-sac  péritonéal  qui  la  sépare  de 
la  vessie;  seulement,  comme  la  poche  urinaire  adhère 
d’une  manière  assez  intime  à  sa  face  antérieure,  c’est 
elle  qui  peut  être  atteinte  alors  par  l’instrument.  En 
arrière  ,  le  péritoine  ne  se  borne  pas  à  tapisser  la  sur¬ 
face  correspondante  de  l’utérus.  Il  descend  jusque  sur 
le  vagin  pour  former  l’excavation  recto  -  génitale  ;  de 
manière  que,  de  ce  côté,  le  bistouri  n’aurait  qu’une 
épaisseur  de  quelques  lignes  à  traverser  pour  l’ouvrir. 
C’est  probablement  par  inadvertance  que  M.  Mury  a 
dit  dans  sa  thèse,  qu’il  y  a  huit  lignes  de  distance  en 
avant  et,  dix  en  arrière  entre  le  sommet  des  lèvres  du  col 
et  l’intérieur  de  la  membrane  séreuse  abdominale;  Les 
deux  replis  péritonéaux  qui  fixent  la  matrice  dans  le 
bassin  ne  renferment  que  quelques  vaisseaux,  quelques 
nerfs  filamenteux  et  du  tissu  cellulaire.  Offrant  d’ailleurs 
une  grande  laxité  chez  une  foule  de  femmes ,  ils  per¬ 
mettent  d’exercer  sur  cet  organe  d’assez  fortes  tractions 
sans  danger ,  sans  produire  même  de  vives  douleurs. 
Enfin  ,  la  texture  du  col  étant  en  quelque  sorte  dé¬ 
pourvue  de  canaux  artériels  ou  veineux  ,  l’hémorrhagie, 
suite  de  son  excision  ,  ne  doit  être  que  bien  rarement  à 
craindre. 

Amputation.  La  manière  d’exécuter  l’excision  de  l’u¬ 
térus  n’est  point  arrivée  tout-k-eoup  au  degré  de  perfec¬ 
tion  où  nous  la  voyons  aujourd’hui.  Osiander  commençait 
par  passer  deux  rubans  de  fil  ^  au  moyen  d’une  aiguille 
courbe,  à  travers  l’organe  malade,  qu’il  abaissait  et  fixait 
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ensuite  avec  ces  deux  anses ,  de  manière  à  n’en  opérer 
la  section  qu’après  l’avoir  plus  ou  moins  rapproché  de 
la  vulve.  Deux  doigts ,  portés  dans  le  rectum,  lui  per¬ 
mettaient  de  le  couper  en  place  quand  il  ne  pouvait  le 
faire  descendre  ;  mais  T  invention  de  son  hystérotome 
le  mit  bientôt  à  même  de  renoncer  à  ses  rubans  attrac- 
leurs  ,  que,  lors  de  sa  mort,  il  n’employait  plus  depuis 
long -temps.  M.  Dupuytren  ,  et,  après  lui ,  la  plupart 
des  autres  opérateurs  ,  ont  remplacé  la  ligature  du  chi¬ 
rurgien  de  Goëttingue  par  une  pince  de  Museux  très 
longue,  dont  les  crochets  sont  peu  courbés,  et  avec  la^ 
quelle  on  embrasse  facilement  toute  la  partie  malade. 
Gomme  cette  pince  déchire  facilement  les  tissus,  et 
qu’il  est  souvent  utile  d’en  appliquer  une  seconde, 
Colombat  en  a  fait  fabriquer  une  a  quatre  branches. 
D’autres  ont  imaginé  de  porter  par  l’ouverture  du  col 
jusque  dans  la  matrice,  un  instrument  qui  peut,  en 
s’ouvrant  au  milieu  de  l’organe,  se  transformer  en  cro¬ 
chet  et  permettre  de  le  tirer  fortement  en  bas.  Le 
plus  ingénieux  de  cette  espèce  est  celui  de  M.  Güillon. 
Un  autre  beaucoup  plus  compliqué  a  été  proposé  par 
M.  Hatiu,et  M.  Recamier  en  a  depuis  imaginé  un  troisième. 
Osiander  avait  négligé  l’emploi  du  spéculum.  Parmi 
nous,  au  contraire,  cet  instrument  a  presque  toujours 
été  mis  en  usage.  Aussi  nombre  de  personnes  ont-elles 
cherché  à  le  perfectionner.  Celui  que  M.  Récamier  pro¬ 
posa  d’abord,  était  un  simple  cône  en  étain. -M.  Dupuy¬ 
tren  y  a  fait  ajouter  un  manche,  qui  en  rend  l’application 
plus  facile.  Les  anciens  en  avaient  un  quon  trouve  figuré 
dans  les  œuvres  de  Paré,  de  Joubert,  de  Manget,  de 
Scultet ,  et  qui  était  composé  de  deux  valves ,  susceptibles 
d’être  écartées  ou  rapprochées  à  volonté.  Construit  sur 
ce  principe ,  celui  de  Madame  Rôivin  est  formé  de  deux 
moitiés  de  cylindre,  et  porte  à  sa  grosse  extrémité  un 
manche  terminé  par  deux  anneaux,  comme  une  paire  de 
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pinces.  On  l’introduit  fermé  dans  le  vagin,  et  il  suffit  de 
tirer  en  sens  opposé  sur  les  deux  moitiés  de  son  manche, 
pour  l’ouvrir  à  la  manière  des  ciseaux,  et  agrandir  autant 
qu’on  le  veut  le  canal  à  explorer.  M.  Lisfranc  en  a  fait 
fabriquer  un  qui  ne  diffère  du  précédent,  qu’en  ce  que 
son  sommet,  un  peu  aplati,  est  plus  alongé,  son  épais¬ 
seur  plus  grande,  et  son  manche  dépourvu  d’anneaux. 
Pour  qu’il  puisse  se  tenir  au  degré  d’ouverture  conve¬ 
nable,  M.  Guillon  y  a  fait  joindre  une  tige,  sorte  de  cur¬ 
seur,  qui,  déplacée  avec  le  doigt  quand  on  le  juge  à 
propos,  lui  permet  sur-le-champ  de  se  refermer.  Le  même 
médecin ,  voulant  éviter  le  pincement  des  tissus  auquel 
expose  plus  ou  moins  le  spéculum  brisé  ordinaire,  y 
ajoute  une  troisième  pièce  quand  il  est  en  place.  Cette 
pièce  est  une  plaque  qu’on  fait  glisser  de  la  base  à  la 
pointe  des  deux  moitiés  principales  de  l’instrument,  par 
une  rainure  que  présente  chacune  d’elles  a  la  face  interne 
de  leur  bord  libre.  Non  content  d’avoir  un  spéculum  à 
deux  branches ,  on  a  rappelé  le  spéculum  triple,  égale¬ 
ment  représenté  dans  les  anciens  ouvrages  dont  je  parlais 
tout  à  l’heure.  Mais,  comme  c’est  sur-tout  la  partie  su¬ 
périeure  du  vagin  qu’il  faudrait  dilater ,  MM.  Bertze  et 
Colombat  ont  cherché  un  spéculum  en  forme  de  cône, 
dont  la  base  serait  au  manche,  quand  il  est  fermé,  et  à 
l’autre  bout,  au  contraire,  quand  on  l’a  ouvert.  Celui  de 
M.  Bertze  se  compose  de  deux  tubes  renfermés  l’un  dans 
l’autre.  L’interne ,  qui  se  divise  en  plusieurs  branches 
élastiques  dans  sa  moitié  supérieure,  est  disposé  de  telle 
sorte,  que  ses  branches  s’écartent,  par  leur  propre  ressort, 
dès  qu’on  les  dégage,  en  tirant  à  soi  la  pièce  qui  leur  sert 
pour  ainsi  dire  de  gaine.  Huit  pièces  composent  celui 
de  M.  Colombat  ,  et  forment  ,  dans  leur  ensemble  ,  un 
cône  creux,  dont  on  ouvre  ou  resserre  plus  ou  moins  la 
pointe  quand  il  est  en  place,  au  moyen  des  vis  de  rappel 
placées  aux  deux  extrémités  d’un  des  grands  diamètres 
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de  sa  base.  Ouvert,  cet  instrument  représente  une  sorte 
de  grillage ,  qui  permet  très  bien  de  voir  tout  à  la  fois 
et  le  col  de  l’utérus  et  l’intérieur  du  vagin.  De  toutes 
ces  variétés  du  spéculum ,  celui  de  Madame  Boivin , 
perfectionné,  me  paraît  être  le  meilleur.  Le  seul  incon¬ 
vénient  que  je  lui  reproche,  est  de  laisser  engager  la 
membrane  muqueuse  du  vagin  entre  ses  bords ,  et  d’ex¬ 
poser  à  la  pincer  quand  on  le  laisse  se  refermer.  Mais 
cet  inconvénient ,  que  les  modifications  proposées  n’ont 
encore  fait  disparaître  que  fort  imparfaitement,  se  re¬ 
trouve  à  un  bien  plus  haut  degré  dans  le  spéculum  à  trois 
branches  de  M.  Hatin ,  celui  de  M.  Colombat,  et  même 
celui  de  M.  Bertze,  qui,  de  plus,  peuvent  blesser  les 
organes  par  leur  pointe,  et  sont  loin  de  réfléchir  la, lu¬ 
mière  avec  le  même  avantage.  Sous  ce  dernier  point  de  vue, 
le  spéculum  primitif  ou  en  cylindre  simple  est  encore  le 
plus  commode,  sans  en  excepter  même  le  spéculum  cri¬ 
blé  de  trous,  imaginé  par  M.  Bicque.  Quant  à  l’instru¬ 
ment  tranchant  proprement  dit,  on  en  a  aussi  essayé  de 
plusieurs  sortes.  M.  Bupuytren  ,  par  exemple,  s’est,  servi 
plusieurs  fois  avec  avantage  d'une  sorte  de  curette  ou  de 
truelle,  un  peu  concave,  tranchante  seulement  à  son  ex¬ 
trémité  supérieure  qui  est  convexe  et  en  forme  de  demi- 
lune.  Par  un  mouvement  circulaire,  cette  lame  coupe 
très  bien  le  col  au  fond  du  spéculum  ;  elle  pourrait  même, 
à  la  rigueur,  pénétrer  jusque  dans  la  matrice,  comme 
pour  creuser  cet  organe  en  cône,  et  en  enlever  toutes  les 
couches  morbides.  M.  Hatin  a  fait  appliquer  une  pince 
terminée  par  deux  extrémités  tranchantes ,  comme  les 
cuillères  de  Fabrice  d’Àquapendeute  ou  du  forceps  de 
M.  Lobstein,  à  la  tige  de  son  instrument  principal.  Enfin, 
l’appareil  de  M.  Colombat  est  construit  de  telle  sorte , 
que  sa  pince  à  érigne  porte  avec  elle  une  tige,  au  bout 
de  laquelle  existe  une  petite  lame,  placée  en  travers, 
qu’on  peut  élever  ou  abaisser  par  un  mécanisme  par- 
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ticulier  et.  qui  coupe  d’une  manière  très  nette,  quand 
on  la  fait  tourner  sur  cette  tige,  toute  la  circonfé¬ 
rence  du  col  au-dessus  des  crochets  de  Férigne.  Il  n’est 
pas  jusqu’à  la  ligature  ,  dont  parle  M.  Lazzari ,  qui 
n’ait  aussi  trouvé  des  '  défenseurs ,  et  qui  ne  puisse,  en 
effet,  être  exécutée.  M.  Mayer  pense,  et  non  sans  quel¬ 
que  apparence  de  raison  ,  qu’en  portant  au-dessus  du  mal 
un  ruban  dé  soie  avec  ses  instruments  conducteurs ,  il 
serait  ensuite  extrêmement  facile  de  Fétrangler,  au 
moyen  de  son  constricteur  en  chapelet. 

En  définitive  ,  toutes  ces  nuances  se  rattachent  à  deux 
méthodes,  l’une  qui  consiste  à  faire  descendre  le  col 
autant  que  possible,  avant,  de  le  couper  ,  l’autre  qui 
veut  qu’on  l’excise  dans  sa  position  naturelle.  Celle-ci 
semble,  au  premier  abord,  être  beaucoup  plus  avan¬ 
tageuse  que  l’autre ,  en  ce  qu’elle  met  à  l’abri  de  toute 
espèce  de  tiraillement,  de  déchirure.  Cependant,  elle 
convient  évidemment  moins  ,  d’abord  parce  quelle  ne 
permet  pas  d’apprécier  aussi  exactement  l’état  des  par¬ 
ties,  de  pénétrer  aussi  loin  ni  aussi  sûrement  du  côté 
de  la  matrice,  ensuite  parce  qu’elle  est,  par  le  fait, 
évidemment  moins  facile.  Elle  ne  mérite  donc  la  pré 
férence  que  dans  les  cas  où  F  Utérus  est  trop  solidement 
fixé,  pour  que ,  par  les  tractions  les  mieux  combinées,  on 
puisse  le  faire  descendre  jusque  dans  le  détroit  inférieur, 
ce  qui  doit  être  extrêmement  rare ,  puisque,  pour  exciser 
le  museau  de  tanche  avec  quelque  chance  de  succès  ,  il 
faut  que  la  maladie  ne  soit  compliquée  d’aucune  affection 
accessoire,  d’aucune  altération  ni  de  la  matrice,  ni  de  ses 
annexes.  Dans  la  première,  il  ne  doit  plus  être  question 
des  fils  d’Qsiander,  depuis  qu’on  a  su  modifier  convena¬ 
blement  les  pinces  érignes.  Le  spéculum,  de  quelque  es¬ 
pèce  qu’il  soit ,  me  paraît  aussi  beaucoup  plus  embarras¬ 
sant  qu’utile.  Dirigés  par  les  doigts  de  la  main  gauche  , 
les  crochets  de  l’instrument  ne  seront  jamais  bien  diffici- 
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les  à  placer  autour  du  col ,  et  personne  ne  doute  qu’ils 
ne  rendent  les  manœuvres  plus  faciles  que  si  le  va¬ 
gin  était  libre.  S’il  devient  utile  de  les  multiplier  * 
afin  de  prévenir  toute  déchirure  ,  il  est  incontesta  - 
blement  mieux  d’imiter  MM.  Dupuytren  ou  Lisfrane, 
et  de  placer  une  seconde  pince  de  Museux  au-des¬ 
sus  ou  dans  le  sens  opposé  à  celui  de  la  première.  Le 
bistouri  droit ,  enveloppé  d’une  bandelette  jusqu’à 
quelque  distance  de  sa  pointe,  pouvant  être  conduit 
jusqu’à  une  assez  grande  profondeur  dans  le  vagin  > 
m’a  toujours  paru  convenir  autant  que  tout  autre. 
Je  n’ai  pas  besoin  d’ajouter  que  les  instruments  at- 
tracteurs  >  qui  se  déploient  à  l’intérieur  des  parties ,  se¬ 
raient  le  plus  souvent  dangereux,  et  qu’ils  doivent  être 
formellement  proscrits.  Quand  on  ést  forcé  d’exciser  le 
col  de  la  matrice  sans  le  déplacer*  il  est  difficile  d’éviter 
l’emploi  du  spéculum.  Gomme  on  a  besoin  du  plus  d’es¬ 
pace  possible,  de  beaucoup  dé  liberté,  le  spéculum 
brisé  est  alors  le  seul  qui  puisse  remplir  les  Vues  du 
chirurgien'.  G’est  alors. aussi  que  les  ciseaux  légèrement 
courbes  *  l’anneau  tranchant,  la  curette  de  M  .  Dupuy¬ 
tren,  ou  le  bistouri  concave  sur  le  plat  près  de  son 
extrémité,  seraient  de  rigueur. 

Manuel  opératoire.  Un  spéculum  choisi)  une  ou  plu¬ 
sieurs  pinces  de  Museux,  simples  ou  en  foreeps,  le  bis¬ 
touri  qu’on  préfère ,  les  ciseaux  ou  lâ  curette,  de  la 
charpie,  des  compresses  et  un  bandage  en  T,  forment 
les  différentes  pièces  d’appareil  dont  on  a  besoin. 
On  place  la  femme  comme  pour  la  cautérisation.  Un 
aide  lui  maintient  la  tête  et  les  bras.  Deux  autres  se  char¬ 
gent  des  membres  inférieurs.  Un  quatrième  présente  les 
instruments  à  mesure  qu’ils  deviennent  hécessaires.  Le 
chirurgien,  placé  en  face  de  la  vulve,  commence  par  l’in¬ 
troduction  du  spéculum ,  s’il  a  résolu  d’employer  cet  ins¬ 
trument.  Après  l’avoir  enduit  de  cëra't ,  il  le  glisse  dou- 
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cernent  dans  l’axe  duhassin  ,  en  appuyant  principalement 
sur  la  commissure  postérieure  du  pudendum ,  et  le  corn 
duit  ainsi  jusqu’au  siège  du  mal,  l’incline  plus  ou  moins 
en  avant ,  en  arrière  ou  de  côté  ,  selon  que>  le  col  se 
présente  plus  ou  moins  complètement  à  son  extrémité , 
l’ouvre ,  au  contraire ,  s’il  est  brisé,  de  manière  à  dé- 
plisser  entièrement  le  vagin ,  et  à  mettre  toute  l’étendue 
du  mal  a  découvert.  En  supposant  qu’il  veuille  le  laisser 
en  place  pour  appliquer  les  pinces  ,  il  charge  aussitôt 
un  aide  de  le  maintenir  jusqu’à  ce  qu’il  les  ait  exactement 
disposées.  Alors  il  le  retire,  et  c’est  en  ce  moment  sur-tout 
que  le  spéculum  brisé  offre  de  l’avantage,  en  permettant  à 
la  pince  de  s’en  dégager  librement  par  én  haut.  S’il  néglige 
le  spéculum,  deux  doigts  de  sa  main  gauche  sont  d’abord 
portés  jusque  au  fond  du  vagin,  oùils  restentaprès  avoirap- 
précié  la  forme  et  l’étendue  du  cancer.  Il  conduit  ensuite  la 
pince  fermée  sur  leur  face  palmaire,  l’ouvre  en  arrivant  au 
col.,  et  l’applique  aussi  haut  que  possible,  de  manière  du 
moins  que  ses  crochets  soient  implantés  sur  une  partie 
saine  du  col.  Avec  cette  pince  ,  qui  doit  être  enfoncée 
en  poussant,  plutôt  qu’en  tirant ,  il  exerce  des  tractions 
modérées  ,  et  tâche  de  faire  descendre  l’organe  dans  la 
vulve.  Au  lieu  d’effectuer  ces  tractions  aveeles  deux  mains, 
il  vaut  mieux  n’y  employer  que  la  main  droite,  tout  en  agis¬ 
sant  dans  la  direction  des  axes  du  bassin,  et  se  servir  des 
doigts  de  la  main  gauche  pour  protéger  sans  jamais  les 
abandonner  les  crochets  de  l’instrument.  S’il  s’aper¬ 
çoit  que  ces  crochets  lâchent  prise,  ou  que  les  parties 
embrassées  par  eux  tendent  à  se  déchirer ,  il  applique 
immédiatement  une  seconde  pince  sur  le  diamètre  opposé 
du  col ,  après  avoir  chargé  l’aide  de  maintenir  la  pre¬ 
mière.  Lorsque  les  parties  se  présentent  au-dehors,  il  fait 
écarter  les  deux  côtés  de  la  vulve  avec  soin,  charge  quel¬ 
qu’un  de  l'instrument  ou  des  instruments  attraeteurs  r 
demande  le  histouri  préparé,  le  porte  en  premier  îiensnr 
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\e  côté  droit  et  toujours  au-dessus  du  mal,  le  ramène  en 
avant,  puis  à  gauche,  de  même  qu’il  pourrait  aussi  opérer 
la  section  des  parties  de  derrière  en  devant,  et  de  gauche 
à  droite.  Si  l'affection  ne  paraissait  pas  être  exactement 
limitée ,  il  devrait  agir  sur  les  adhérences  du  vàgih  ,  les 
détruire  peu  à  peu  et  de  manière  à  pouvoir  emporter 
non-seulement  le  museau  de  tanche ,  mais  encore  toute 
la  portion  supérieure  du  col  >  et  creuser  en  cône  la  partie 
inférieure  de  là  matrice  elle-même  ,  en  supposant  que 
là  chose  lui  parût  nécessaire.  Dès  que  la  section  est 
complète,  le  fond  de  l’organe  remonte  et  reprend  sa 
position  naturelle.  S’il  s’était  échappé  quelques  lam¬ 
beaux,  quelques  tubercules  du  Cancer,  il  faudrait  réin¬ 
troduire  le  spéculum,  les  saisir  avec  la  pince  et  en  prati¬ 
quer  l’excision  sans  hésiter  *  ou  les  détruire  par  les 
Caustiques. 

Lorsque,  Comme  cela  se  voit  dans  l’immense  majorité 
des  cas  ,  il  n’y  a  point  d’hémorrhâgie  ,  aucun  pansement 
n’est  Utile.  On  se  borne  à  des  injections  d’eau  tiède  ,  ou 
d’eau  froide,  comme  le  veulent  quelques-uns ,  pour  les 
premiers  jours.  Cependant  je  ne  verrais  aucun  inconvé¬ 
nient  à  glisser  jusqu’à  la  surface  saignante ,  un  linge  fin 
en  forme  de  chemise,  qu’on  remplirait  mollement  de 
boulettes  de  charpie.  Si  lè  sang  coulait  avec  trop  d’abon¬ 
dance,  et  que  l’état  de  la  malade  ne  permît  pas  d’attendre, 
cette  chemise  rendrait  le  tamponnement  extrêmement 
facile,  et  n’exposerait  à  aucun  danger  auquel  il  ne  fût 
aisé  de  remédier  immédiatement.  Je  n’ai  pratiqué  que 
deux  fois  jusqu’à  présent  l’exeisiûn  du  col  i  dans  les  deux 
cas  je  n’ai  eu  besoin  que  de  pinces  de  Museux  et  d’un 
bistouri  droit.  Chez  la  première  femme,,  la  totalité  du  col 
était  prise.  L’opération  fut  prompte ,  facile  et  peu  dou¬ 
loureuse.  Il  s’écoula  une  certaine  quantité  de  sang  que 
des  moyens  simples  suffirent  pour  arrêter.  Elle  mourutle 
troisième  jour  cependant.  A  l’ouverture  du  cadavre  ,  nous 
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ne- trouvâmes  ni  péritonite,  ni  autre  lésion  appréciable* 
Le  reste  de  l’utérus  était  sain  ;  mais  il  existait  une  petite 
masse  cérébriforme  a  droite  et  en  arrière  du  vagin.  Une 
ouverture  large  de  deux  lignes  occupait  aussi  cette  paroi 
du  canal  vulvo-utérin  et  communiquait  avec  l’excavation 
recto-génitale  :  était-elle  due  à  l’opération?  dépendait- 
elle  des  manoeuvres  de  l’autopsie  ?  G’ est  ce  que  nous  ne 
punies  déterminer.  Ilfiut  facile  de  s’assurer,  au  surplus, 
qu’aucune  matière  ne  s’était  épanchée  par  la.  Chez  la 
seconde  ,  éprouvant  quelque  difficulté  à  faire  descendre 
le  cancer  jusqu’en  bas  ,  je  portai,  sans  trop  de  peine,  au- 
dessus  de  ses  limites  a  deux  pouces  de  profondeur  dans 
le  vagin  ,  le  bistouri  droit  garni  de  sa  bandelette  en  le 
dirigeant  sur  la  face  palmaire  des  doigts  de  ma  main 
gauche  ,  et  terminai  ainsi  l’opération.  Cette  malade  qui 
a  paru  d’abord  se  rétablir  ,  est  morte  au  bout  de  six  se¬ 
maines*  Elle  avait  plusieurs  masses  cérébriformes  dans  la 
région  lombaire,  et  aussi  dans  la  profondeur  du  ligament 
large  droit.  Une  malade  opérée  par  M.  Blandin  est  morte 
de  phlébite  utérine.  Unie  de  celles  qu’a  perdue  M.  Lis- 
franc  fut  enlevée  parla  péritonite.  D’autres  ont  succombé 
à  un  état  nerveux  dont  la  gravité  n’est  pas  facile  à  expli¬ 
quer.  Jusqu’à  présent  on  ne  voit  pas  qu  aucune  soit  pré¬ 
cisément  morte  d’hémorrhagie.  MM.  Rust  et  Græfe  à 
Berlin ,  M.  Roux  et  M.  Dupuytren  qui  en  ont  aussi  vu 
périr  quelques-unes  des  suites  immédiates  de  l’opération, 
n’en  accusent  point  non  plus  Cet  accident.  L’excision  du 
col  de  la  matrice,  quoique  facile  et  souvent  peu  grave, 
n’en  est  donc  pas  moins  quelquefois  extrêmement  dange¬ 
reuse  et  promptement  mortelle.  D’après  les  considérations 
exposées  au  commencement  de  'cet  article,  il  semblerait, 
en  outre,  qu’elle  ne  doit  que  rarement  réussir.  Cepen¬ 
dant  Osiander  l’a  pratiquée  vingt-huit  fois ,  M.  Dupuytren 
quinze  à  vingt  fois  et  M.  Lisfranc  quarante  à  cinquante  * 
fois  ,  sans  qu’elle  ait  causé  la  mort  plus  d’une  fois  sur 
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six  ou  sept...  Des  femmes  qui  l’ont  subie  ont  pu  deyenir 
enceintes  et  sont  accouchées  une  ou  plusieurs  fois  sans 
accident.  M.  Dupuytren  en  cite  même  qu’on  avait  été 
obligé  d’opérer  de  nouveau  par  suite  de  récidive,  et  qui 
sont  également  bien  guéries..  Enfin  ,  on  dit,  que  chez  lë 
plus  grand  nombre,,  la  cure  a  été  radicale.  Sans  examiner 
si,  depuis  qu’on  y  a  recours  ,  l’excision  du  col  utérin 
n’aurait  pas  été  assez  souvent  effectuée  sans  qu’il  y  eut  de 
cancer,  comme  certaines  personnes  l’ont  avancé,  je  me 
bornerai  à  faire  remarquer  que  M.  Dupuytren  qui  l’a 
pour  ainsi  dire  naturalisée  en  France,  y  a.  rarement  re¬ 
cours  maintenant;  queM.  Lisfranc,  auquel  elle  a  donné 
tant  de  succès,  semble  aussi  la  pratiquer  moins  fréquem¬ 
ment  qu’autrefois  ;  et  que  ,  selon  M.  Heisse,  Osiander 
lui-même  ne  la  mettait  plus  en  usage  quelque  temps  avant 
sa  mort.  Enfin,  les  de uxr exemples  que  M.  Stoltz  de  Stras¬ 
bourg  en  rapporte,  sont,  également  peu  propres  à  en 
donner  une  haute  idée.. 

Art.  io. 

Extirpation  de  la  matrice. 

Historique.  Enlever  l’utérus  a  si  long-temps  paru  im-  * 
possible,  que  de  nos  jours  encore,  on  a  douté  que  la 
chose  eût  été  réellement  faite.  Une  opinion  bien  différente  ' 
a  cependant  été  professée,  presque  à  toutes  les  époques  , 
par  quelques  auteurs.  Pour  prouver  que  cet  organe  est 
de  peu  d’importance  chez  la  femme,  Soranus  affirme 
qu’on  l’enlève  sans  causer  la  mort  ,  ainsi  ,  dit-il  , 
que  Themison  l’atteste  dans  ses  écrits ,  et  va  même 
jusqu’à  faire  un  précepte  de  l’opération;  car  il  presr 
crit,  sans  aucune  réserve,  d’extirper  la  matrice  pré¬ 
cipitée,  si  elle  se  putréfie  ,  et  annonce  positivement 
qu’on  l’a  quelquefois  excisée  tout  entière  avec  succès. 
On  trouve  dans  les  additions  de  Bauhin  à  Fourrage  dé. 
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Bousset,  dix-neuf  observations  qui  justifient  la  hardiesse 
du  médecin  d’Éphèsè ,  et  Schenk  de  Graffeinberg ,  eu 
relate  un  plus  grand  nombre  encore, 

Toutefois ,  comme  parmi  les  observations  qu’on  eu 
rapporte,  il  en  est  une  foule  qui  manquent  de  preuves, 
authentiqués  ou  de  détails  suffisants ,  on  à  pu  les  reje-* 
ter  toutes  sans  éxamen;  d’autant  mieux ,  d’abord,  que  ces 
opérations  ont  été  pratiquées  tantôt  par  des  sages-femmes, 
tantôt  par  des  charlatans  et  fréquemment  par  des  chirur¬ 
giens  peu  instruits ,  ensuite,  qu’il  est  parfois  assez  facile 
de  s’en  laisser  imposer  par  un  renversement  du  vagin  , 
une  tumeur  polypeüse  ou  sarcomateuse ,  au  point  qu’à 
moins  d’avoir  pu  constater ,  par  l’ouverture  du  ca¬ 
davre  ,  l’état  des  parties ,  l’esprit  peut  véritablement 
rester  dans  le  doute.  D’un  autre  côté ,  Eousset  donne 
tant  de  preuves  d’infidélité  dans  son  ouvrage ,  Bauhin 
et  Schenck  paraissent  tellèment  crédules  ,  que  leur 
témoignage  porte  naturellement  à  la  défiance.  Com¬ 
ment  croire  que  l’utérus  avait  été  enlevé  chez  cette 
femme  dont  parle  Plempius,  et  qui  n’en  devint  pas  moins 
enceinte  par  la  suite;  de  cette  autre  qui,  au  dire  dePlater, 
conserva  dés  désira  vénériens,  et  continua  d’avoir  ses 
règles  ;  d’une  troisième,  que  cite  Schenck,  d’après  Car- 
pus;  de  celle  qu’indique  Morgagni,  d’après  Wideman  , 
et  qüi  ont  offert  les  mêmes  phénomènes  ?  Vieussens  ,  qui 
semble  plus  croyable,  et  qui  donne  les  détails  d’une  au¬ 
topsie  chez  une  femme  dont  on  avait  enlevé  la  matrice 
quinze  ans  auparavant,  convainc-t-il  davantage,  quand  on 
le  voit  avouer  qu’un  reste  de  l’organe  avait  été  conservé 
au  fond  du  bassin.  L’observation  de  cette  Pierrette  Bou¬ 
cher  ,  opérée  depuis  trois  ans,  que  Bousset  fît  exhumer 
trois  jours  après  sa  mort,  qu’il  ouvrit  en  présence  d’un 
médecin  et  d’une  sage-femme  qu’il  ne  nomme  pas,  ne. 
serait-elle  pas  une  histoire  faite  à  plaisir  ? 
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Néanmoins ,  il  est  incontestable  aujourd'hui  que  l’abla¬ 
tion  de  l’utérus  a  plusieurs  fois  été  pratiquée,  et  que, 
dans  certains  cas,  les  femmes  ont  survécu.  Sans  parler 
des  exemples  qu’en  citent  Moscbion,  Avensoar ,  Rhasés  , 
Mercurialis,  Woega,  Fernel ,  etc.,  nous  en  trouvons  un 
dans  Paré ,  qui  ne  peut  pas  être  révoqué  eu  doute  :  l’opé¬ 
ration  eut  lieu  en  i  5ÿü>,  le  jour  des  Rois,  et  la  femme  ne 
mourut  que  trois  mois  après ,  d’une  autre  maladie.  A 
l’ouverture  du  corps,  Paré  put  constater  l’absence  de  la 
mâtrice ,  et  il  fait  remarquer ,  comme  chose  admirable  , 
que  la  nature  s’ était  bornée  à  bâtir  une  simple  dureté 
dans  le  fond  du  bassin,. à  la,  placé  de  l’organe  extirpé. 
Sous  ce  rapport,  on  peut  ranger  lès  faits  connus  d’extirpa¬ 
tion  utérine  en  deux  catégories  principales  :  dans  les  uns , 
il  y  avait  prolapsus  plus  ou  moins  ancien  de  l’organe , 
tandis  que  les  autres  sont  relatifs  à  son  renversement. 
Parmi  les  premiers ,  se  trouvent  l’observation  rapportée 
par  H.  Saxonia,  dans  laquelle  on  voit  qu’tine  ser¬ 
vante  de  Vénise  s'arracha  elle-même  l’utérus  précipité; 
celles  de  Paul  de  Leipsick ,  de  Cobausen ,  de  Tettcel,  de 
Goulard,  de  Blasius,  celles  même  que  Laumonier,  en 
1784 »  Clàrck,  V anheer ,  À.  Hunier,  en  1797,  M.  A. 
Petit,.  M.  llossack,  M.  Galot  de  Provins,  en  1809, 
ont  depuis  fait  connaître..  Si  tous  ces  faits  ne  doivent 
pas  être  adoptés  comme  exacts,  s’il  paraît  évident 
que  Laumonier  et  Bardol  entre  autres,  n’ont  emporté 
qu’un  polype  ,  an  lieu  de  la  matrice  entière,  on  ne 
peut  plus  tenir  le  même  langage  à  l’égard  de  M.  Galot , 
qui  fit  parvenir  la  pièce  à  la  société  de  la  Faculté  de  mé¬ 
decine  de  Paris,  ni  de  M.  Marschall  de  Strasbourg, 
qui ,  a  la  mort  de  la  femme ,  dix  ans  après,  eut  occasion 
de  vérifier  sur  le  cadavre  l’absence  de  l’organe  gestâteur. 
©'ailleurs,  M.  Langenbeck  a  pratiqué  cette  opération, 
avec  succès,  en  1822.  L’observation  de  M.  Fodéré,  pu¬ 
bliée  en  1826,  celle  de  MM.  Récamier  et Marjolln,  insé- 
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rée  dans  la  Revue  médicale  de  1826,  et  celle  enfin  que 
vient  de  faire  connaître  M.  Delpech  ,  ne  permettent  plus, 
à  ce  sujet,  la  moindre  hésitation.  La  matrice  précipitée  a 
donc  été  plusieurs  fois  détachée  du  corps,  sans  amener  la 
mort  de  la  femme.  A  la  seconde  série,  qui  renferme  éga¬ 
lement  des  faits  douteux,  et  des  faits  plus  ou  moins  cer¬ 
tains  ,  se  rapportent  l’observation  de  Ulm ,  qui  dit  qu’a- 
près  l’avoir  renversée,  en  tirant  sur  le  cordon,  une 
Sage-femme  enleva  la  matrice  d’un  coup  de  rasoir  ;  cette 
autre,  presque  en  tout  semblable,  si  ce  n’est  que  la  femme 
guérit,  dont  parle  Bernard  i  une  troisième,  du  même 
genre,  rapportée  par  Vrisb.erg;  celle  de  Viardel;  une 
cinquième,  publiée  par  Caillé,  et  recueillie  dans  le  Bas- 
Poitou  ;  celle  qu’Anselin  d’Amiens  a  fait  connaître ,  et 
dans  laquelle  il  enleva  lui-même  l’organe  renversé.  C’est 
à  cet  ordre,  en  un  mot,  qu’appartiennent  les  observa¬ 
tions  de  R.  Baxter,  de  Müllaer ,  de  Jean  Muller,  de 
Sorbait;  les  cas  relatés  par  Figuet  de  Lyon,  par  Faivre 
deVesoul;  celui  même  dans  lequel  on  dit  que  Desault 
excisa  une  portion  du  fond  de  la  matrice  renversée ,  en 
enlevant  un  polype.  Sans  compter  les  observations  de  Gat- 
tinaria ,  Bérenger  de  Garpi ,  Fonteyn ,  que  citent  M.  De- 
zeiineris,  il  faut  encore  ajouter  à  cette  liste  les  faits  puisés 
dans  la  pratique  de  MM.  Ch.  Jonhson  (1822),  Newnham, 
Windsor  (1809),  Rheineck,  Davis ,  Chevalier ,  Weber, 
Gooch,  Cordeiro,  etcj  Au  demeurant,  c’est  pour  n’avoir 
pas  toujours  distingué  l’ablation  de  là  matrice  précipitée 
hors  du  bassin ,  de  son  extirpation  sans  déplacement 
préalable,  qu’il  est  resté  tant  de  vague  sur  cette  dernière 
opération,  jusqu’à  l’époque  où  nous  vivons.  Sans  cette 
distinction,  en  effet,  il  serait  impossible  de  s’entendre, 
car  les  deux  circonstances  sont  loin  d’être  identiques. 

i°  Matrice  déplacée.  Si  toutes  les  tentatives 'de  ré¬ 
duction  avaient  été  vaines,  et  que  le  mal  pût  compro-. 
mettre  la  vie ,  l’opération  dont  il  s’agit  se  trouverait  in- 
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diquée;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  chute  de  la 
matrice  pure  et  simple  est  rarement  mortelle  ;  qu  elle 
peut  se  réduire  à  une  infirmité;  qu’elle  a  plusieurs  fois 
permis  la  grossesse,  ainsi  que  l’observation  rapportée 
par  Marigues  de  Versailles  et  celle  de  M.  Chevreul  en 
offrent  la  preuve;  que  le  plus  ordinairement  la  santé 
générale  en  souffre  a  peine ,  et  qu’il  faudrait  une  dégéné¬ 
rescence,  un  état  morbide  dangereux  par  eux -mêmes 
pour  forcer  le  chirurgien  à  prendre  un  semblable  parti. 
Son  inversion ,  après  la  sortie  du  fœtus ,  est  ordinai¬ 
rement  si  facile  à  faire  disparaître  ,  qu’elle  ne  doit 
exiger,  que  par  exception,  le  secours  d’une  opération, 
aussi  dangereuse.  Cependant ,  -si  la  femme  avait  été 
mal  traitée,  si  des  manoeuvres  brutales  ou  ignorantes 
avaient  amené  dans  T  utérus  un  état  de  gangrène  ou  de 
désorganisation  ,  tel  qu’il  n’y  eut  plus  le  moindre  espoir 
de  pouvoir  le  replacer  ou  le  conserver,  son  ablation  serait 
une  dernière  ressource  dont  on  aurait  tort  de  se  priver. 
Au  total,  la  matrice  sortie  du  bassin  ne  devra  jamais 
être  séparée  du  corps  sans  une  nécessité  bien  reconnue. 
En  admettant  la  réussite  de  son  extirpation  comme 
prouvée  ,  il  est  juste  d’en  avouer  aussi  les  dangers 
et  de  ne  point  perdre  de  vue  que  les  femmes  dont 
parle  Blasius ,  F.  de  Hilden ,  Ulmus ,  opérées  par  des 
sages-femmes,  en  sont  mortes  ;  que  la  malade  de  M.  Wolff 
a  subi  le  même  sort.  ;  que  celle  de  MM.  Récamier  et  Mar- 
jolin  n’a  survécu  que  deux  mois;  qu’une  malheureuse  , 
reçue  à  la  Charité  au  mois  de  juillet  1824*  et  dont  la 
matrice  renversée  avait  été  liée  par  erreur  huit  jours 
auparavant,  a  également  succombé  quelques  semaines 
•plus  tard  ;  enfin,  que,  si  les  deux  faits  rapportés  par 
M.  de  la  Barre  et  Baudelocque,  faits  dans  lesquels  on 
voit  l’inversion  utérine  disparaître  spontanément  au  bout 
de  plusieurs  semaines  chez  la  première  femme,  et  après 
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plus  de  sept  ans  de  durée  chez  la  secondé,  sont  exacts  ^ 
l’amputation,,  en  pareil  cas,  doit  être  bien  rarement  indis¬ 
pensable. 

Manuel,  opératoire.  Les  personnes  <jui  ont  pratiqué 
l’ablation  dé  la  matrice  par  ignorance  ou  par  témérité  , 
s’y  sont  prises  de  telle  sorte  que  leur  procédé  ne  mé¬ 
rite  pas  d’être  discuté.  Il  ne  peut  plus  être  question 
en  effet ,  de  l’arrachement  ni  de  F  excision  avec  un  cou¬ 
teau  de  cuisine  ou  un  rasoir,  sans  précaution  antérieure,, 
ni  des  cendres  chaudes  ou  autres  caustiques  si  souvent 
mis  en  usage  par  quelques  femmes  sur  elles -mêmes, 
par  les  charlatans  certaines  matrones  et  quelques 
auteurs  anciens.  Les  méthodes  rationnelles  entre  les¬ 
quelles  il  ést  actuellement  permis  dé  choisir  ,  sont 
l’étranglement,  avec  ou  sans  excision  immédiate ,  l’am¬ 
putation  pure  et  simple  et  l’extirpation  avec  dissec¬ 
tion  du  péritoine.  La  ligature  -  est  extrêmement  facile  ,, 
d’autant  plus  qu’on  a  sous  les  yeux  le  pédicule  autour 
duquel  il  convient  de  l’appliquer.  Mais  ce  pédicule  offre  un 
certain  volume,  et  les  douleurs  causées  par  sa  constriction. 
ont  plus  d’une  fois  été  si  vives,  que  la  vie  des  femmes 
a  paru  en  être  menacée;  si  bien  que,  chez  la  malade 
de  M.  Marschall  entre  autres ,  il  fallut  bientôt  couper 
le  fil  ,  et  que  l’excision  à  laquelle  on  se  décida  sur- 
le-champ  fut  suivie  d’un  plein  succès.  Cette  ligature 
expose  en  outre  à  comprendre  dans  le  lien  soit  l’urèthre,, 
comme  l’a  vuRuysch;  soit  une  anse  d’intestin,  comme 
l’a  fait  ce  charlatan  cité  par  Klein ,  et  cet  autre  dont  parle 
M.  Reyneck;  soit  la  vessie  ,  etc.  Dans  le  but  d’opérer 
une  section  plus  prompte  et  de  produire  une  douleur 
moins  vive  ,  M.  Windsor  traversa ,  comme  Faivre  l’a- 
fait  avant  lui  ,  la  racine  de  la  tumeur  avec  un  double 
ruban  ,  afin  d’en  étrangler  séparément  les  deux,  moi- 
liés.  Du  x este ,  les  observations  de  Newhnam,  de  Clarck,. 
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de  M.  Récamièr,  prouvent  sans  répliqué  qiiêla  ligaturé 
ordinaire  n’est  pas  toujours  dangereuse.  Par  F  exci¬ 
sion  on  débarrasse  plus  rapidement,  la  malade.  Comme 
le  lieu  ne  peut  avoir  d’autre  but  que  de  prévenir  l’hé¬ 
morrhagie ,  on  ne  voit  pas  du  moins  quel  avantage  il  y 
aurait  a  lui  abandonner  le  soin  de  faire  tomber  en 
entier  l’organe.  Si  donc  on  adopte  l’ étranglement ,  soit 
simple,  soit  après  avoir  divisé  en  plusieurs  portions  la 
racine  du  corps  à  retrancher ,  il  me  paraît  avantageux 
d’exciser  aussitôt  toute  la  masse  qui  se  trouve  au -des¬ 
sous.  C’est  ainsi  qu’ont  opéré  Baxter ,  Bernhard  et  une 
foule  d’autres.  Pour  éviter  la  blessure  des  intestins  ou 
de  l’appareil  excréteur  de  l’urine,  il  suffit  d'imprimer 
quelques  secousses  au  bassin  en  l’élevant  sur  le  lit  un 
peu  plus  que  le  reste  du  corps.  D’ailleurs,  lès  douleurs 
qui  accompagnent  le  pincement  des  entrailles ,  seul  acci¬ 
dent  de  ce  genre  que  la  plus  légère  attention  ne  per¬ 
mette  pastoujours  deprérenir,  indiquerait  assez  promp¬ 
tement  là  méprise ,  pour  qü’il  fût  aisé  d’y  remédier  sans 
délai ,  et ,  à  moins  de  porter  très  haut  le  ruban  con¬ 
stricteur  comme  le  fit  un  charlatan  mentionné  par  Ruysch, 
la  vessie  ët  l’urèthre  seront  toujours  à  l’abri  du  dan¬ 
ger.  La  ligature  multiple  qui  a  ,  sans  aucun  doute,  les 
mêmes  avantages  ici  que  dans  lès  hernies  épiploïques  , 
cause  moins  de  douleur,  parce  qu’elle  produit  moins 
de  tractions  et  de  plissements  sur  la  racine  de  l’organe, 
coupe  plus  vite  les  parties  et  est  moins  exposée  a  glisser, 
à  lâcher  prisé  quand  on  pratique  en  même  temps  l’exci¬ 
sion,  qü’une  ligature  ordinaire.  L’excision  de  l'utérus, 
depuis  long-temps  précipité  ,  ne  m’en  semble  pas  moins 
devoir  être  généralement  préférée  à  la  ligature.  Le  seul 
danger  qui  raccompagne  est  l’hémorrhagie.  Or,  les  vais¬ 
seaux  contenus  dans  le  pédicule,  de  la  tumeur  sont  assez 
peu  volumineux  pour  que,  de  ce  côté,  on  n’ait  rien  de 
bien  grave  a  redouter.  Au  surplus,  qui  empêcherait  d’en 
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foire  là  ligature  si  elle  paraissait  utile  ,  ou  Lien  d’em^ 
ployer  les  topiques  astringents , ,1e  tamponnement,  la 
cautérisation  avec  le  fer  chaud  ?  Moins  douloureuse, 
plus  prompte,  l’excision  offre  d’incontestables  avantages, 
sur  l’étranglement,  et  devrait  procurer  une  plus  forte  pro? 
portion  de  succès..  C’est  elle  qui  fut  employée  chez  les 
malades  dont  Paré,  Bernhard,  etc., .ont  rapporté  Fobser- 
vation,  Néanmoins,  je  ne  vois  pas  ce  qu’on  gagnerait  à 
imiter  M*  Langenbeck.  La  personne  qu’il  a  opérée  avait 
un  prolapsus  incomplet  avec  dégénérescence  squir¬ 
rheuse,  comme  celles  de  Ruysch,  de  MM.  Hossack, 
Wolff,.  Fodéré,  Récamier.  Ce  chirurgien  crut  devoir 
disséquer  minutieusement,,  de  l’extérieur  à  l’intérieur,  la 
totalité  du  péritoine  utérin  ;  de  façon  qu’après  l’enlève- 
ment  de  l’organe,  cette  membrane  s’est  trouvée  intacte. 
Il  est  vrai  que  sa  malade  est  parfaitement  guérie,  et  qu’elle 
existe  encore  aujourd’hui.  Le  passage  de  l’air  dans  l’ab¬ 
domen  par  le  vagin  ,  regardé  comme  possible,  même 
après  la  guérison,  par  Rousset  qui  en  cite  un  exemple, 
et  comme  dangereux  par  Siébold  qui  lui  attribue  la 
mort  d’une  de  ses  malades,  est  alors  sûrement  empêché.. 
Remarquons  d’abord  que  tout  ce  qu’on  a  dit  sous  ce 
dernier  point  de  vue,  se  borne  à  de  simples  assertions,,, 
faciles  à  réfuter,. et,  ensuite,  que  s’il  fallait  suivre  le  pro¬ 
cédé  deM.  Langenbeck ,  l’excision  deviendrait  une  opé-- 
ration  des  plus  longues  et  des  plus  difficiles. 

2°  Matrice  non  déplacée.  Une  question  qui  fait  naturel¬ 
lement  suite  aux  précédentes  ,  est  celle  qui  concerne  l’ en¬ 
lèvement  de  l’utérus  en  totalité  et  non  déplacé.  Si  on  en 
croit  Lazzari,  cette  opération  aurait  été  pratiquée  trois 
fois  par  Monteggia,  vers  le  Commencement  de  ce  siècle. 
De  Siébold  veut  aussi  qu’Osiander,  le  père,  l’ait  exécutée 
une  fois  avec  succès.  Il  paraît  du  moins  certain  que, 
le  i3  avril  1812,  elle  fut  effectivement  mise  en  pratique 
par  Paletta.;  mais  ce  fut  une  méprise  de  sa  part  :  il  ne 
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Voulait  enlever  que  le  col  devenu  cancéreux ,  et  ne  re- 
-connut  qu’il  avaitdétaché  l’utérus  en  entier,  qu’en  l’exa¬ 
minant  apres  l’opération.  C’est  donc  au  docteur  Sauter 
de  Constance  qu’on  doit  d’avoir  le  premier  conçu  le  pro¬ 
jet  de  cette  opération,  et  de  l’avoir  exécutée  d’après  une 
méthode  Rationnelle  et  des  règles  bien  arrêtées.  Dans  ce 
sens,  on  peut  actuellement  se  demander  si  l’extirpation 
-de  la  matrice  est  réellement  possible ,  si  elle  est  utile ,  et 
de  quelle  manière  elle  peut  devenir  dangereuse.  Un  mot 
•sur  chacun  des  exemples  qu’on  en  possède,  mettra  le 
-lecteur  a  même  de  porter  un  jugement  sur  ces  différents 
points. 

La  malade  de  M.  Sauter  ,  opérée  le  22  janvier  1822, 
‘•est  morte  quatre  mois  après,  et ,  dit  l’auteur,  d’une 
paralysie  du  poumon  :  la  vessie  avait  été  lésée.  C’est  le  5 
-février  1824,  que  M.  Hoelscher  imita  le  chirurgien  de 
Constance.  La  mort  eut  lieu  au  bout  de  vingt-quatre  heu¬ 
res.  L’ouverture  du  corps  démontra  l’existence  d’une 
péritonite.  Celle  que  de  Siébold  opéra  le  19  avril  1824 , 
n’a  survécu  que  soixante-cinq  heures ,  et  est  morte  aussi 
de  péritonite.  Chez  la  malade  opérée  par  M.  Langenbeck, 
le  1 1  janvier  i8a5 ,  et.  qui  mourut  au  bout  de  trente-deux 
heures  ,  on  trouva  également  des  traces  de  péritonite.  La 
seconde  femme  que  de  Siébold  ait  ainsi  traitée,  et  .qu’il 
opéra  le  25  juillet  1825 ,  mourut  le  lendemain  avec  la 
même  phlegmasie  que  les  autres,  et  présenta  ,  en  outre 7 
plusieurs  lésions  organiques  ,  qui  auraient  dû  être  re¬ 
connues  d’avance.  Le  5  août  de  la  même  année,  M.  Lan- 
genbeck  eut  recours  aussi  pour  la  seconde  fois  à  l’extir¬ 
pation  de  là  matrice,  et  la  femme,  morte  cinquante  heures 
après,  offrit,  comme  les  précédentes  ,  des  traces  incon¬ 
testables  d’inflammation  abdominale.  Des-  quatre 
malades  opérées  par  M.  Blundell,  depuis  le  19  février 
1828,  trois  sont  mortes,  l’une  au  bout  de  trente-neuf 
heures,  l’autre  de  neuf,  la  troisième  très  promptement, . 
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sans  que  l’on  sache  bien  exactement  quelles  sortes  de  lé¬ 
sions  ont  été  trouvées  à  l’ouverture  des  cadavres.  La  pre¬ 
mière,  qu’on  avait  regardée  comme  guérie,  est  morte  un 
an  après,  a  T  hôpital  de  Guy,  d’une  récidive  du  cancer. 
Celle  de  M*  Banner,  opérée  le  deux  septembre  1828,  est 
morte  le  quatrième  jour,  d’une  péritonite.  M.  Lizars 
d’Edimbourg  a  voulu  marcher  sur  les  traces  de  ses  deux 
compatriotes ,  et  la  malade  qu’il  opéra  le  deux  octobre 

1828,  est  morte  dans  les  vingt-quatre  heures.  M.  Langen- 
beck  y  est  revenu  en  1829,  et  sa  malade  n’a  survécu  que 
quatorze  jours.  Le  26  juillet  1829,  M.  Récamier  l’a  le 
premier  pratiquée  en  France.  C’est  lui  qui  semblait  en 
avoir  obtenu  le  plus  beau  succès ,  et  cependant  il  a  eu  la 
douleur  de  perdre  sa  malade  au  bout  d’une  année,  comme 
M.  Biundell.  Malheureusement  l’autopsie  n’a  pu  en  être 
faite.  J’ai  seulement  appris  qu’elle  avait  succombé  à  une 
diarrhée  chronique,  et  à  un  état  fébrile  prolongé.  En  sa 
présence,  M.  Roux  en  opéra  une  autre,  le  20  septembre 

1829.  Celle-ci  mourut  dans  la  soirée  du  lendemain.  La 
vessie  avait  été  ouverte.  Quelques  jours  après,  le  profes¬ 
seur  Roux  pratiqua  une  seconde  fois  l’extirpation  de  l’u¬ 
térus,  et  dans  des  conditions  peu  favorables.  L’opération 
fut  longue,  douloureuse;  une  hémorrhagie  assez  abon¬ 
dante  survint,  et  la  mort  eut  lieu  au  bout  de  vingt-cinq 
heures.  M.  Récamier  l’a  pratiquée  de  nouveau  le  i3  jan¬ 
vier  i83o.Une  hémorrhagie  s’est  aussi  manifestée,  et  la 
femme  est  morte  en  trente-trois  heures.  M.  Dubled  en  a, 
de  son  côté,  opéré  une  le  20  juin  i83o,  qui  n’a  survécu 
que  vingt-deux  heures ,  et  qui  a  succombé  à  des  symptô¬ 
mes  ataxiques ,  dont  l’ouverture  du  cadavre  n’a  pu  donner 
l’explication.  M.  Delpech,  qui  a  cru  devoir  la  tenter  à 
son  tour,  n’a  pas  été  plus  heureux  que  les  autres.  Sa 
malade  est  morte  le  troisième  jour.  Il  affirme  qu’il  n’y 
avait  point  de  péritonite.  Enfin  les  journaux  anglais 
en  ont  publié  un  dernier  exemple,  qui  appartient  à 
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1VL  Evans  ,  et  qui  aurait  été  suivi  de  succès  ;  mais  je  n’ai 
jpas  assez  de  détails  à  ce  sujet  pour  en  parler  plus  longue¬ 
ment.  Sans  y  comprendre  les  faits  douteux  de  Monleg- 
gia ,  d’Osiander,  etc.,  voilà  donc,  en  y  ajoutant  celui  de 
Paletta ,  dont  la  malade  mourut  le  troisième  jour  d’une 
péritonite  intense, , vingt- une  extirpations  de  matrice, 
bien  authentiques,  bien  incontestables,  pratiquées  de¬ 
puis  vingt  ans  pet  sur  ce  nombre  pas  une  guérison  per¬ 
manente.  Y  a-t-il  rien  en  chirurgie  de  plus  effrayant;  et 
la  conséquence  d’un  aussi  triste  résultat  n’est-elle  pas 
qu’on  doit  décidément  bannir  cette  opération  de  la  pra¬ 
tique  ?  Toutefois,  le  mal  auquel  il  conviendrait  de  l’ap¬ 
pliquer,  est  si  commun,  si  constamment  mortel,  conduit 
à  la  mort  à  travers  tant  d’angoisses  et  de  douleurs,  qu’on 
n’abandonnera  pas  sans  peine  une,  dernière  ressource, 
■qui  avait  paru  pouvoir  lui  être  quelquefois  opposée  avec 
succès  ,  que  quelques  personnes,  y  reviendront  proba¬ 
blement  encore,  et  que  les  faits  précédents  ne  suffi¬ 
ront  pas  aux  yeux  de  tout  le  monde  pour  en  justifier  la 
proscription  définitive.  Parmi  les  dangers  qu’elle  entraîne, 
celui  de  la  péritonite  se  place  en  première  ligne.  Cepen¬ 
dant,  cette  inflammation  n’a  pas  toujours  eu  lieu.  La  ma¬ 
lade  de  M.  Sauter,  celles  de^MM.Blundell  etRécamier, 
qui  ont  survécu,  n’en  ont  point  été  affectées,  et  le  ca¬ 
davre  de  quelques-unes  de  celles  qui  ont  succombé  dans  le 
principe  n’en  a  point  offert  de  traces.  Il  faut  ajouter  toute¬ 
fois  que,  chez  les  femmes  dont  la  mort  est  survenue  le  plus 
promptement,  en  moins  de  vingt-quatre  heures,  par  exem¬ 
ple,  la  péritonite  n’aurait  pas  eu  le  temps  de  se  développer 
encore,  quand  même  elle  serait  une  suite  nécessaire  de  l’o¬ 
pération.  D’un  autre  côté,  si  l’on  considère  que  la  péri¬ 
tonite  traumatique  peut  souvent  être  prévenue,  et  que 
la  médecine  n’est  pas  sans  moyens  pour  la  combattre, 
quand  elle  est  développée,  on  ne  conçoit  pas  qu’il  faille  , 
uniquement  à  cause  d’elle,  renoncer  à  pratiquer  Tabla- 
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tion  de  la  matrice.  L’hémorrhagie  est  un  autre  accident 
qui  ne  laisse  pas  d’être  grave  :  plusieurs  malades  en 
ont  été  prises,  ainsi  que  nous  l’avons  vu  chez  l’une  de 
celles  qu’a  opérées  M.  Roux,  une  autre  de  M;  Récamier, 
et  qu’on  l’a  observé  aussi  en  Allemagne  et  en  Angleterre. 
Chez  le  plus  grand  nombre  néanmoins ,  elle  ne  s’est  point 
manifestée ,  et  il  est  permis  d’espérer  que  le  perfection¬ 
nement  des  procédés  opératoires  permettra  un  jour  de  l’é¬ 
viter  assez  sûrement.  Quelques-unes  sont  mortes  épuisées, 
dit-on,  par  la  douleur  et  les  souffrances.  S’il  en  est  ainsi, 
la  nature  et  la  position  des  parties  à  enlever  doivent  laisser 
l’espoir  de  remédier  un  jour,  du  moins  en  partie,  à  cet  au¬ 
tre  danger.  Reste  à  savoir  pourquoi  les  femmes  qui  avaient 
échappé  aux  suites  immédiates  de  l’opération ,  à  ce  pre¬ 
mier  et  violent  orage,  sont  Testées  languissantes  et  ont 
fini  par  succomber.  Il  n’y  a  plus  là  de  péritonite,  ni  d’hé¬ 
morrhagie,  ni  de  douleurs,  qu’on  puisse  accuser.  Cette 
.malade,  citée  par  Vieussens,  qui  a  survécu  quinze  ans, 
celle  de  M.  Marscliall,  qui  n’est  morte  qu’au  bout  de  dix, 
célle  de  M.  Langenbeck,  qui  existe  encore,  etc.,  et  aux¬ 
quelles  l’utérus  précipité  a  été  enlevé,  répondent  suffi¬ 
samment  à  l’objection  des  chirurgiens  qui  pensent  que 
c’est  purement  et  simplement  à  la  privation  de  la  matrice, 
que  les  malades  dont  je  viens  de  parler  ont  dû  leur  mort. 

Quoi  qu’il  en  soit,  nous  voyons,  par  le  fait,  quelles 
chances  promet  l’extirpation  de  la  matrice  devenue  cancé¬ 
reuse  et  prise  dans  les  seules  conditions  qui  permettent 
de  la  tenter.  Maintenant,  si  nous  cherchons  à  préciser  ces 
conditions,  nous  verrons  que  la  chose  n’est  pas  facile  et 
combien  leur  réunion  doit  être  rare.  Tant  que  le  cancer 
n’a  pas  envahi  tout  l’organe  ,  l’excision  pure  et  simple 
permettant  de  remonter  très  haut,  doit  suffire,  doit 
seule  être  tentée.  C’est  par  le  moyen  de  l’excision  que 
M.  Bellini  a  extirpé  la  moitié  inférieure  de  l’utérus,  en 
1828,  avec  un  plein  succès.  C’est,  aussi  par  l’excision 
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îque  M.  Dubled  a  proposé  de  remplacer  l’ablation  dans 
son  travail  présenté  à  l’Académie.  Lors, -au  contraire,  que 
la  maladie  occupe  la  totalité  de  l’organe,  comment  être 
sûr  qu’elle  n’èn  occupe  aucun  autre  ?  Il  est  bien  vrai  que 
le  doigt  ,  porté  successivement  dans  le  vagin  et  dans  le 
rectum  pendant  que  l’autre  main  appuie  sur  l’hypogastre, 
permettra  fréquemment  de  soupçonner  qu’il  existe  ou 
n’existe  pas  d’altération  matérielle  dans  l’excavation  pel¬ 
vienne ,  dans  la  région  des  ovaires  ou  des  trompes,  en  un 
mot,  dans  les  annexes  ou  les  environs  de  l’utérus  ;  mais, 
sous  ce  rapport,  l’bomme  le  plus  exercé  ne  peut  le  plus 
souvent  acquérir  que  des  probabilités  plus  ou  moins 
fortes',  et  jamais  de  certitude.  Comment  donc ,  avec  de 
pareilles  données  ,  sè  résoudre  à  pratiquer  uné  opération 
aussi  redoutable  !  En  supposant  même  que  la  matrice  soit 
-seule  affectée,  il  faut  au  moins  qu’elle  conserve  sa  mobi¬ 
lité  naturelle,  qu’elle  soit  libre  d’âdhéreneès  môrbides  , 
sans  quoi  les  procédés  opératoires  actuellement  connus, 
sciaient  à  peine  propôsabl es.  Or,  tant  qu’elle  feste  dans 
cet  état,  il  n’est  pas  probable  que  le  cancer  l’ait  envahie 
dans  toute  son  étendue,  et  dès  lors  l’idée  de  l’excision 
doit  se  représenter  à  l’esprit.  Puis,  comment  décider,  si 
la  désorganisation  n’est  par  très  avancée  ,  que  le  corps  de 
l’utérus  est  véritablement  cancéreux ,  qu’il  est  un  peu 
plus  ou  un  peu  moins  gros  quedans  l’état  normal,  quand 
on  n’en  peut  juger  qu’à  l’aide  des  doigts,  au  travers  des 
parois  du  ventre,  du  rectum  ou  du  vagin? 

Deux  méthodes  principales  ont  été  imaginées  pour 
l’extirpation  de  l’utérus,  l’une  qu’on  peut  appeler  hypo¬ 
gastrique  et  l’ autre sous-pubienne. 

Si  l’on  en  croit  Musitanus,  l’extirpation  de  la  matrice 
par  l’hypogastre  serait  loin  d  etre  nouvelle,  comme  on 
paraît  lé  croire  généralement.  Cet  auteur  dit,  en  effet, 
d’après  Wier,  qu’une  fille  excessivement  lascive,  fut  ainsi 
Upérée  par  son  père,  qui  lui  fit  unedncision  au  bas- 
Tome  ii.  4 1 
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ventre  et  alla  chercher  par  cetté  plaie  l’utérus  qu’il  excisa 
sur-le-champ.  Mais  il  est  probable  que  le  paysan  dont 
parle  Musitanus,  s’est  borné  a  l’enlèvement  des  ovaires, 
comme  on  le  fait  chez  la  femelle  des  animaux  domesti¬ 
ques  ,  sans  toucher  à  la  matrice  elle-même.  La  même 
remarque  s’applique  aux  passages  d’Aétius,  de  Schuri- 
gius,  etc. ,  où  on  trouve  que  des  chirurgiens  avaient  Osé 
ouvrir  le  ventre  de  certaines  femmes  pour  extirper  l’or-  ' 
gane  gestateur.  Quoi  qu’il  en  soit,  la  méthode  hypogas¬ 
trique  a  été  décrite  et  positivement  proposée,  en  1814, 
par  M.  Gulberlat  qui  entre,  à  ce  sujet  ,  dans  les  détails 
les  plus  circonstanciés.  Une  sorte  d’anneau,  fixé  sur  un 
long  manche ,  lui  sert ,  en  le  portant  par  le  vagin ,  a  em¬ 
brasser  le  museau  de  tanche  et  a  fixer  la  totalité  de 
l’organe  du  côté  du  ventre.  Une  incision ,  suffisamment 
étendue  ,  qu’il  pratique  ensuite  sur  la  ligne  blanche  au- 
dessus  de  la  vessie,  lui  permet  d’introduire  les  doigts  de 
la  main  gauche  dans  l’abdomen,  puis  d’aller,  avec  des 
ciseaux  conduits  de  la  main  droite ,  détacher  lès  liga¬ 
ments  larges  ainsi  que  l’extrémité  supérieure  du  vagin, 
et  d’extraire  la  matrice  en  entier.  L’auteur  ne  paraît 
point  avoir  mis  sa  méthode  eh  pratique  sur  la  femme 
vivante.  A  en  juger  par  ce  qui  a  lieu  sur  le  cadavre ^ 
son  porte-anneau  ne  pourrait  convenir  que  dans  les  cas 
où  le  col  n’est  point  augmenté  de  volume.  Ce  serait,  au 
surplus  ,  un  moyen  fort  infidèle  de  protéger  le  bas-fond 
de  la  vessie.  Quant  à  la  séparation  de  l’utérus  ,  elle  èstj 
par  cette  méthode  ,  véritablement  assez  facile.  M.  Lan- 
genbeck.  est,  je  crois,  le  premier  qui  ait  osé  en  faire’ 
l’application  pendant  la  vie.  Mais  en  modifiant  un  peu  lé 
procédé  du  docteur  Gutberlat,  il  veut  qu’avant  d’aller  a 
l’utérus,  on  puisse  s’assurer  ,  du  doigt  et  de  l’œil,  dans 
quel  état  sé  trouvent  les  trompes  et  les  ovaires,  afin  d’ex¬ 
ciser  aussi  ces  organes  quand  ils  participent  à  l’altération. 
De  plus ,  il  a  cru  devoir  ouvrir  d’abord  le  péritoine  par 
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le  vagin  pour  être  plus  sûr  de  ménager  la  vessie.  Malheu¬ 
reusement  plusieurs  des  modifications  de  l’habile  chirur-  , 
gien  de  Goettingue  semblent  plus  propres  à  compliquer 
qu’à  perfectionner  la  méthode  hypogastrique  ,  telle  que 
l’a  recommandée  M.  Gutberlat.  Cette  méthode  vient 
d’être  aussi  tentée  en  France  par  M.  Delpech,  qui  veut 
en  définitive  qu’on  détache  préalablement  la  matrice  en 
avant  par  le  vagin,  et  que,  pour  aller  la  chercher  à  tra¬ 
vers  l’hypogastre ,  on  fasse  sur  le  côté  de  la  ligne  mé¬ 
diane  une  incision  semi-lunaire  ,  à  convexité  externe  .,  ■ 
afin  de  fabriquer  dans  ce  point  un  large  lambeau  ,  une 
sorte  d’opercule  qu’on  rénverse  sur  son  bord  droit,  et 
qui  met  le  chirurgien  à  même  de  manœuvrer  ensuite 
librement  au  fond  du  bassin.  S’il  était  jamais  prouvé 
que  de  larges  ouvertures  aux  parois  du  ventre  peuvent 
être  sans  danger  ,  nul  doute  que  la  méthode  hypogas-x 
trique,  plus  ou  moins  perfectionnée,  ne  finît  par  rendre 
l’ extirpation  de  la  matrice  assez  facile.  Mais  la  combiner 
avec  la  méthode  sous-pubienne  n’est  pas  le  moyen  de  la 
faire  prévaloir,  pas  plus  que  l’incision  du  périnée  ,  pro¬ 
posée  par  F.  Corne  ,  n’était  de  nature  à  faire  adopter  la 
taille  sus-pubienne  :  c’est  déjà  bien  assez  de  l’une ,  sans 
chercher  encore  à  les  réunir  toutes  les  deux.  Des  vingt- 
un  exemples  connus  d’ablation  de  matrice,  dix-neuf  ont 
été  effectués  en  pénétrant  de  bas  en  haut.  M.  Sauter  ne 
pouvant  pas  abaisser  l’organe  ,  comme  le  faisait  Osian- 
der,  divisa  en  remontant  et  à  petits  coups  le  vagin  sur 
la  face  antérieure  du  col  ,  parvint  à  opérer  l’antéversion 
de  l’utérus  -,  put  en  séparer  successivement  lés  deux  liga¬ 
ments  larges,  et  terminer  en  l’isolant  peu  à  peu  du  rectum. 
MM.  Hoelscher  et  Siébold  ont  opéré  à  peu  près  de  la 
même  manière.  Une  fois  cependant  ce  dernier  fut  obligé 
d’inciser  latéralement  le  vagin  pour  faciliter  lés  mouve¬ 
ments  et  l’introduction  de  ses  mains.  Il  crut  aussi  devoir 
prendre  la  précaution  d’introduirê  un  cathéter  dans  la 
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vessie,  dans  le  but  de  protéger  ou  de  diriger  l’action  drè 
bistouri  pendant  qu’il  séparait  le  canal  val vo- utérin  du 
devant  de  la  matrice.  M.  Langenbeck  commença  par 
inciser  le  périnée  d’avant  en  arrière;  puis  il  divisa  le  vagin 
en  arrière,  en  avant  et surles  côtés  ;  saisit  enfin  l’utérus  par 
son  fond ,  et  en  compléta  la  séparation  par  une  dissection 
soignée.  M.Blundell  détacbe  le  vagin  en  arrière,  et  pénètre 
ainsi  dans  la  fosse  recto-utérine  du  péritoine  ;  accroché 
ensuite  le  fond  dé  la  matrice.,  en  opère  la  rétro-version, 
divise  les  ligaments  larges  ,  et  termine  par  sa  séparation 
d’avec  la  vessie.  M.  Barnier. aima  mieux  renverser  l’organe 
sur  le  eôté  après  l’avoir  détaché  en  arrière,  en  avant  et 
d’un  de  ses  ligaments  larges  ,  que  d’en  opérer  la  culbute 
sur  l’une  de  ses  faces.  Il  finit  son  opération  par  la  section 
de  l’autre  ligament  large.  L’incision  du  périnée  mise  en 
pratique  par  M.  Langenbeck  fut  portée  jusque  dans  le 
rectum  par  M.  Lizars,  qui  divisa  ensuite  le  vagin  sur  les 
deux  faces  de  l’organe  malade ,  avant  de  le  renverser. 

En  France,  M.  Récamier  et  M.  Roux  ont  toujours 
suivi  le  procédé  de  M.  Sauter ,  modifié  en  deux  points. 
Si  on  pouvait  introduire  un  des  instruments  attracteurs 
mentionnés  plus  haut,  M.  Récamier  en  conseillerait 
l’emploi,  sinon  il  aimerait  a  pouvoir  conduire  jusque  dans 
l’utérus  une  branche  a  deux  crochets  d’une  pince  érigne,- 
dont  l’autre  griffe  aurait  trois  pointes  et  serait  appliquée 
aussi  haut  que  possible  sur- la  face  externe  du  col.  Si  on 
ne  peut  agir  de  cette  manière  ,  il  veut  qu’on  s’en  tienne 
aux  pinces  deMuseux,  soit  simples,  soit  articulées,  comme 
le  forceps ,  soit  coudées  en  Z ,  ou  simplement  à  angle 
droit ,  comme  l’a  proposé  M.  Tanchou ,  vers  le  tiers 
externe  de  leur  manche  afin  quelles  ne  masquent  pas 
trop  les  objets  pendant  le  reste  de  l’opération.  Avec  l’un 
ou  l’autre  de  ees  instruments,  on  abaisse  le  cancer  au¬ 
tant  qu’il  est  possible.  Un  bistouri  droit,  protégé  par 
la  main,,  détache,  de  bas  en  haut,  lé  vagin  du  devant 
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du  col,  puis  de  la  matrice  elle-même  jusqu’à  ce  qu’on 
arrive  très  près  du  péritoine  qu’on  ouvre  ensuite ,  soit 
avec  un  pliaryngotome,  soit  avec  un  lji  s  ton  ri  convexe  et 
boutonné,  soit  avec  un  instrument  tranchant  quelconque. 
Le  même  bistouri ,  le  bistouri  boutonné,  ou  mieux  encore 
un,  bistouri  courbe ,  toujours  dirigé  par  le  doigt ,  porté 
par  l’ouverture  péritonéale ,  à  droite  et  à  gauche  succes¬ 
sivement,  suffit  pour  détacher  en  entier  la  face  antérieure 
de  l’organe  du  bas-fond  de  la  vessie ,  yet  niettre  la  ra¬ 
cine  des  ligaments  larges  à  découvert.  L’indicateur  , 
glissé  au-dessus  de  la  trompe,  passe  facilement  sur  la  face 
postérieure  du  repli  péritonéal,  permet  de  couper  de  haut 
en  bas  toute  l’épaisseur  de  ce  repli  jusqu’à  son  tiers  infé¬ 
rieur,  et  d’en  embrasser  le  reste  dans  une  forte  ligature. 
Après  en  avoir  fait  autant  du  côté  opposé ,  M.  Récamier 
termine  la  section  des  ligaments  larges,  renverse  l’utérus 
en  avant  et  le  sépare  enfin  du  rectum  ,  en  procédant,  de 
haut  en  bas. 

Les  ligatures  employées  par  M,  Récamier,  ne  portent 
que  sur  la  moitié  inférieure  des  ailerons  péritonéaux , 
parce  què,  dit  cé  praticien,  c’est  là  que  se  trouvent  les 
principales  branches  vasculaires.  Il  croit  même  qu’à  la 
rigueur,  on  pourrait,  à  l’aide  d’un  doigt  porté  dans  le  , 
rectum  ,  et  du  pouce  ou  d’un  autre,  doigt  introduit  dans 
le  vagin,  reconnaître,  à  ses  battements,  l’artère  utérine, 
et  parvenir  à  la  lier  dans  la  partie  inférieure  du  ligament 
qui  la  renferme;  de  manière  que  cette  ligature,  qui  consti¬ 
tuerait  une  opération  à  part,  devrait  être  faite  trois  ou 
quatre  joursavant  l’opération  principale.  C’est  une  mo¬ 
dification  que  M.  Gendri'n  trouve  également  très  facile, 
qu’il  regarde  comme  fort  importante,  et  que,  par  con¬ 
séquent,  il  conseille  avec  instance.  Ce  médecin  veut  en 
outre  que  l’utérus  soit  successivement  isolé  dans  toute  sa 
circonférence,  et  tourné  sur  son  axe*  plutôt  que  ren¬ 
versé,  quand  on  en  est  sur  la  fin  de  l’opération,  Au  Iiej& 


646  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONÇ, 

de  placer  son.  lien  au-dessous  de  l’insertion  des  trompes 
comme  M,  B.écamier ,  M.  Tarai  commence,  au  contraire, 
par  en  entourer  la  totalité  du  ligament  large ,  en  se  ser-_ 
vant  d’une  aiguille  courbe,  comme  celle  de  Deschamps, 
pour  le  porter ,  et  de  son  doigt  indicateur  et  du  pouce 
gauche  pour  en  diriger  la  marche.  M.  Tarai  conseille 
en  même  temps  de  faire  tenir  une  algalie  dans  la  vessie , 
afin  de  s’en  Servir,  à  l’instar  de  Siébold ,  comme  d’un 
moyen  directeur,  pendant  la  dissection  du  vagin  sur  la 
face  antérieure  de  la  matrice.  En  soutenant,  avec  le  dos 
de  l’indicateur  et  du  médius,  le  fond  de  la  poche  uri¬ 
naire,  au-devant  de  l’instrument  tranchant,  a  mesure 
qu’on  sépare  les  tissus  dans  ce  sens,  et  cela  jusqu’à  ce 
que  le  péritoine  lui-même  soit  ouvert ,  on  évite ,  dit-il , 
de  blesser  la  vessie  bien  plus  sûrement  que  si  on  s’ef¬ 
force  dé  déchirer  la  couche  cellulaire  plutôt  que  de  la 
couper.  Enfin,  M,  Dubled  croit  qu’après  avoir  abaissé  la 
matrice  autant  que  possible,  et  détruit  les  adhérences 
d’un  ligament  large  à  l’autre,  en  avant  puis  en  arrière, 
.passé  une  ligature  au-dessous  de  la  racine  des  trompes  ,  à 
travers  les  ligaments  latéraux,  pour  en  embrasser  les 
deux  tiers  inférieurs ,  et  permettre  de  les  couper  entre  le 
fil  et  l’organe  gestateur ,  il  serait  aisé  d’amputer  l’utérus 
jusqu’auprès  de  son  fond  ou  de  son  bord  supérieur  ,  de 
manière  à  laisser  les  trompes,  les  ovaires  et  les  ligaments 
ronds  en  place,  et  même  aussi  sans  ouvrir  nécessaire¬ 
ment  la  cavité  péritonéale.  Mais  il  es^r  évident  que  ce 
procédé  ne  concerne  plus  l’ablation  complète  de  l’ûtérus', 
et  qu’il  n’est  qu’un  perfectionnement  de  l’excision ,  telle 
que  l’a  pratiquée  M.  Bellini.  Dire  maintenant  quel  pro¬ 
cédé  vaut  le  mieux  parmi  toutes  ces  nuances,  serait  d’au¬ 
tant  plus  difficile  qu’aucun  d’eux  n’a  été  suivi  d’un  suc¬ 
cès  absolu,  et  que  l’apparence  de  guérison  chez  certaines 
femmes,  appartient  à  des  procédés  différents.  Ainsi,  celle 
de  M.  Sauter,  dont  l’utérus  fut  renversé  en  devant,  a 
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yéctx  quatre  mois;  celle  de  M.  Blundell ,  qui  a  continué 
de  vivre  une  année ,  fut  opérée  par  le  renversement  en  ar¬ 
rière;  la  malade  de  M.  Récamier,  qui  est  restée  un  an 
guérie^  avait  été  soumise  au  premier  procédé  de  cet  au¬ 
teur.  Quant  aux  perfectionnements  proposés  par  MM.  Gen- 
drin  et  Tarai,  comme  ils  n’ont  encore  été  mis  en  prati¬ 
que  que  sur  le  cadavre,  je  ne  crois  pas  avoir  besoin  d’en 
discuter  les  avantages  ou  les  inconvénients.  Au  surplus  , 
comme  personne  n’entreprendra  l’opération  (  si  jamais 
on  la  renouvelle),  sans  y  avoir  longuement  réfléchi,  il 
est  probable  que  chacun  se  croira  en  droit  de  modifier 
encore  ces  différentes  méthodes;  en  sorte  que  je  crain¬ 
drais  d’abuser  des  moments  du  lecteur,  en  examinant 
plus  longuement  celles  qui  viennent  d’être  indiquées  briè¬ 
vement. 

Art.  ii. 

Fistules  vésico-vaginales. 

Malgré  sa  fréquence  et  les  accidents  qu’elle  cause  ,  le 
dégoût  quelle  inspire ,  la  fistule  vési  co-vaginale  n’a  été 
jusqu’ici  soumise  qu’à  un  assez  petit  nombre  de  tentatives 
chirurgicales.  Qu’elle  soit  le  résultat  d’un  accouchement 
pénible,  de  mauvaises  manœuvres  obstétricales,  d’une 
perforation  gangréneuse,  d’une  contusion  ou  d’une  lésion 
traumatique  quelconque ,  elle  n’en  forme  pas  moins  à  peu 
près  constamment  une  maladie  incapable  de  disparaître 
spontanément  ;  et  le  peu  de  succès  des  essais  auxquels  on 
s’est  déjà  livré,  ne  justifie  pas  le  silence  presque  absolu 
de  nos  auteurs  classiques  à  son  sujet  :  plusieurs  sortes  de 
médications  peuvent  cependant  lui  être  opposées. 

i°  Suture.  La  suture,  qui  a  dû  se  présenter  de  prime 
abord  à  la  pensée  ,  est  d’une  application  si  difficile, 
que  peu  de  praticiens  ont  osé  la  tenter,  et  qu’il  en  est 
à  peine  question  dans  les  ouvrages  sortis  de  l’Ecole 
de  Paris,  Aviver  les  bords  d’une  ouverture  qu’on  ne  sait 
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par  où  saisir,  là  fermer  avec  des  aiguilles  ou  des  fils 
que  rien  ne  paraît  pouvoir  fixer,  agir  sur  une  cloison 
mobile  entre  deux  réservoirs ,  soustraite  aux  regards,  et 
sur  laquelle  nous  n’avons  presque  aucune  prise,  a  semble 
né  pouvoir  conduire  qu’à  faire  souffrir  inutilement  les, 
malades ,  et  on  s’est  généralement  abstenu  de  la  suture, 
Roonhuysen,  qui ,  au  dire  de  M.  Chelius,  l’a  le  premier 
recommandée,  ne  l’avait  point  mise  en  usage.  Si  j’ài 
bien  compris,  c’est  son  neveu  qui  lui  en  parle,  et  qui 
pense  qu’après  avoir  avivé  les  bords  de  la  division,  on 
pourrait  les  traverser,  et  les  maintenir  en  contact  avec 
une  tige  de  plume  taillée  en  pointe.  Les  succès  qu’elle 
aurait  procurés  à  Fatio,  Walter,  Schroeger,  ne  sont  pas 
non  plus  entourés  de  preuves  assez  concluantes  pour  en¬ 
traîner  une  conviction  entière.  Il  n’est  plus  permis  au¬ 
jourd’hui  ,  néanmoins ,  de  révoquer  son  efficacité  en 
doute.  Des  expériences  multipliées,  faites  par  M.  Noegelé, 
en  1812,  permettent  d’en  espérer  la  réussite  dans  un  bon 
nombre  de  cas.  Marchant  sur  les  traces  du  professeur  de 
Heidelberg,  M.  Erhmann  en  a  eu  la  preuve  sur  une  ma-, 
lade  que  M.  Flamant  lui  a  confiée',  et  la  thèse  de  M.  Dey- 
ber  fait  voir  que,  de  concert  avec  ce  dernier ,  il  ne  fut 
pas  moins  heureux  chez  une  seconde  femme  traitée  par 
eux  à  Strasbourg.  Très  large  dans  l’un  de  ces  cas,  plus 
étroite  dans  l’autre,  la  fistule  ne  se  cicatrisa  toutefois 
qù’après  la  chute  des  fils  et  une  suppuration  assez  long¬ 
temps  prolongée,  en  sorte  que  la  guérison  n’eut  pas  lieu 
par  l’effet  du  contact  immédiat  des  parties.  En  1828, 
■|Æ.  Malagodi  de  Bologne  Ta  pratiquée  ,  de  son  côté  , 
avec  non  moins  de  bonheur,  et  l’épreuve  malheureuse 
qu’en  a  faite  Mi  Roux,  en  1829,  à  la  Charité,  ne  dit 
vraiment  rien  ni  pour  ni  contre ,  puisque  les  symptômes 
qui  ont  précédé  la  mort  de  sa  malade ,  sont  t.out-à-fait 
en  dehors,  de  ceux  qui  appartiennent  naturellement  à  1% 
future. 


FISTULES  VÉSICO- VAGINALES. 


Procédés  opératoires.  M.  M'alagodi  s’y  est  pris  de  la 
manière  suivante  :  après  avoir  fait  coucher  et  maintenir 
la  malade  comme  pour  l’opération  de  la  taille,  il  porta 
l’extrémité  de  l’ indicateur ,  garni  d’un  doigtier  en  peau, 
dans  la  vessie,  par  le  vagin,  à  travers  la  fistule,  s’en  ser¬ 
vit  à  la  manière  d’un  crochet,  pour  faire  saillir  l’une  des 
lèvres  de  cette  dernière,  l’attirer  un  peu  vers  la  vulve,  et 
en  réséquer  la  partie  calleuse  avec  un  bistouri  droit,  en 
fit  autant  de  l’autre  côté,  en  changeant  de  main,  et  s’oc¬ 
cupa  ensuite  de  placer  les  fils.  Pour  ce  second  temps  de 
l’opération,  M.  Malagodi  reprit  l’un  des  bords  de  la 
plaie ,  comme  précédemment ,  avec  l’indicateur  gauche , 
et  conduisît  près  de  son  extrémité  postérieure  une  petite 
aiguille  courbe ,  à  deux  lignes  en  dehors ,  la  ramena,  par 
un  mouvement  de  cercle,  de  la  vessie  dans  le  vagin,  en 
lui  faisant  traverser  la  cloison  vésico-rvaginale,  et  put  la 
dégager  aussitôt  après.  Une  seconde  aiguille  fixée  à 
l’autre  extrémité  du  ruban,  fut  portée  aussi  par  la  fis¬ 
tule,  et  ramenée  de  la  vessie  vers  le  vagin,  pour  être 
retirée  comme  la  précédente.  Le  chirurgien  appliqua 
un  second,  puis  un  troisième  fil,  en  suivant  la  même 
marche ,  les  noua  séparément ,  de  manière  à  obtenir  une 
coaptation  exacte  ,  et  termina  en  coupant  leur  extré¬ 
mité,  près  de  chaque  nœud,  avec  des  ciseaux.  On  tint 
une  sonde  dans  la  vessie ,  et  la  malade  dut  rester  cou¬ 
chée.  L’urine  coula  en  entier  par  la  sonde  le  premier 
jour  et  le  lendemain,  mais  le  troisième,  on  vit  qu’il  en 
était  passé  quelques  gouttes  dans  le  vagin.  Les  deux 
points  de  suture  postérieurs  avaient  parfaitement  réussi. 
Un  seul,  le  plus  rapproché  de  l’urèthre,  avait  déchiré 
les  tissus.  On  ne  crut  pas  devoir  recommencer  l’opéra¬ 
tion.  La  cautérisation  avec  le  nitrate  d’argent  ,  em¬ 
ployée  à  différentes  reprises ,  termina,  la  cure ,  qui  fut 
complète  au  bout  de  quelques  semaines. 

C’est  la  suture  entortillée,  et  non  la  suture  simple,  quç 
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M.  Roux  a  cru  devoir  préférer.  Pour  aviver  la  fistule  ,  ’ 
il  s’est  servi  de  pinces  terminées  par  une  plaque  demi- 
elliptique,  représentant  à  peu  près  le  disque  des  pincettes 
de  cheminée,  dont  ou  aurait  enlevé  une  des  moitiés.  Une 
fois  la  lèvre  de  la  perforation  saisie  par  cet  instrument, 
M,  Roux  a  pu  la  réséquer  au  moyen  du  bistouri,  et  aurait 
pü  le  faire  aussi  avec  des  ciseaux  alongés,  La  suture  a  été 
passée  du  vagin  dans  la  vessie ,  d’abord  à  travers  la  lèvre 
gauche  ,  au  moyen  d’une  aiguille  courbe  et  de  l’instru¬ 
ment  porte-aiguille  ordinaire,  Celte  aiguille  a  été  ramenée 
ensuite  de  la  vessie  dans  le  vagin,  à  travers  l’autre  côté 
de  la  perforation ,  puis  attirée  au-dehors ,  entraînant 
après  elle,  dans  les  deux  lèvres  de  la  plaie,  une  petite  tige 
métallique  fixée  à  l’extrémité  du  fil.  Il  en  a  été  placé  suc¬ 
cessivement  trois  avec  les  mêmes  précautions;  après 
quoi ,  l’anse  d’un  lien ,  portée  sur  la  première,  et  croisée 
tour  à  tour  sur  chacune  des  aiguilles  fixes,  comme  on 
le  fait  dans  le  bec-de-lièvre  ,  a  permis  de  rapprocher 
les  surfaces  saignantes ,  et  de  compléter  enfin  la  suture 
entortillée.  Des  symptômes  de  fièvre  intermittente , 
puis  de  dérangements  fonctionnels  du  cerveau,  de  phieg- 
masies  du  péritoine  et  de  la  plèvre,  commencèrent  à 
se  manifester  au  bout  de  quelque  temps,  et  devinrent 
tellement  sérieux,  que  cette  femme  est  morte  dans  l’espace 
d’une. douzaine  de  jours.  A  l’ouverture  de  son  cadavre, 
on  reconnut  un  agrandissement  considérable  de  la  fistule, 
dont  les  lèvres  n’avaient  contracté  nulle  part  la  moindre 
adhérence  entre  elles.  Mais,  ainsi  que  le  fit  judicieuse¬ 
ment  remarquer  M.  Roux ,  comme  une  pblegmasie  inter¬ 
currente  grave  arrête  presque  toujours  la  réunion  des 
plaies  ,  la  fait  même  rétrograder,  quand  elle  est  commen¬ 
cée,  il  serait  injuste  de  conclure  de  cet  insuccès,  que  la 
suture  entortillée  ne  convient  point  aux  fistules  vésico-va- 
ginales.  Moins  bien  combinée,  la  méthode  suivie  par 
M-  Schreger,  eut  cependant  des  suites  moins  malheu- 
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yeuses.  C’est  à  tort,,  toutefois,  qu’on  en  a  donné  le  succès 
comme  complet  :  la  suture  fut  pratiquée  trois  fois,  et  lès 
propres  termes  de  l’auteur  laissent  assez  voir  que  la  ma¬ 
lade  n’était  pas  guérie  après  la  dernière  :  «  Je  me  con-. 
vainquis  ,  dit-il,  que  la  plaie  était  complètement  cicatri¬ 
sée,  sauf  un espace  cL’ une  ligne...,  dont  il  avait  été  diffiile 
d’inciser  les  bords.  La  malade  se  trouva  considérable¬ 
ment  soulagée,  et  j  e  me  flattais  même  de  la  conduire  à 
une  guérison  entière  par  une  quatrième  tentative,  lorsque 
des  affaires  indispensables  la  forcèrent  de  quitter  Erlan- 
gen,  »  L’état  de  la  personne  opérée  par  M,  Dugès,  fut 
plutôt  empiré  qu’amélioré  par  la  suture.  Une  jeune  fille 
qui  a  séjourné  quelque  temps  dans  mon  service  à  la  Pi¬ 
tié,  et  que  M.  Robouham  a  soumise  aux  mêmes  tenta-, 
tives  ,.  n’en  a  pas  non  plus  retiré  d’avantages  marqués  , 
d’après  ce  que  m’en  a  ditM.  Mondière,  présent  a  l’opéra¬ 
tion.  Il  est  donc  inutile  de  rappeler  ici  les  détails  du  procédé 
suivi  par  ces  praticiens.  A.  moins  que  la  fistule  ne  soit 
extrêmement  large,  l’indicateur  ne  peut  point  en  accro¬ 
cher  les  lèvres,  comme  l’a  fait  le  chirurgien  de.Bologne,  ni 
les  atteindre  avec  une  pince,  comme  l’a  pratiqué  M.  Roux. 
Les  divisions  longitudinales  pourraient  seules  s’accom¬ 
moder  de  la  sutureà  la  manière  de  ces  deux  chirurgiens* 
Or,  il  est  d’expérience  que  les  fistules  vésico -vaginales 
représentent  le  plus  souvent  une  fente  transversale,  ou, 
même  une  sor  te  de  demi-lune  à  concavité  antérieure ,  entre 
l’urèthre  et  l’entrée  des  uretères  dans  la  vessie.  Si  l’appareil: 
instrumental  de  M.  Nœgelé  n’était  pas  si  compliqué,  il 
offrirait  assurément  plus  de  chances  de  réussite  que  les. 
précédents,  quoiqu’il  ne  convienne  guère  non  plus  qu’aux, 
ouvertures  longitudinales.  Mais  il  faut  à  l’art  quelque- 
chose  de  plus  simple ,  pour  que  la  suture  puisse  être  gé-~ 
néralement  adoptée.  En  n’avivant,  pour  ainsi  dire,  que  la- 
moitié  postérieure  de  la  fistule,  en  ne  passant  chaque: 
point  de  suture  qu’à  une  ligne  ou  deux  des  bords  sai- 
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gnants,  M.  Schreger  a  dû  se  trouver  fort  heureux  de 
pouvoir  guérir  presque  complètement  sa  malade,  etd’ob- 
tenir  un  aussi  bon  résultat  de  ses  trois  tentatives.  Des 
essais  sur  le  cadavre  me  portent  à  croire  qufon.  réussirait 
mieux  en  s’y  prenant  de  la  manière  suivante  :  je  fais  pla¬ 
cer  la  malade  sur  un  lit  ou  une  table  convenablement 
élevée  et  garnie.  Un  matelas  roulé  est  glissé  sous  le  ventre  , 
de  manière  qu’elle  puisse  avoir  les  cuisses  fléchies  ,  tout 
en  restant  couchée  sur  l’abdomen.  Un  aide  tient  le  vagin 
dilaté,  au  moyen  d’une  large  gouttière  en  métal,  en  corne 
ou  en  bois  mince.  D’un  coup  de  ciseaux  droits ,  j’agran¬ 
dis  d’une  ligne  ou  deux  la  fistule  en  arrière,  j’en  fais  au¬ 
tant  sur  son  angle  antérieur,  avec  un  bistouri  étroit)  afin 
de  pouvoir  en  saisir  successivement  chaque  lèvre  avec  de 
:  bonnes  pinces  à  staphyloraphie,  et  d’en  réséquer  le  bord 
à  l’aide  de  ciseaux  droits  ou  modérément  courbes  sur  le 
plat.  Les  points,  de  suture  sont  ensuite  passée  à  trois  ou 
quatre  lignes  en  dehors  des  surfaces  rafraîchies.  Les  pin¬ 
ces  remplacent  le  pouce  et  l'indicateur  de  la  main  gauche, 
pour  soutenir  les  parties,  pendant  qu’on  les  traverse  avec 
de  petites  aiguilles,  portées  à  la  manière  de  M.  Roux 
-ou  de  M.  Malagodi.  Enfin  ,  chaque  fil  est  noué  au  fond 
du  vagin  à  l’aide  des  doigts.  Si  la  fente  est  transver¬ 
sale,  un  bistouri  courbe  sur  le  plat  près  de  la  pointe, 
et  très  aigu ,  porté  par  le  vagin ,  détache  assez  facilement 
un  liseré  de  son  bord  profond,  tenu  renversé  d’autre 
part,  ou  abaissé  à  l’aide  d’une  érigne  ou  de  bonnes 
pinces. 

Procédé  de  M.  Lewziski.  Convaincus  des  difficultés 
que  je  viens  de  signaler,  plusieurs  chirurgiens  ont  dirigé 
leurs  efforts  vers  un  autre  mode  de  traitement.  Ramener 
le  bord  postérieur  de  la  fistule  vers  l’urèthre  en  même, 
temps  que  son  bord  antérieur  serait  refoulé  en  arrière  ,, 
est  un  premier  principe  qui  a  dû  plaire  à  l’esprit.  M.  J.- 
P.  Lewziski  avait’essayé  de  le  poser,  dès  l’année  1802, 
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dans  une  thèse  soutenue  à  la  Faculté  de  Paris.  L’ins¬ 
trument  qu’il  conseille  est  une  sonde  plate  un  peu  cour¬ 
be  et  percée  de  deux  fentes  près  de  son  bec,  pour  le 
passage  d’une  aiguille  également  courbe.  Une  tige  ou  un 
ressort  renfermé  dans  cette  canule  est  destiné  à  pous¬ 
ser  l’aiguille  par  le  vagin,  au  travers  de  la  lèvre  posté¬ 
rieure  de  la  fistule.,  une  fois  que  l’instrument  est  placé 
dans  la  vessie.  Extraite  par  la  vulve,  celteaiguille  éntràîne 
un  fil,  dont  on  fait  une  anse  ou  un  point  de  suture.  Après 
eu  avoir  placé  plusieurs  de  la  même  manière,  on  lés 
passe-dans  un  serre  -  noeud,  afin  de  fermer  l’ouverture 
vésico-vaginale.  Cet  appareil  ne  fut  point  appliqué  sur 
la  malade  pour  laquelle  M.  Lewziski  l’avait  imaginé. 

Sondes.  Pinces-Erignes.  En  1826,  M.  Lallemand,- 
publia  l’observation  d’une  fistule  vésico-vaginale  an¬ 
cienne,  guérie  au  moyen  d’un  instrument  dont  le  principe 
a  quelque  analogie  avec  celui  de  M.  Lewziski.  L’appa¬ 
reil  du  professeur  de  Montpellier  se  compose  en  effet*  . 
x°  d’une  grosse  canule,  longue  d’environ  quatre  pouces, 
20  d’un  double  crochet  qu’une  tige  fait  mouvoir  dans  l’ins¬ 
trument  principal,  de  manière  à  le  pousser  au-dehors  ou 
le  faire  rentrer  facilement  dans  sa  gaine,  3°  d’une  plaque 
circulaire  que  porte  l’autre  extrémité  de  la  sonde,  et  qui 
empêcherait,  au  besoin,  celle-ci  de  pénétrer  trop  profoudé- 
mentdans  l’ urèthre*  puis  4° d’un  ressort  en  boudin  destiné 
à  . tirer  en  devant  les  petits  crochets  une  fois  engagés  dans 
la  lèvre  postérieure  de  la  fistule.  On  l’applique  aussi  , 
comme  je  viens  de  dire,  en  parlant  du  procédé  de  M.  Lew¬ 
ziski.  Lasonde,  conduite  dans  la  vessie,  permet  de  pousser 
les  deux  petits  crochets  jusques  dans  le  vagin  k  travers 
la  cloison  vésico-vaginale,  que  le  doigt  indicateur  gauche 
est  chargé  de  soutenir.  Par  un  lour  de  vis  on  les  fixe  dans 
cette  position:  un  rouleau  de  charpie  où  de  linge  fin, 
destiné  à  protéger  les  tissus  ,  est  ensuite  placé  entre  le 
devant  de  l’urèthre  et  la  plaque  externe  de  la  sonde;  enfin 


654  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR^UE  TRONC. 

on  lâche  le  ressort  qui  agit  dès  lors  tout  à  la  fois  eû  tirant 
sur  la  lèvre  postérieure  par  le  moyen  des  ‘crochets-,  et  en 
refoulant  la  paroi  inférieure  de  l’urèthre  par  l’intermède 
de  la  plaque  circulaire  ou  de  la  charpie  qui  lui  sert  de 
pointd’appui.  Par  un  mécanisme  qu’il  serait  trop  long  de 
décrire ,  on  peut  graduer  la  détente  du  ressort ,  de  telle 
sorte  qu’il  n’en  résulte  qu’une  pression  modérée  quoique 
suffisante  pour  opérer  le  contact  des  deux  bords  de  la 
fistule.  Pendant  trois  jours  tout  sembla  promettre  à 
M.  Lallemand  un sùccès  complet.  Le  quatrième,  quelques 
gouttes  d’urine  s’étant  échappées  par  le  vagin ,  l’instru¬ 
ment  dut  être  enlevé  et  une  tache  d’ un  brun  noirâtre  fut  re¬ 
marquée  sur  sa  face  inférieure  à  quatre  lignes  en  avant  des 
crochets.  La  fistule  parut  néanmoins  avoir  perdu  beau¬ 
coup  de'-son  étendue.  On  tenta  une  nouvelle  application 
de  la  sonde-érignC.  Cette  fois  ,  la  réunion  parut  être 
complète.  Cependant ,  une  imprudence  commise  au  bout 
d’une  dixaine  de  jours  ,  permit  à  l’urine  de  couler  par  le 
vagin.  Une  très  petite  désunion  s’était  opérée ,  et  le  chi¬ 
rurgien  crut  pouvoir  terminer  par  la  cautérisation  une. 
cure  que  son  instrument  avait  si  fort  avancée.  On  lui 
écrivit  quelque  temps  après  que  rien  ne  passait  plus  par 
la  fistule ,  et  que  la  guérison  semblait  être  définitive. 
Néanmoins,  comme  M.  Lallemand  n’affirme  pas  que  la 
cicatrisation  de  la  fistule  dont  il  s’agit  fût  complète  ,  la 
fin  de  son  observation  laisse  quelques  doutes  dans  l’esprit. 
Des  personnes  qui  se  disent  bien  instruites,  croient  même 
être  sûres  que  la  malade  est  retombée  dans  son  premier 
état,  et  qu’elle  est  venue  consulter  d’autres  praticiens  à 
Paris.  En  outre,  l’opération  ayant  été  commencée  et  finie 
par  le  nitrate  d’argent,  et  l’emploi  du  nitrate  d’argent 
seul  comptant  aujourd’hui  plusieurs  exemples  incontes¬ 
tables  de  succès,  ce  fait  est ,  en  réalité,  beaucoup  moins 
concluant  qu’on  ne  se  l’imaginerait  au  premier  abord. 
Une  tentative  du  même  genre  a  été  faite  avec  le  même 


FISTULES  VÉSICO- VAGINALES. 


655 


appareil,  dans  le  courant  de  l’année  1829’,  à  l’hôpital 
Beaujon.  La  réussite  à  laquelle  on  put  croire  un  instant, 
ne  s’est  également  pas  soutenue  ,  et  la  malade  n’a  pas 
lardé  à  se  retrouver  dans  le  même  état  d’infirmité  qu’au- 
paravant.  L’auteur  lui-même  ne  paraît  pas  avoir  été  plus 
lieureux  dans  deux  autres  tentatives  faites  par  lui  depuis. 

1? instrument  que  M.  Dupuytren  a  mis  en  usage  une 
fois.,  avec  succès,  sorte  de  grosse  canule  ou  de  sonde 
de  femme,  présente  sur  ses  côtés ,  deux  opercules  ou  on¬ 
glets  qui  s’ouvrent  comme  deux  ailes,  ou  se  ferment  en 
entier.,  selon  qu’on  retire  en  dehors  ou  qu’on  repousse 
en  dedans  une  tige  centrale ,  en  forme  de  ressort  chargé 
de  les  faire  mouvoir.  On  l’introduit,  fermé,  dans  la  vessie. 
Les  opercules  une  fois  écartés  et  fixés,  on  le  tire  à  soi 
Comme  s’il  s’agissait  d’enlever  le  tout.  En  l’empêchant 
de  s’engager  dans  l’nrèthre,  ses  onglets  font  qu’il  ramène 
avec,  lui  la  lèvre  postérieure  de  la  fistule  en  avant,  pen¬ 
dant  que  de  la  eharpie  ou  du  linge  placé  entre  le  méat 
urinaire  et  la  plaque  externe  de  la  canule  lui  permet  de 
refoulerTurèthre  et  la  lèvre  antérieure  en  arrière.  Ce  pro¬ 
cédé,  qui  n’a  l’inconvénient,  ni  de  perforer,  ni  de  déchirer 
la  cloison  vésico-vaginale ^  et  qui  est  en  outre  infiniment 
moins  compliqué  que  le  précédent  ,  obtiendrait  sans  doute 
bientôt  une  préférence  absolue,  s’il  était  réellement  de 
nature  à  produire  la  coaptation  parfaite  des  bords  delà 
fistule  mais  il  n’en  est  pas  ainsi,  et  je  doute  qur’on  puisse 
l’admettre  autrement  qu’à  titre  d’accessoire  de  la  cau¬ 
térisation  ,  déjà  si  efficace  par  elle-même; 

Procédé  de  M.  Laugier.  Si  la  suture  n’est  guère  ap¬ 
plicable  qu’aux  fistules  longitudinales,  il  est  évident  que 
la  sonde-érigne  ne  Convient,  à  son  tour,  qu’aux  fistules 
transversales.  Voulant  obvier  à  cette  difficulté'  et  ap¬ 
proprier  la  méthode  de  M.  Lallemand  à  toutes  les  espèces 
de  fistules ,  M.  Laugier  a  fait  fabriquer  une  pince-érigne 
qui  s’articule  comme  un  forceps  de  Smellie,  et  dont  la 
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forme  doit  être  déterminée  par  l’espèce  de  fistules.  S’il 
s’agit  d’une  fistule  transversale,  les  griffes  de  l’instru¬ 
ment  sont  tout  simplement  coudées  sur  l’une  de  ses  faces, 
de  manière  à  s’y  trouver  placée*  l’une  à  droite,  l’autre  a 
gauche,  et  à  regarder  directement  en  haut.  Dans  les  fis¬ 
tules  longitudinales  ,  au  contraire,  il  faut  que  les  deux 
crochets  .  de  chaque  griffe  soient  parallèles  à  l’axe  du 
corps  et  l’extrémité  qui  les  supporte  coudée  sur  le  bord. 
Enfin  on  couderait  la  pince  plus  ou  moins  obliquement, 
si  la  fistule  elle-même  a  vait  une  direction  intermédiaire. 
Les  crochets  de  cette  pince  doivent  être  très  courts ;  dit 
M.  Laugier,  afin  qu’ils  puissent  ne  pas  traverser  d’outre 
en  outre  la  cloison  vésico-vaginale.  On  les  place  par  l’in¬ 
térieur  du  vagin,  et  non  par  la  vessie.  Ceux  de  l’une  des 
branches  sont  portés  à  quelques  lignes  en  dehors  de  la 
fistule  préalablement  rafraîchie;  Ceux  de  l’autre  s’ap¬ 
pliquent  de  la  même  manière  sur  le  côté  opposé;  après 
quoi  on  les  rapproche  en  fermant  le  forceps.  Pour  que 
ce  rapprochement  puisse  être  gradué*  augmenté  on  di¬ 
minué  h  volonté,  une  vis  traverse  les  deux  manches  de  la 
pince,  à  peu  près  comme  dans  Tentérolome  deM.  Dupuy- 
•  tren.  De  la  charpie  disposée  convenablement  dans  l’inté- 
rieurduvagin,  ou  du  moins  àl’ouvertiire  de  ce  canal, sertk 
garnir  le  tout.  Le  procédé  de  M.  Laugier  n’a  point  encore 
été  mis  en  pratique  sur  la  femme  vivante,  et  quoiqu’il  soit 
fort  ingénieusement  combiné,  je  doute  qu’il  jouisse  véri¬ 
tablement  d’une  grande  efficacité.  Il  est  difficile  de  croire 
que  sur  une  paroi  aussi  mobile,  de  simples  crochets  soient 
assez  fixes  pour  maintenir  pendant  trois  ou  quatre  jours* 
dans  un  contact  exact ,  les  deux  lèvres  d’une  fistule  un  peti 
étendue;  S’ils  ne  traversent  par  toute  l’épaisseur  des  tissus* 
ils  glisseront  à  peu  près  inévitablement,  en  déchirant  la 
membrane  vaginale*  ou  bien  l’urine  s’engagera  par  la 
dépression  laissée  dans  la  vessie,  et  ne  manquera  pas  de 
se  faire  jour  du  côté  de  la  pince.  S’ils  vont  jusque  dans 
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la  poche  urinaire,  leur  passage,  que  la  suppuration 
agrandirait  avant  qü’on  ne  pût  les  retirer,  n’exposerait- 
il  pas  à  faire  naître  de  nouvelles  fistules,  plutôt  qu’à 
guérir  l’ancienne  ?  Puis  il  s’en  faut  bien  que  le  contour 
d’une  fistule  vésico-vaginale  offre  toujours  la  même 
épaisseur  sur  ses  différents  points.  Celles,  par  exemple 
(et  ce  sont  incomparablement  les  plus  communes),  qui 
occupent  la  fin  du  bas-fond  de  la  vessie,  ont  en  général 
une  très  grande  épaisseur  du  côté  de  l’urètre,  et  sont 
au  contraire  fort  minces  en  arrière.  La  griffe  antérieure 
de  l’instrumen  l  aurait  besoin  alors  de  pénétrer  à  deux  ou 
trois  lignes  de  profondeur,  tandis  que  l’autre  ne  s’implan¬ 
terait  que  sur  une  lamelle  épaisse  d’une  ligne  ou  même 
d’une  demi -ligne.  Dans  les  fistules  longitudinales ,  ses 
crocbéts  ne  produiraient  probablement  qu’une  coaptation 
partielle,  attendu  que  leur  contour' offre  à  peu  près  tou¬ 
jours  des  points  plus  résistants  que  d’autres.  Enfin  pour 
les  fistules  piiis  reculées,  la  suture  ne  présente-t-elle  pas 
plus  de  sûreté ,  serait -elle  beaucoup  plus  difficile  à 
mettre  en  pratique? 

Cautérisation.  La  cautérisation  qui ,  de  prime  abord, 
ne  paraît  être  propre  qu’a  augmenter  la  déperdition  de 
substance ,  est  pourtant  un  des  meilleurs  moyens  qu’on 
ait  essayés  jusqu’à  présent.  Portée  au  point  d’irriter,  d’en¬ 
flammer  assez  vivement  les  tissus ,  sans  en  opérer  fa  mor* 
tification,  elle  détermine  un  gonflement,  une  intumes* 
cence  qui  ferme  ou  rétrécit  ,  du  moins  momentanément , 
l’ouverture  qu’on  voudrait  faire  disparaître.  Après  le 
dégorgement  des  parties ,  le  suintement,  la  suppuration 
qui  surviennent ,  sont  accompagnés  d’une  tendance  ma¬ 
nifeste  à  la  coarctation.  C’est  donc  une  méthode  qui 
mérite  toute  l’attention  du  praticien  ,  et  qui  paraît  sur¬ 
tout  devoir  suffire  lorsque  la  perforation  a  peu  d’étendue. 
On  l’exécute  avec  le  cautère  actuel,  ou  bieïi  avec  le  ni¬ 
trate  d’argent.  Les  acides  concentrés ,  le  nitrate  acide  de 
Tome  ii.  42 
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mercure  auxquels  M.  Dupuytren  avait  d’abord  songé, 
doivent.  être  rejetés.  Le  fer  incandescent  a  l’avantage 
d’agir  plus  rapidement  et  avec  plus  d’énergie.  Malheu¬ 
reusement  aussi  il  expose  a  la  formation  d’eschares  ,  à  dé¬ 
truire,  les  tissus  qu’on  voudrait  se  borner  'a  enflammer. 
Le  nitrate  d’argent  est  généralement  préférable,  et  le 
cautère  actuel  ne  devra  lui  être  substitué  que  dans  des  cas 
particuliers  ;  par  exemple ,  lorsque  les  bords  de  la 
fistule  seront  calleux  ou  trop  difficiles  à  irriter.  En 
supposant  qu’on  adopte  le  fer  rouge,  il  faut  com¬ 
mencer  par  introduire  un  spéculum  dans  le  vagin.  Le 
spéculum  brisé  ordinaire  vaut  tout  autant  qu’un  autre» 
Cependant,  si  on  voulait  protéger  plus  sûrement  encore 
les  tissus  environnants ,  et  ne  laisser  que  la  fistule  à  dé¬ 
couvert,  on  pourrait  user  d’un  spéculum  cylindrique 
simple,  percé  sur  le  côté.  Je  n’ai  pas  besoin  de  dire, 
en  conséquence,  que  les  modifications  imaginées  par 
M.  Dubois,  M.  Erhmann,  etc.,  tout  en  permettant 
d’atteindre  le  but,  ne  sont  réellement  d’aucune  né¬ 
cessité.  Cet  instrument  étant  placé  de  manière  à  mettre 
en  vue  la  fistule,  on  porte,  soit  un  stylet  chauffé  à 
blanc,  Soit  ùn  petit  cautère  en  haricot,  dans  l’ouverture, 
en  ayant  soin  de  ne  l’y  laisser  qu’un  instant,  ou  de  l’y 
reporter  une  seconde  fois ,  si  la  première  cautérisation 
n’est  pas  assez  forte.  M.  Delpech,  qui  en  a  obtenu  un 
succès  remarquable,  pense  que  le  cautère  ne  doit  pas 
agir  sur  la  circonférence  vésicale  ,  mais  bien  seulement 
sur  la  portion  vaginale  de  la  fistule,  afin,  dit -il,  de  mé¬ 
nager  la  déperdition  de  substance,  tout  en  mettant  en 
jeu.  avec  force  la  tendance  à  la  coarctation  :  c’est  une  re¬ 
marque  dont  le  praticien  devra  tenir  compte  dans  les  es¬ 
sais  qui  pourront  être  faits  par  la  suite. 

Avec  le  nitrate  d’argent ,  l’aide  du  spéculum  n’est 
pas  indispensable.  On  ne  doit  jamais  se  servir  d’un 
simple  porte-crayon  pour  cautériser  avec  cette  sub- 
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stance.  Alors  elle  ne  toucherait  guère  que  la  surface 
interne  du  vagin ,  et  laisserait  le  plus  souvent  la  fis¬ 
tule  elle-même  tout- à-fait  intacte.  On  fixe  à  l’extrémité 
d’une  pince  à  pansement,  une  portion  de  nitrate,  au 
moyen  d’un  fil,  de  manière  que  le  caustique  forme  un 
relief  à  angle  droit  sur  le  bord  de  l’instrument.  Avec  cette 
pince  armée,  rien  n’est  plus  facile  que  d’introduire  la 
pierre  infernale  dans  l’intérieur  de  la  fistule,  et  d’en 
cautériser  toute  la  circonférence.  Un  anneau,  surmonté 
d’un  petit  bec  destiné  à  recevoir  le  nitrate,  et  que 
l’extrémité  du  doigt,  garnie  de  cuir,  serait  chargée 
de  conduire  ,  remplacerait  parfaitement  les  pinces ,  s’il 
ne  formait  pas  un  instrument  à  part,  et  si  ces  der¬ 
nières  ne  se  trouvaient  pas  partout.  De  quelque  ma¬ 
nière  que  la  cautérisation  ait  été  opérée,  il  est  bon  de 
faire  immédiatement  après,  Une  ou  plusieurs  injections 
dans  le  vagin ,  et  de  placer  la  malade  dans  un  bain.  Une 
sonde  doit  être  laissée  à  demeure  dans  la  vessie,  et  rester 
ouverte  sur  le  bord  d’un  vase  disposé  à  cet  effet  au- 
devant  de  la  vulve,  pour  que  les  urines  s’échappent 
librement  et  ne  soient  pas  retenues.  Lorsque  l’in¬ 
flammation  et  le  gonflement  ont  cessé,  la  même  opé¬ 
ration  doit  être  recommencée.  On  y  revient  ainsi 
quatre  ,  cinq  et  six  fois  ,  selon  l’avantage  qui  en  ré¬ 
sulte,  c’est-à-dire  jusqu’à  ce  que  l’urine  ait  cessé  de  pas¬ 
ser  par  le  vagin.  De  ce  que  la  fistule,  une  fois  réduite  à 
un  très  petit  diamètre  r  semble  résister  et  ne  plus  se  ré¬ 
trécir,  on  aurait  tort  de  désespérer  complètement,  du  suc¬ 
cès,  car  on  l’a  vue  plus  d’une  fois  se  fermer  enfin  au  bout 
de  quelques  semaines,  quoiqu’elle  eût  semblé  ne  devoir 
plus  marcher  vers  la  guérison.  La  cautérisation ,  soit  à 
l’aide  du  fer,  soit  au  moyen  de  substances  chimiques  , 
paraît  avoir  procuré  un  certain  nombrede  succès  à  M.  Du- 
puytren.  M.  Sanson,  témoin  oculaire,  en  cite  des  exemples. 
La  lecture  attentive  de  l’observation  publiée  par  M.  Ma- 

42. 
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lagodi,  porte  a  penser  aussi  que,  chez  sa  malade,  la  pierre 
infernale  a  probablement  eu  plus  de  part  à  la  guérison 
que  la  suture,  et  dans  les  autres  eas  ouïe  caustique  a  été 
donné  comme  accessoire ,  ou  combiné  avec  les  moyens 
qu’on  regardait  comme  principaux,  il  pourrait  bien  se 
faire  qu’il  eût  a  lui  seul  procuré  les  résultats  dont  on  parle. 

Enfin,  la  méthode  la  pins  ancienne ,  la  seule  dont  s’oc¬ 
cupe  M.  Boyer,  et  la  seule  qui  convienne  lorsqu’on  ne  veut 
pas  tenter  une  Cure  radicale  est  la  méthode  de  Desault. 
Elle  consiste  a  fixer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie,  en 
même  temps  qu’on  tient  un  cylindre  en  linge,  en  charpie* 
ou  mieux  en  gomme  élastique ,  dans  le  vagin ,  pour  tendre 
modérément  les  angles  de  là  fistule.  Long-temps  arrêtés 
par  la  difficulté  de  maintenir  cette  sonde  immobile  ,  De¬ 
sault  et  Chopart  ont  fini  par  en  trouver  le  moyen au 
lieu  du  double  bandage  en  T,  sur  lequel  on  attachait  les 
rubaûs  portés  par  l’extrémité  de  l’instrument,  au  lieu 
d’unir  Ces  rubans  aux  poils  de  la  vulve ,  ces  auteurs  ont 
imaginé  une  sorte  débrayer,  dont  la  pelotte  arrive  jusque 
sur  le  mont  de  Vénus,  et  qui  présente,  dans  cet  endroit, 
une  plaque  métallique,  courbée  en  arc,  qu’on  descend  à 
volonté  sur  le  devant  du  pudendum,  et  qui  est  ouverte  à 
son  extrémité  pour  recevoir  la  sonde.  Mais  c’est  la  un 
appareil  beaucoup  trop  compliqué,  et  qui  ne  parait  pas , 
en  définitive,  offrir  beaucoup  plus  de  fixité  ou  d’avan¬ 
tage  que  l’appareil  en  linge  employé  par  les  autres  prati¬ 
ciens,.  Desault  et  Chopart  soutiennent  avoir  guéri  plu¬ 
sieurs  femmes  en  suivant  cette  méthode,  et  en  citent 
même  une  observation  particulière.  Toutefois  ,  dans  cet 
exemple,  ils  laissent  une  sorte  de  doute,  en  disant 
que  la  femme  paraît  guérie,  et  non  pas  d’une  manière 
formelle,  qu  elle  est  guérie.  Au  surplus,  puisqu’il  faut 
attendre  des  mois,  quelquefois  même  des  années,  pour 
obtenir  une  guérison  parfaite  à  l’aide  de  ce  moyen , 
'n’est-il  pas  a  croire  que  la  fistule  disparaît  alors  spontané- 
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ment,  ainsi  que  la  chose  est  arrivée  dans  d’autres  cir¬ 
constances,  sans  qu’on  eut.  employé  aucun  traitement  ! 
Si,  pourtant,  on  voulait  s’en  tenir  à  l’emploi  des  sondes  à 
demeure ,  il  semble  du  moins  que  le  corps  étranger , 
placé  dans  le  vagin,  à  la  manière  de  Desault,  devrait  être 
abandonné.  En  dilatant  ce  canal ,  il  doit  nécessairement 
mettre  obstacle  au  resserrement  de  là  fistule.  En  pajreil 
cas,  toutefois,  une  boule  ovoïde  en  gomme  élastique,  est 
ce  qu’il  y  aurait  de  mieux  à  essayer.  L’incurabilité  de  la 
fistule  étant  admise,  les  secours  ne  sont  plus  que  des 
moyens  de  propreté ,  destinés  à  protéger  les  organes 
contre  l’âcreté  des  urines ,  ou  à  recevoir  ce  liquide,  de 
manière  à  ce  qu’il  incommode  le  moins  possible  la 
maladé,  A  ce  sujet,  J. -L.  Petit  avait  fait  fabriquer  un 
instrument,  qu’il  appelle  trou  d’enfer  et  qui,  à 
l’en  croire  ,  remplissait  parfaitement  le  but  ;  mais  , 
comme  il  ne  l’a  pas  décrit  ,  on  s’est  trouvé  dans 
l’impossibilité  d’en  tirer  parti  depuis  ;  heureusement 
que  celui  de  Féburier,  qu’on  rencontre  che?  la  .  plupart 
des  fabricants  d’instruments  en  gomme  élastique, .ne  laisse 
rien  à ,  désirer  sur  ce  point  :  c’est  une  sorte  de  cuvette 
en  caoutchouc ,  qui  peut  être  maintenue  au-devant  de  la 
vulve, .  et  se  prolonger  dans  le  vagin  ,  sans  empêcher  la 
femme  de  marcher  ou  de  se  livrer  à  ses  occupations  ha¬ 
bituelles.  M.  Barnes,  qui  ,  par  suite  de  la  fréquence  des 
fistules  vésico-vaginales  chez  les  femmes  anglaises  ,  a, 
nombre  de  fois*  été  forcé  de  s’en  occuper,  se  sert  d’une 
sorte  de  bouteille  alongée,  en  gomme  élastique,  sus¬ 
ceptible  d’être  placée  dans  le  vagin,  et  qui, offre,  sur 
sa  face  antérieure,  une  ouverture  dans  laquelle  on  fixe 
une  éponge,  qu’on  dirige  du  côté  de  la  fistule,  afin  que  Bu¬ 
rine  s’y  engage  peu  à  peu.  La  malade  retire  le  tout  deux 
ou  trois  fois  le  jour,  en  chasse  le  fluide  urinaire  par  la 
simple  pression,  pression  qui  réagit  sur  l’éponge  ,  et  vide 
en  entier  l’instrument. 
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Enfin,  si  or  ne  pouvait  se  procurer  aucun  de  cés 
moyens,  la  seule  ressource  qui,  resterait  à  la  femme ,  se¬ 
rait  du  se  garnir  d’éponges  fines,  de  linge  sec  ou  de  pa¬ 
pier  de  soie,,  qu’elle  renouvellerait  un  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  fois  chaque  jour.  La  position  demi-fié-. 
ehie  sur  le  ventre,  proposée  dernièrement  par  M.  Chailly, 
dans  le  but  du  forcer  les  urines  à  s’échapper  par  l’urè¬ 
tre,  ou  la  sonde,  ou  le  sÿphon  aspirateur  qu’on  pourrait 
y  placer,  et  de  l’empêcher  de  se  porter  vers  la  fistule,  a 
pour  premier  inconvénient  de  manquer  le  but.  Il  est  en¬ 
suite  impossible  a  la  plupart  des  femmes  de  la  conserver 
au-delà  d’un  jour  ou  deux.  M.  Schreger ,  M.  Sanson , 
qui  l’ont  essayée  dès  long-temps ,,  n’en  ont  retiré  aucun 
fruit,  et  en  ont  bientôt  été  éloignés  par  les  douleurs  et  les 
eschares  qu’elles  menaçaient  de  produire  sur  les  genoux,., 
les  coudes  ou  les  épines  iliaques.. 

Am,  12. 

Fistules  reclo-yaginales. 

La  paroi  postérieure  du  vagin  est  exposée,  comme* 
l’antérieure,  a  se  déchirer  pendant  l’accouchement ,  à  se 
laisser  con tondre  par  la  tête  du  foetus,  les  branches  du 
forceps,  ase  perforer  par  suite  d’abcès,  de  gangrène,  etc* 
Si  la  solution  de  continuité  ne  comprend  que  le  périnée  , 
et  qu’il  n’en  résulte  qu'un  agrandissement  de  la  vulve , 
nulle  opération  ne  doit  être  pratiquée.  Il  en.  est  de  même 
lorsque  le  périnée  se  trouve  perforé ,  soit  par  la  tête ,  soit 
par  le  coude ,  soit  par  le  membre  inférieur  de  l’enfant,  de 
façon  que  la  commissure  postérieure  de  la  vulve  et  le 
sphincter  del’anus,  soient  restés  intacts.  Alors  la  guérison 
s’én  opère  généralement  sans  secours  particuliers ,  et  il  est 
même  assez  rare  que  cette  blessure  ait  la  moindre  suite 
grave.  Dès  que  la  déchirure  se  prolonge  davantage,  qu’elle 
arrive  sur  la  cloison  recto-Vaginale  proprement  dite  ,  que 
le  sphincter  est.  rompu,  en  un  mot,  la  chirurgie  semble 
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au  contraire  devoir  être  invoquée.  Les  matières  sterco- 
rales  passant  en  plus  ou  moins  grande  partie  par  le 
vagin,  en  font  une  affection  dégoûtante,,  dont  on  ne 
peut  se  dispenser  de  clierclier  le  remède.  Il  faut  en  dire 
autant  des  cas  où  la;  cloison  recto-vaginale  est  perforée 
ou  fendue  au-dessus  du  sphincter  de  l’anus  resté  entier, 
qu’il  y  ait,  ou  qu’il  n’y  ait  pas  en  même  temps  de  déchi¬ 
rure  au  périnée.  Sans  être  très  rare,  ce  genre  de  fente 
ou  de  fistule,  n’a  pas  cependant  été  aussi  souvent  ob¬ 
servé  que  la  fistule  vésico-vaginale  ;  par  la  raison  sans 
doute,  qu’en  frottant  derrière  les  pubis,  la  tête  de  l’en¬ 
fant  et  les  instruments  que  les  accoucheurs  sont  parfois 
obligés  d’employer ,  compriment  la  vessie  avec  plus  de 
violence,  sur  un  point  plus  circonscrit,  plus  saillant  ou 
plus  irrégulier  des  os,  que  cela  ne  se  remarque  sur  le 
rectum  en  arrière.  Ayant  en  outre  un  peu  plus  de -ten¬ 
dance  a  se  dissiper  spontanément  que  celles  de  la  cloison 
vésico-vaginale,  il  est  tout  simple  qu’on  les  ait  générale¬ 
ment  négligées.  Buysch  fait  déjà  mention  d’une  femme 
qui  avait  à  la  cloison  recto-vaginale,  une  ouverture  large 
dun  pouce,  et  qui  guérit  sans  opération.  M..  Philippe  de 
Mortagne  a  recueilli  un  fait  à  peu  près  semblable  en 
1829.  La' malade  dont  il  parle  avait  une  perforation 
énorme ,  qui  faisait  communiquer  le  réctum  dans  le  va¬ 
gin.  On  consulta  les  chirurgiens  les  plus  célèbres  delà 
capitale..  Tous  répondirent  que  la  maladie  resterait  pro¬ 
bablement  incurable,  qu’ils  ne  voyaient  point  d’opé¬ 
ration  à  tenter.  Des  moyens  de  propreté ,  la  position  sur 
le  eôté  ,  composent  tout  le  traitement  mis  en  usage  par 
M.  Philippe.  Après  s’être  considérablement  agrandie , 
la  fistule  a  commencé  par  se  rétrécir ,  si  bien  qu’au  bout 
de  quelques  mois,  sa  fermeture  s’est  trouvée  complète. 
Au  moment  où  l’observation  en  a  été  publiée ,  la  guérison 
ne  s’était  pas  démentie  ,  et  rien  ne  portait  à  craindre  une 
rechute.  Sédillot  avait  déjà  fait  connaître  une  observa- 
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tion  à  peu  près  pareille  :  elle  en  diffère  seulement ,  eu 
ce  que  la  maladie  appartenait  au  genre  de  celle  que 
Smellie  a  vainement  essayé  de  guérir ,  et  dont  M.  Noël 
a  triomplié  par  la  suture  entortillée.  Malheureusement 
l’organisme  ne  sert  pas  toujours  aussi  bien  les  voeux  du 
praticien,  et  il  n’est  que  trop  commun  de  voiries  dé¬ 
chirures  de  la  cloison  recto-vaginale  persister  malgré  les 
secours  les  mieux  dirigés.  Sous  le  point  de  vue  des  opé¬ 
rations  à  tenter ,  ces  maladies  forment  deux  genres  assez 
distincts.  Dans  l’un ,  il  y  a  fistule  pure  et  simple ,  c’est- 
à-dire  perforation  plus  ou  moins  éténdue  d’un  point 
quelconque  delà  cloison  recto -vaginale;  dans  l’autre, 
la  déchirure  comprend  en  même  temps  le  sphincter  et 
la  totalité  ou  seulement  une  partie  du  périnée.  Si  le 
périnée  est  entièrement  rompu  ,  le  tout  simule  en  quel¬ 
que  sorte  un  bec-de-lièvre.  S’il  ne  l’est  qu’à  sa  partie 
postérieure,  au  bout  de  quelque  temps  la  plaie  se  ci¬ 
catrise  en  ce  point,  et  finit  par  rentrer  dans  le  premier 
genre,  par  se  réduire  à  l’ouverture  de  la  cloison  propre¬ 
ment  dite.  Tous  les  moyens  proposés  à  l’occasion  des 
fistules  vésieo-vaginales  ,  sont  également  applicables  ici. 
La  cautérisation ,  par  exemple ,  semble  de  nature  à  guérir 
souvent  la  maladie ,  lorsqu’elle  se  présenté  sous  la  forme 
d’une  fente  en  bec-de-lièvre;  En  effet,  il  est  reconnu 
qu’en  avivant  daine  manière  quelconque  l’angle  d’une 
division  pareille ,  l’adhérence  manque  rarement  de  -s’en 
opérer,  au  moins  dans  l’étendue  de  quelques  lignes.  Pour 
essayer  le  nitrate  d’argent,  d’après  ce  principe,  il  suf¬ 
firait  de  ne  cautériser,  chaque  fois ,  que  la  portion  la  plus 
reculée,  que  la  commissure  de  la  solution  de  continuité. 
Il  est  vrai  que  lés  fistules  proprement  dites,  ne  céderaient 
pas  aussi  facilement,  à  moins  qu’elles  ne  fussent  très  pe¬ 
tites,  et  qu’il  serait  sans  doute  inutile  de  tenter  l’emploi 
des  caustiques ,  lorsqu’elles  ont  de  grandes  dimensions  ; 
d’autant  moins  que  celles-ci  trouveraient  probablement 
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une  ressource  plus  efficace  dans  la  pince  érigne  de 
M,  Laugier.  Des  injections  de  vin  rouge  en  ont  guéri  une 
dans  l’espace  de  quinze  jours,  chez  une  jeune  femme 
qui  s’est  présentée  dernièrement  dans  mon  service  à  la 
Pitié,  et  qui  la  portait  depuis  huit  mois. 

Suture.  L’opération  qui  s’est  d’abord  présentée  a  l’es¬ 
prit  au  sujet  des  fistules  recto-vaginales,  et  qui,  au  pre¬ 
mier  coup  d’œil,  offre  le  plus  de  sûreté,  est  la  suture. 
Il  est  seulement  fâcheux  qu’elle  soit  d’un  emploi  si  dif¬ 
ficile,  et.  qu’on  ne  puisse  ,  jusqu’à  présent  ,  invoquer 
qu’un  petit  nombre  de  faits  en  sa  faveur,  M.  Gardien  dit 
qu’elle  a  été  vainement  pratiquée  par  M.  Dubois,  et 
M.  Boyer  croit  que  si  on  en  avait  publié  tous  les 
insuccès,  il  y  en  aurait  probablement  aujourd’hui  un 
grand  nombre  de  connus  :  ce  qui  fait  que  ce  dernier  au¬ 
teur  ose  à  peine  la  conseiller..  Elle  a  réussi,  néanmoins  , 
et ,  comme  il  est  probable  qu’en  la  perfectionnant ,  on 
.finira  dans  la-suite  par  en  retirer  un  plus  grand  parti , 
je  pense  quelle  mérite  d’être  tentée  dans  la  plupart 
des  cas.  JL»  première'  guérison  qu’elle  ait  produite  est 
celle  que  Saueerotte  a  fait  connaître.  La  malade  avait  à 
la  fois  une  perforation  de  la  cloison  recto-vaginale  au- 
dessus  du  sphincter  et  une  déchirure  du  périnée  au-de¬ 
vant  de  l’anus.  On  pratiqua  l’opération  de  la  manière 
suivante  ;  le  chirurgien  fît 'distendre  le  vagin  avec  un 
spéculum  à  deux  branches  et  porta  dans  le  rectum  ,  pat? 
l’anus ,  une  sorte  de  gorgeret en  bois,  dont  il  plaça  la 
convexité  sous  la  fistule,  pour  servir  de  point  d’appui' 
aux  autres  instruments.  L’ouverture  étant  ainsi  en 
vue ,  Saueerotte  en  réséqua  les  bords  ,  moitié  aveu 
un  bistouri  garni  d’une  bandelette ,  moitié  ayec  une 
espèce  de  rugine  tranchante.  La  suture  du  pelletier 
qu’il  préféra,  fut  appliquée  à  l’aide,  de  deux  aiguilles 
courbes,  une  plus  courte  pour  commeneer ,  et  l’autre 
plus  longue  pour  la  fin.  La  pince,  le  porte-aiguille 
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ordinaire,  avaient  été  un  peu  modifiés  pour  cet  «sage>; 
c’est-à-dire  qu’on  en  disposa  l’extrémité  de  manière 
à  ce  que-  l’aiguille  pût  y  être  fixée  dans  toutes  les. 
directions.  Saucerotte  porta  donc  avec  cet  instrument 
son  premier  point  de  suture  au  niveau  de  l’angle  supé¬ 
rieur  de  la  fistule  avivée,,  où  il  arrêta  sa  ligature,  au 
moyen  d’un  morceau  de  diaeh.ylum,  afin  de  ne  pas  être 
obligé  de  faire  un  nœud.  Il  fit  ensuite  avec  l’autre  ai-. 
guille,  six  tours  de  suture  en  spirale,  ou  à  surjet,  en 
procédant  de  derrière  en  devant,  et  qu’il  fixa  définitive¬ 
ment  en  nouant  les  deux  moitiés  de  son  fil  sur  un  corps- 
étranger.  Pendant  plusieurs  jour  s,,  on  futautoriséà  croire 
que  la  guérison  aurait  lieu,  mais  la  femme  qui  n’était  point 
allée  à  la  garde-robe,  se  trouva  ensuite  forcée  de  pousser 
avec  tant  de  violence  pour  chasser,  au-dehors  les  matières 
fécales  dures  et  en  crottins  qui  s’étaient  accumulées  dans 
le  rectum  ,  que  la  suture  en  fut  déchirée ,  et  que  la  ma¬ 
jeure  partie  de  ces  matières,  sortit  par  le  vagin.  Toute¬ 
fois,  Saucerotte  voyant  que  l’adhérence  s’était  maintenue, 
dans  la  portion  supérieure  de.  la  fistule  ,  et  que  la  femme 
elle-même  redemandait  Popération  ,  renouvela  ses  ten¬ 
tatives  au  bout  d’un  mois.  Cette  fois,  il  prit  la  précaution 
de  diviser  la  bride  formée  par  le  sphincter,  afin  que  riemüe 
pût  s’opposer  au  libre  passage  dés  matières  :  le  succès  fut 
complet.  M.  Noël  a,  de  son  côté,  pratiqué  la  suture  pour 
uncaspresquepareilkcelui  de  Saucerotte. La  femme  avait 
eu  tout  le  périnée,  l’anus  et  une  partie  de  la  cloison  rom¬ 
pus  pendant  un  accouchement  laborieux.  Il  eut  recours 
aux  ciseaux  po  ur  aviver  les  deux  lèvres  de  cette  ancienne 
division  ;  plaça  plusieurs  aiguilles,  une  au  niveau  du 
sphincter,  puis  une  antre  à  un  pouce  au-dessus  ;  les  fixa,, 
à  l’aide  de  fils,  comme  dans  la  suture  entortillée  ;  main¬ 
tint  les  cuissés-de  la  femme  rapprochées  par  quelques-; 
tours  de  bande  qui  les  embrassaient  toutes  les  deux; 
lui  enjoignit  de  se  tenir  sur  lé  dos  pour  permettre  aux. 
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matières  fécales  de  s’échapper  en  suivant  la  paroi  posté¬ 
rieure  du  rectum,  et  acquit  la  conviction  ,  après  avoir 
enlevé  sa  seconde  aiguille,  que  la  réunion  était  complète 
non  seulement  dans  ce  point,  mais  encore  dans  toute  la  por¬ 
tion  plus  élevée  delà  plaie,  qui  pourtant  n’avait  point  été 
soumise  à  la  suture,  et  dont  les  lèvres  n’avaient  été  mises 
en  contact  que  par  suite  du  rapprochement  de  sa  portion 
inférieure.  Cette  réussite  qui  ne  s’est  point  démentie , 
prouve  que  chez  la  malade  dont  il  parle  ,-Smellie  fût  pro¬ 
bablement  arrivé  au  même  résultat,  s’il  avait  agi  plus  mé¬ 
thodiquement.  Dans  une  observation  publiée  depuis  par 
M.  J.  Nieol ,  en  Angleterre ,  on  voit  que  l’opérateur  a  dû 
revenir  trois  fois  à  la  suture.  Aussi  un  succès  complet  a-t-il 
couronné  ses  efforts.  D’autres  fistules  entéro-vaginales  ont 
encore  excité  la  sollicitude  des  chirurgiens.  Une  anse  de 
l’intestin  grêle,  l’S  iliaque  du  colon,  engagée  dans  l’exca¬ 
vation  recto-utérine ,  peut,  en  se  perforant,  venir  se  faire 
jour  en  arrière  et  en  haut  du  vagin,  ainsi  que  l’ont  ob¬ 
servé  M.  Roux,  d’une  part,  et  M.  Caza-Mayor,  de  l’autre. 
Deux  opérations  fort  différentes ,  et  par  leur  mécanisme 
étpar  leur  résultat,  ont  été  imaginées  pour  remédier  à  ce 
genre  d’accident,  qui  constitue  dès  lors  une  sorte  d’anus 
contre  nature.  La  malade  de  M..  Roux,  jeune  femme  qui 
portait  sa  fistule  depuis  plusieurs  années,  étant  admise  à 
la  Charité,  voulut  à  tout  prix  en  être  débarrassée.  Le  chi¬ 
rurgien  crut  pouvoir  la  guérir  en  allant  chercher  les  in¬ 
testins  à  travers  les  parois  abdominales.  Son  intention  était 
d’invaginer  le  bout  de  l’iléon,  préalablement  séparé  du  va¬ 
gin  ,  avec  le  bout  inférieur  du  gros  intestin ,  et  de  rétablir 
ainsi  la  continuité  du  tube  digestif,  aumoyen  de  la  suture, 
telle  qu’on  l’a  modifiée  dans  ces  derniers  temps.  Cette  ten¬ 
ta  tivé  hardie  eut  des  suites  on  ne  peut  plus  malheureuses. 
La  malade  mourut,  et  l’on  s’aperçut  a  l’ouverture  du  ca¬ 
davre  que  l’organe  qu’il  aurait  fallu  placer  en  bas  avait  été 
dirigé  dans  le  sens  contraire.  Celle  de  M.  Caza-Mayor, 
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quoique  plus  rationnelle  en  apparence  et  moins  dange¬ 
reuse,  n’a  pas  non  plus  complètement  réussi,  la  malade 
ayant  été  enlevée  brusquement  par  une  pneumonie  au 
moment  où  le  chirurgien  espérait  le  plus  de  voir  ses 
efforts  couronnés  d’un  plein  succès.  L’instrument  dont 
il  s’est  servi  ,  est  construit  sur  le  même  principe  que 
l’entérotome  de  M.  Dupuytren.  C’est  une  sorte  de  pince 
dont  chaque  branche  est  terminée  par  une  plaque  ovale, 
longue  de  huit  lignes  et  large  de  quatre ,  offrant  quelques 
engrenures  sur  sa  face  intestinale.  Introduites,  l’une  par 
le  vagin  et  la  fistule  jusque  dans  l’organe  perforé,  l’autre 
par  le  rectûm  jusqu’au  niveau  de  la  première ,  ces  plaques 
sont  destinées  à  rapprocher  et  mettre  en  contact  les  pa¬ 
rois  correspondantes  des  deux  portions  du  tube  alimen¬ 
taire,  à  détruire  bientôt  la  cloison  qui  résulte  d’un  pareil 
adossement,  et  à  produire  là  une  perte  dé  substance. . 
La  pince,  dans  son  e-nsemble ,  avait  huit  pouces  de 
long;  ses  branches,  articulées  comme  un  forceps,  lais¬ 
saient  entre  elles  une  distance  propre  à  loger  la  cloison 
entéro-vaginale  et  le  périnée  ;  une  vis  de  rappel  qui  en 
traversait  l’extrémité  externe ,  permettait  d’en  graduer 
l’action  à  volonté.  Les  choses  arrivèrent  comme  l’avait 
présumé  l’opérateur  (i)  ;  les  matières  stercorales  reprirent 
en  partie  leur  cours  naturel,  et  tout  portait  à  croire  que  la 
fistule  du  vagin  n’eut  pas  tardé  à.  se  fermer,  lorsque  la 
femme  succomba,  victime  de  ses  imprudences.  Un  résultat 
pareil  est  sans  doute  fort  encourageant  :  seulement  il  esta 
craindre  qu’on  ne  soit  pas  toujours  aussi  heureux.  On 
conçoit,  en  effet,  qu’une  perforation  artificielle  étant 
faite  au  rectum,  les  matières  fécales  pourront  s’y  engager 
en  partie  ;  mais  la  fistule  primitive,  comment  parviendra- 
t-elle  à  s’oblitérer,  àcesser  de  recevoir  les  matières  intes- 


(i)  L’instrument  retiré  le  cinquième  ou  le  sixième  jour  emporta,  sur  une 
de  ses  plaques ,  la  double  couche  intestinale  mortifiée. 
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tiüales  ?  Quant  a  l’opération  pratiquée  par  M.  Roux  ,  l’er¬ 
reur  dans  laquelle  on  est  tombé  à  son  occasion,  fait  que 
le  projet  du  chirurgien  en  lui-même  n’est  point  attaqué 
par  l’insuccès  de  cette  malheureuse  tentative  dont  l’idée 
reste  telle  qu’elle  était  avant.  Du  reste,  lorsque  la  fistule 
s’ouvre  dans  le  vagin,  très  près  de  la  vulve,  on  la  guérit 
en  général  très  bien,  en  la  traitant  comme  la  fistule  à  l’a¬ 
nus.  Deux  exemples  en  ont  été  recueillis,  en  1829,  à  la 
Charité,  et  je  n’ai  pas  été  moins  heureux  à  la  Pitié  au 
mois  de  janvier  dernier,  chez  une  femme  âgée  de  trente- 
neuf  ans. 

'  Art.  i3.  . 

Dystocie.  (  Accouchement  difficile.  ) 

Les  opérations  que  nécessitent  quelquefois  l’extraction 
dufoétus,  ayant  de  tout  temps,  fait  l’objet  d’études  spéciales 
ne  peuvent  être  convenablement  examinées  que  dans  les 
ouvrages  d’accouchements.  Il  serait  donc  superflu  d’en 
traiter  ici  avec  tous  les  détails  qu’elles  comportent.  Quel¬ 
ques  unes  d’entre  elles  cependant  ne  doivent  pas  être 
entièrement  omises.  Je  vais  en  décrire  brièvement  le 
manuel. 

Symphyséotomie. 

Persuadé  que  les  articulations,  que  les  os  même 
du  bassin  sont  susceptibles  de  se  ramollir  pendant  la 
grossesse,  Fernel,  Pineau  et  plusieurs  autres  auteurs 
anciens  imaginèrent  qu’il  serait  bon  de  favoriser  ce  re¬ 
lâchement  dans  les  cas  d’angustie  pelvienne,  et  qu’on 
y  parviendrait  peut-être  au  moyen  d’embrocations,  de 
cataplasmes,  et  de  bains  locaux  ou  généraux.  Fondé  sur 
une  tradition  vulgaire  dont  parlent  Riolan  et  Paré,  et  qui 
fait  croire  au  peuple  que,  dans  diyers  pays,  on  brise  les 
pubis  aux  petites  filles  dès  la  naissance,  afin  de  rendre 
chez  elles  la  parturition  plus  facile,  sur  ce  que  Galien  a 
dit  en  parlant  du  bassin  :  non  tantum  dilatarij  sed  et 
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secari  tuto  possunt ,  ut  internis  succurratur ,  quelques 
modernes  ont  pensé  que  la  symphyséotomie  avait  été 
«ntrevue  dès  la  plus  haute  antiquité.  Il  est  vrai  que  de 
Lacourvéé,  qui  écrivait  en  i655,  fait  mention  d’une 
femme  contrefaite  qui  mourut  avant  d’être  délivrée*  et  sur 
le  cadavre  de  laquelle  il  divisa  la  symphyse  pubienne  dans 
le  but  d’agrandir  le  bassin  ,  et  que  Plenk|s’est  comporté  de 
la  même  manière,  en  1766,  sur  un  autre  sujet.  Mais  il 
n’en  est  pas  moins  évident  que  personne  n’avait  formelle¬ 
ment  songé  a  proposer  cette  opération  sur  la  femme  vi¬ 
vante  ,  lorsque  Sigault,  encore  élève ,  en  fit  le  sujet  d’un 
mémoire  qu’il  vint  lire  en  1768,  à  l’Académie  de  chirur¬ 
gie.  C’est  le  seul  moyen  de  salut  qu’on  puisse  invoquer 
pour  sauver  l’enfant  ,  i°lorsque  la  tête  est  fortement  dn- 
clavée  dans  le  détroit  supérieur,  ou  au-dessous,  20  quand 
la  tête  a  franchi  le  détroit  abdominal,  et  qu’elle  est  arrê¬ 
tée  par  l’angustie  du  cercle  périnéal*  3°  quand  le  tronc 
étant  sorti,  la  tête  se  trouve  retenue  dans  l’excavation. 
Alors  elle  est  préférable,  même  après  la  mort  de  la  femme* 
a  l’opération  césarienne ,  parce  qu’il  serait  à  peu  près 
impossible  d’avoir  le  foetus  vivant  à  travers  les  parois 
abdominales. 

Manuel  opératoire.  La  malade  étant  placée  sur  une 
table  a  opération,  ou  sur  un  lit,  comme  pour  l’application 
du  forceps  ,  ayant  les  membres  inférieurs  légèrement  fié- 
chis  et  convenablement  écartés ,  un  aide  lui  soutient  les 
épaules;  deux  autres  s’emparent  de  ses  genoux;  un  qua¬ 
trième  tend  la  peau  du  ventre;  le  cinquième  est  chargé 
de  donnera  l’opérateur  les  objets  dont  il  peut  avoir  besoin: 
Assis  ou  debout,  a  droite  ou  entre  les  jambes  de  la  femme, 
le  chirurgien,  armé  d’un  bistouri  convexe  *  fait  une  inci¬ 
sion  qui  doit  commencer  un  peu  au-dessus  de  la  symphyse 
et  se  prolonger  jusqu’à  la  hauteur  du  clitoris*  Cette  inci¬ 
sion  qui  comprend  la  peau*  préalablement  rasée,  et  toutes 
les  parties  molles  du  mont  de  Vénus  ,  est  parallèle  à  l’axe 
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du  corps,  et  touche  autant  que  possible  sur  le  milieu  de 
l’articulation.  A  sa  partie  inférieure  cependant,  il  est  bon 
de  l’incliner  un  peu  de  côté  entre  le  sommet  de  la  grande 
et  de  la  petite  lèvre,  de  séparer  même  de  la  branche  pu¬ 
bienne  une  des  racines  du  clitoris ,  afin  d’éviter  plus  tard 
des  déchirures  dangereuses.  Ilne  peut  y  avoir  que  de  très 
petites  artères  à  lier,  à  moins  qu’on  n’ait  divisé  la  hon¬ 
teuse  interne,  en  prolongeant  avec  trop  peu  de  précaution 
la  section  des  parties  par  en  bas.  Pour  diviser  le  cartilage, 
les  uns  ont  conseillé  d’agir  de  bas  en  haut,  d’autres  de 
1  haut  en  bas  ,  plusieurs  d’arrière  en  avant  ou  de  dedans  en 
dehors,  et  le  plus  grand  nombre  d’avant  en  arrière.  On 
s’est  servi,  à  ce  sujet,  d’un  bistouri,  d’une  sorte  de  scal¬ 
pel  en  rondache,  du  coutean  pliant  d’Aitken,  du  bistouri 
boutonné,  ou  du  bistouri  ordinaire  dont  M.  Gardien 
recommande  de  couvrir  la  pointe  avec  l’ongle  de  l’indi¬ 
cateur  gauche  pour  prévenir  toute  lésion  des  organes 
internes.  En  pareil  cas,  on  ne  peut  contester  à  ehacun'le 
droit  de  choisir  l’instrument  qui  lui  plaît  le  mieux.  Pour 
moi,  je  pense  qu’ici  comme  ailleurs,  c’est  bien  plus  à  la 
main  qu’à  la  forme  du  bistouri  qu’il  faut  avoir  égard,  et 
que  la  seule  qualité  essentielle  du  couteau  est  qu’il  soit 
solide  et  bien  affilé.  Ee  plus  sur  est  de  trancher  le  cartilage 
de  haut  en  bas ,  et  de  la  face  cutanée  vers’  la  face  pelvienue 
delà  symphyse.  Supérieurement,  l’incision  doit  se  pro¬ 
longer  d’un  demi-pouce,  ou  même  d’un  pouce  sur  la  ligne 
bknche,  pour  ne  pas  blesser  la  vessie  ou  l’urètre,  comme 
il  est  arrivé  à  des  chirurgiens  qui  sont  allés  du  même 
coup  jusqu’à  la  tête  de  l’enfant  au  travers  de  la  poche 
urinaire  et  de  là  matrice  elle-même  ;  il  suffira  toujours 
de  maintenir  le  bistouri  à  quelques  lignes  de  sa  pointe 
avec  les  deux  premiers  doigts  de  la  main  gauche,  pendant 
qu’on  en  fait  agir  le  tranchant  avec  la  main  droite.  On 
prévient  aussi  cet  inconvénient  en  pratiquant,  le  cathété¬ 
risme  dès  le  principe ,  ou  du  moins  avant  de  commencer 
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le  deuxième  temps  de  l’opération.  Par  ce  moyen,  on  vide 
la  vessie,  et  la  sonde  sert  ensuite  à  déjeter  l’urètre  à 
droite,  pendant  qu’on  incline  légèrement  a  gauche  l’inci¬ 
sion  du  ligament  sous-pubien.  L’appareil  ligamenteux 
une  fois  traversé,  on  redouble  de  précautions,  on  ne 
coupe  plus  qu’en  traînant,  en  quelque  sorte,  la  pointe  de 
l’instrument,  etl’oncessse  de  s’en  servir  dès  qu’ilne  ren¬ 
contre  plus  rien  d’élastique  et<Ie  résistant  à  diviser.  S’il 
arrivait  que  la  symphyse  fût  ossifiée ,  il  ÿ  aurait  si  peu 
de  chance  d’obtenir  un  agrandissement  un  peu  considé¬ 
rable  ,  qu’au  lieu  de  scier  l’articulation ,  comme  l’a  fait 
Siébold,  j’aimerais  mieux  recourir  à  la  section  césarienne. 
En  portant  la  scie  en  dehors  de  la  symphyse,  sur  le  corps 
même  de  l’os ,  d’après  le  conseil  de  Desgranges  ,  T  opéra¬ 
tion  ne  serait  ni  plus  ni  moins  dangereuse,  car  c’est  dans 
les  articulations  sacro-iliaques,  et  non  pas  en  avant  que  se 
trouve  la  difficulté. 

La  séparation  du  cartilage  est  a  peine  opérée,  que  la 
branche  portérieure  du  levier  coudé  formé  par  l’os 
coxal,  entraînée  par  l’élasticité  des  ligaments  posté¬ 
rieurs  ,  produit  un  écartement  de  six  à  douze  lignes 
entre  les  pubis  ,  écartement  qui  doit  varier  au  reste 
suivant  le  degré  d’étroitesse  du  bassin,  et  le  degré  de  con¬ 
sistance  ou  de  ramollissement  des  symphyses.  S’il  s’opère 
parfois  également  aux  dépens  des  deux  6s,  il  doit  aussi 
porter  d’autres  fois  beaucoup  plus  sur  l’un  que  sur  l’autre. 
Quoi  qu’il  en  soit,  j’ai  peine  à  croire  qu’il  puisse  aller 
de  lui-même  jüsqu’k  devenir  dangereux,  et  qu’il  soit 
utile  de  le  borner  comme  on  l’a  recommandé ,  en  fixant 
les  hanches  avant  la  fin  de Topérâlion!  On  est,  au  con¬ 
traire,  presque  toujours  forcé  de  presser  d’avant  en  ar¬ 
rière,  et  de  dedans  en  dehors  avec  lenteur  et  modération, 
sur  les  épines  iliaques,  où  d’écarter  avec  ménagement 
les  cuisses  de  la  femme  pour  le  porter  an  point  con-, 
venable. 
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Une  fois  la  parturition  terminée,  le  chirurgien  net¬ 
toie  la  femme ,  rapproche  les  pubis  l’un  de  l’autre, 
couvre  la  plaie  d’un  linge  enduit  de  cérat,  de  charpie, 
de  compresses,  et  maintient  le  tout  avec  un  bandage  de 
corps  assez  serré  pour  s’opposer,  au  moins  en  partie, 
h  un  nouvel  écartement  de  l’article.  La  malade  doit  rester 
sur  le  dos  et  dans  l’immobilité  la  plus  complète.  Ses 
cuisses  sur-tout  ont  besoin  du  repos  le  plus  absolu 
pendant  six  semaines  ou  deux  mois ,  temps  nécessaire 
à  la  consolidation  des  symphyses.  On  la  tient  d’ailleurs 
au  régime  des  opérations  graves ,  en  ayant  soin  de  com¬ 
battre  les  accidents  avec  énergie ,  s’il  en  survient.  Quand 
le  terme  de  la  guérison  approche ,  on  ne  permet  les 
mouvements,  la  marche,  qu’avec  la  plus  grande  réserve. 
Pour  peu  qu’il  y  ait  encore  de  mobilité  ou  de  douleur 
dans  le  bassin,  on  en  revient  au  repos  pour  un  certain 
temps.  Ce  n’est  souvent  qu’au  bout  de  trois  ou  quatre 
mois  que  la  station  verticale  et  la  progression  sont  pos¬ 
sibles  sans  danger.  Rien  n’est  plus  à  désirer  sans  doute 
que  la  consolidation  de  la  symphyse  divisée  ;  mais  des 
femmes  sur  lesquelles  on  ne  l’avait  pas  obtenue.  Ont  ce¬ 
pendant  pu  marcher,  se  tenir  debout ,  et  même  sauter, 
sans  en  être  sensiblement  incommodées  ;  particularité 
qu’on  explique  par  la  grande  solidité  qu’avaient  acquise 
les  symphyses  postérieures.  A.  Leroy  et  M.  Les  cure 
vont  même  jusqu’à  dire  qu’on  doit  la  favoriser  en  n’ap¬ 
pliquant  point  de  bandage  autour  du  bassin  :  ils  pré¬ 
tendent,  et  peut-être  n’ont-ils  pas  entièrement  tort,  que 
le  vide  interpubien  se  remplit  alors  d’un  tissu  eellulo- 
fibreux  qui  nAte  rien  à  la  résistance  des  articulations,  et 
qui  fait  que,  par  la  suite,  la  femme  accoucherait  avec 
beaucoup  plus  de  facilité. 

Le  peu  d’avantages  et  les  dangers  de  la  symphyséo¬ 
tomie  sont  actuellement  si  bien  constatés  ,  qu’on  ne 
la  pratique  presque  plus*  et  que  le  succès  qu’en  a 
Tome  11.  4^ 
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obtenu  M.  Stork  ,  en' 18-29,  est  une  sorte  d’événe¬ 
ment.  Au  total,  quand  on  considère  que  sur  qua¬ 
rante-trois  femnies  qui  l’ont  subie,  il  en  est  mort 
quatorze  ;  que  plusieurs  sont  restées  infirmes  toute 
leur  vie  ,  notamment  les  deux  dont  parle  Madame 
Lachapelle,  et  qui  furent  opérées  à  la  Maternité;  que 
chez  un  certain  nombre,  elle  n’était  pas  indispensable, 
puisque  ,  comme  on  peut  le  voir  dans ,  l’ouvrage  de 
Baudelocque  ,  elles  sont  accouchées  plus  tard,  sans 
secours  et  sans  difficulté  ;  que  le  plus  souvent  le  fœtus 
n’a  pas  survécu,  et  qu’il  doit  en  effet  succomber  dansk 
plupart  des  cas,  à  cause  de  la  version  ou  de  l’ applica¬ 
tion  du  forceps  qu’on  est  presque  toujours  obligé  de 
tenter  ;  enfin ,  comme  le  dit  Lauverjat,  que  sur  dix-huit 
opérations  ,  vingt-un  individus,  mères  ou  enfants  ,  sont 
morts;  qu’il  a  fallu  recourir  deux  fois  à  la  section  ce* 
sarienne;  que  cinq  ont  été  suivies  d’incontinence  d’u¬ 
rine,  et  une  de  claudication;  que  sur  les  trente- quatre  cas 
dont  parle  Baudelocque,  on  ne  sauva  que  onze:  enfants  ^ 
quand  on  considère,  dis-je,  tous  ces  dangers,  et  qu’on 
les  met  en  balance  avec  les  avantages  qu’on  en  retire 
dans  les  cas  les  plus  heureux,  il  èst  difficile  de  ne  pas 
convenir,  avec  Désormeaux ,  qu’au  fond  la  section  des 
pubis  n’est  guère  moins  grave  que  l’opération  césarienne, 
et  que  son  usage  doit  se  renfermer  dans  des  limites 
assez  étroites. 

Procédé  de  M  ■  Catolica.  Si  j’ai  bien  compris  ce 
que  m’en  a  dit  le  professeur  Vulpès  ,  il  paraîtrait  que  le 
docteur  Catolica,  de  Naples,  remplace  la  symphyséo¬ 
tomie  par  une  autre  opération  qui  ne  serait ,  à  pro¬ 
prement  parler,  qu’une  modification  de  ce  qu’avait  déjà 
proposé  Des  granges  de  Lyon.  Au  lieu  de  diviser  le 
cartilage,  il  veut  qu’on  fasse  des  deux  côtés  la  section 
du  corps  et  de  la  branehe  des  pubis  ,  entre  les  trous 
sous-pubiens,  comme  l’avait  déjà  conseillé  Aitken.  De 
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cette  maniéré  les  symphyses  sacro-iliaques  restent  in¬ 
tactes;  on  ne  court  aucun  risque  de  blesser  la  vessie  ni 
l’urètre  ;  le  tissu  cellulaire  du  bassin  est  à  peine  ti¬ 
raillé;  là  consolidation  est  facile  à  obtenir  ;  point  d’abcès, 
point  de  carié,  point  de  fistule  ,  ni  de  claudication  ,  ni 
de  péritonite  à  redouter ,  et  l’on  obtient  une  ampliation 
considérable  du  diamètre  sacro-pubien.  Je  ne  connais 
pas  assez  les  raisons  de  Fauteur  pour  me  permettre  de  le 
combattre  ou  de  l’approuver.  En  attendant  un  plus  ample 
informé  ,  je  me  contenterai  du  peu  que  Je  viens  de  dire, 
l'ajouterai  seulementque  des  essais  sur  le  cadavre,  et  quel¬ 
ques  expériences  tentées  par  M.  Ashmead  me  portent  à  né 
pas  rejeter  déprimé  abord  l’idée  du  professeur  napolitain  . 

{Utérotomie  abdominale.- — opération  césarienne.- — Hystéro¬ 
tomie.  —  Hystérotomotokie.  —  Enfantement  cesarien.  — 
Gaslro-hysiérototnie.  ) 

On  donne  le  nom  dé  section  césarienne  à  FouvertUre 
qu’ on  fait  au  ventre  et  à  la  matrice,  pour  extraire  l'enfant , 
quand  il  ne  peut  sortir  par  les  voies  naturelles.  Par  exten¬ 
sion,  on  le  donné  aussi,  depuis  Simon,  à  l’incision  ou  aux 
incisions  qu’il  est  quelquefois  nécessaire  de  pratiquer  sur 
le  col  utérin,  dans  le  but  de  favoriser  le  passage  de  la  tête 
du  foetus.  ^ 

Historique .  Comme  perdue  dans  la  nuit  dés  temps, 
l’origine  de  cette  operation  n’a  pu  jusqu’ici  être  précisée 
par  personne.  Dans  les  siècles  fabuleux,  les  tins  ont  dit 
qu’un  enfant,  fils  de  Jupiter  ,  fut  retiré  du  ventre  de  Sé- 
mélé  par  Mercure.  Les  Romains  ont  avancé  la  même 
chose  d’Esculape ,  qui  fut  extrait  du  sein  de  sa  mère 
par  Apollon  ,  lorsqu’elle  était  déjà  sur  lé  bûcher  qui  de¬ 
vait  bientôt  la  consumer.  Virgile  dit  aussi  que  Lycus  vint 
au  monde  de  cette  manière;  Ces  traditions  vagues ,  un 
passage  de  Pline  et  de  quelques  lois  romaines,  portent 
à  croire  que  l’opération  césarienne  était  en  usage  dans 
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les  temps  les  plus  reculés.  Dans  un  travail*  dont  le  Bulletin 
des  Sciences  médicales  renferme  un  extrait,  M.Mans-' 
feld  cherche  même  à  prouver  qu’elle  était  pratiquée 
chez  les  Juifs.  Il  est  ditdan§  leTalmudetleMischajoth* 
que  l’enfant  né  par  la  section  du  ventre  ,  n’a  pas  droit  de 
primogéniture.  Jaschi  l’a  décrite  dans  son  commentaire 
sur  le  Nidda,  et  dit  que  les  femmes  qui  l’ont  subie,  ne  sont 
point  obligées  aux  quarante  jours  de  purification.  Rien 
ne  prouve  cependant  d’une  manière  authentique  qu’elle 
ait  été  pratiquée  sur  la  femme  vivante,  avant  i52o,  à 
moins  qu’on  n’admette  comme  certaine  l’observation  de 
cette  dame  de  Craon ,  qui,  au  dire  de  Goulin.,  fut  soumise 
à  la  section  du  ventre,  en  i424>  et  y  survécut,  ainsi  que 
son  enfant.  Les  anciens  médecins  grecs  et  latins  n’en 
parlent  en  aucune  manière.  Guy  de  Chanliac  qui  semble 
l’avoir  décrite  le  premier ,  se  fondant  sur  le  passage  sui¬ 
vant,  tiré  de  Pline  ,  Auspicatus enectâ  parente,  gignun- 
tur ,  sunt  Scipio  Africanus  ,  prior  natus  ,  priusque  ccesus , 
cceso  matris  utero,  dictas ,  quâ  de  causa,  Cæsariis  ap- 
pellati ,  simile  modo  natus  est  Manlius  qui  Carthaginem 
cumexercitu  intravit,  croit  qu’elle  a  pris  son  nom  de  Ju¬ 
les  César.  D’autres  ont  prétendu,  au  contraire,  que  c’était 
de  l’opération,  que  Ce  personnage  et  sâ  famille  avaient  tiré 
le  leur  ;  mais  Bayle  remarque  qu’  Aurélie ,  mère  de  César* 
vivait  encore  à  l’époque  où  son  fils  vint  en  Bretagne,  et 
qu’on  doit  par  conséquent  rejeter  parmi  les  fables,  l’his¬ 
toire  racontée  par  Pline.  Les  recherches  de  Weidmanri  et 
deSprengel  n’ayant  pas  doiiné  de  solution  satisfaisante;  sur 
ce  sujet*  on  est  forcé  d’avouer  que  l’étymologie  de  l’opéra¬ 
tion  césarienne  n’est  pas  mieux  connue  que  son  origine. 

D’après  Baudelocque  lui-même ,  la  section  césarienne 
a  été  pratiquée  vingt-quatre  fois  avec  succès,  depuis  1750, 
jusqu’au  commencement  de  ce  siècle,  et,  sans  compter 
les  deux  observations  de  Lauverjat  qui  sont  incontesta¬ 
bles,  elle  l’a  été  depuis,  deux  fois  à  Nantes,  sur  la  même 
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femme,  par  Bacqua;  aine  fois  par  M.  Le  Maistre  d’Aix; 
une  fois  par  M.  Dariste  à  la  Martinique  ;  une  fois  par 
Vonderfuhr,  en  i8a3,  à  Dahlen;  une  autre  fois  ,  le  18 
mai  1827,  par  les  médecins  de  l’hôpital  de  Florence  ; 
deux  fois  par  Schénck  ;  une  fois  par  Bulle  ;  une  fois  par 
Græfe  ;  une  fois  par  Leuch  ;  une  fois  par  Burns  ;  une 
autrefois,  tout  récemment  aux  colonies  ;  de  sorte  qu’on 
ne  peut  plus  se  refuser  de  croire  maintenant  à  la  pos¬ 
sibilité  de  sauver  au  moins  quelques  femmes  par  son 
intermède.  Il  n’est  pas  .  permis  cependant  d’en  nier  le. 
danger.  Boerbaaveet  Boer  ont  eu  tort  sans  doute  d’avancer 
qu’on  obtient  à  peine  un  succçs  sur  quatorze  opérations; 
mais  il  est  au  moins  certain  qu’elle  a  été  pratiquée  quatre 
fois  à  la  maternité  de  Paris,  depuis  20  ans,  et  que  les 
quatre  femmes  ont  succombé  ;  que  de  soixante-treize  cas 
cités  par  Baudeloeque,  quarante-deux  ont  été  suivis  de  la 
mort;  que  de  cent  six  faits  rapportés  par  Sprengel,  45  n’ont 
point  eu  de  succès;  et  que  sur  les  deux  cent  trente-une 
opérations  ,  dont  parlent  Kellie  et  ttull,  cent  vingt- 
trois,  n’ont  point  empêché  les  femmes  demourir.  Ajou¬ 
tons  que  tous  les  cas  de  réussite  ont  très  certainement  été 
publiés,  et  qu’il  en  est  un  grand  nombre  dont  l’ authenti¬ 
cité  peut  être  justement  contestée;  tandis  que,  selon 
toute  apparence,  il  n’en  a  pas  été.  de  même  des  cas  mal¬ 
heureux ,  dont  on  pourrait  bien  avoir  tu  la  majeure  partie. 
Qn peut  donc  dire  que  jusqu’à  présent,  l’opération  césa¬ 
rienne  a  été  mortelle ,  au  moins  une  fois  sur  deux,  et  que 
Tenon  s’est  trompé,  en  affirmant  que  depuis  le  temps  de 
Bauhin,  on  l’a  pratiquée  à  l’Hôtel-Dieu ,  sur  soixante-dix 
femmes  qui  ont  survécu.  Au  rapport  de  J.  Burns  et  de  S. 
Cooper,  elle  n’a  point  encore  eu  un  seul  exemple  bien 
avéré  de  succès  dans  toute  la  Grande-Bretagne,  quoi-? 
qu’elle  y  ait  été  pratiquée  quinze  à  vingt  fois. 

-4  priori  on  ne  conçoit  pas  bien  néanmoins 
qu’elle  puisse  être  aussi  redoutable.  La  plaie  qu’on  est. 
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obligé  de  faire  aux  parois  abdominales,  est  très  large ,  à 
la  vérité,  mais  les  parties  qu’on  divise  sont  peu  délicates. 
Point  d’artères,  point  de  nerfs  volumineux,  rien  de  bien 
important  à  ménager.  On  blesse  le  péritoine,  mais  les  or¬ 
ganes  digestifs  peuvent  être  facilement  évités.  Combien 
de  fois,  d’ailleurs,  n’a-t-on  pas  vu  les  éventrations  les 
plus  larges  et  les  plus  compliquées,  des  plaies  pénétrantes 
de  toute  espèce ,  ne  donner  lieu  qu’à  des  accidents  peu 
graves,  et  permettre  au  malade  de  se  rétablir  ?  Ne  voit-on 
pas  tous  les  jours  la  membrane  séreuse  du  ventre  divisée, 
sans  en  être  effrayé,  chez  les  sujets  affectés  de  hernies 
étranglées  \  La  blessure  de  la  matrice  serait-elle  donc  par 
elle-même  si  dangereuse?  Tout  indique,  au  contraire, 
dans  cet  organe,  une  irritabilité  peu  développée,  peu  de 
tendance  à  contracter  les  inflammations,  et  les  meilleures 
conditions  pour  que  la  cicatrisation  s’y  fasse  sûrement 
et  promptement.  N’a-t-on  pas  maintes  observations  de. 
femmes  qui  ont  subi  l’opération  césarienne  avec  succès , 
à  la  suite  d’une  déchirure  de  l’utérus,  et  notamment  celle 
qu’a  publiée  tout  récemment  le  docteur  Franck.  La  plaie, 
très  large  d’abord ,  se  réduit  bientôt  des  quatre  cin¬ 
quièmes  ou  des  cinq  sixièmes;  et  l’hémorrhagie  cesse 
trop  vite,  quand  l’organe  est  libre  de  se  rétracter ,  pour 
être  réellement  à  craindre.  Enfin,  à  l’aide  de  précautions 
bien  entendues,  n  est-il  pas  possible  d’empêcher  l’eau  de. 
l’amnios,  le  sang  et  autres  fluides,  de  s’épancher  dans  le 
péritoine,  pendant  et  immédiatement  après  l’opération ?' 
il  semblerait  donc  que  ce  n’est  pas  autant  par  elle-même 
que  par  suite  de  l’état  particulier  dans  lequel  on  opère 
les  femmes,  que  l’hystérotomie  est  si  grave.  En  con¬ 
séquence,  j’ai  peine  à  me  défendre  de  l’idée  que,  si: 
on  agissait  aussitôt  que  l’indication  est  bien  positive, 
sans  attendre  que  la  personne  se  fût  épuisée  en  vains  ef¬ 
forts  ;  que  i’ utérus  fût  tombé  dans  l’inertie,  ou  près  d’être, 
enflammé,  s’il  ne  l’est  déjà;  que  la  péritonite  ou  Tenté* 
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File  fussent  imminentes  ou  déclarées;  que  là  vie  enfin 
parut  gravement  compromise,  l’opération  césarienne  ne 
serait  pas,  à  beaucoup  près,  aussi  fréquemment  mortelle 
qu’on  l’a  malheureusement  observé  jusqu’ici.  Non  seu¬ 
lement  on  doit  la  pratiquer  sur  la  femme  vivante,  mais 
il  est  encore  de  règle  d’y  soumettre  celles  qui  succombent 
après  le  septième  mois  de  là  grossesse,  sans  être  déli¬ 
vrées.  La  loi  romaine,  lex  regia  ,  qu’on  rapporte  à  Numa 
Pempilius,  ordonne  déjà  aux  médecins  d’ouvrir  toutes 
les  femmes  qui  meurent  enceintes ,  dans  l’intention  de 
conserver  des  citoyens  à  l’état.  Pour  fortifier  cet  ancien 
usage,  le  sénat  de  Venise  porta  un  décret,  en  1608  et 
iyai,  qui  punissait  sévèrement  les  gens  de  l’art,  dans  le 
cas  où  ils  n’auraiënt  pas  opéré  avec  le  même  soin  que 
pendant  la  vie,  le  sujet  supposé  mort.  Le  roi  de  Sicile  fit 
une  autre  loi,  par  laquelle  il  infligeait  la  peine  de  mort 
aux  médecins  qui  auraient  omis  de  pratiquer  l’opération 
césarienne  aux  femmes  décédées  dans  les  derniers  mois  de 
la  grossesse..Quant  à  la  nécessité  de  se  comporter,  immé¬ 
diatement  après  la  mort  de  la  mère,  avec  les  mêmes  pré¬ 
cautions  que  pendant  la  vie,  on  la  concevra  en  se  rappelant 
la  difficulté  de  constater  d’une  manière  sure  que  l’existence 
est  éteinte  sans  retour  ,  et  la  promptitude  avec  laquelle  il 
importe  d’agir  alors.  Van  Swiéten  et Baudelocque  citent 
trois  observations  de  femmes  qu’on  croyait  mortes,  et 
sur  lesquelles  on  allait  pratiquer  l’opération,  lorsqu’elles 
revinrent  de  leur  état  léthargique.  Peu  rapporte  un 
exemple  encore  bien  plus  propre  à  effrayer .  Il  commençait 
son  incision,  lorsque  la  femme  fit  un  tressaillement  accom¬ 
pagné  de  grincements  de  dents  et  de  remuments  des  lèvres  !  ; 
Uigaudaux  en  a  relaté  un  autre  qui  n’ est  pas  moins  re¬ 
marquable  :  on  le  fait  demander  à  deux  lieues  de  Douai 
pour  une  malheureuse  dont  le  travail  donnait  les  plus 
vives  inquiétudes.  Il  arrive  près  d’elle.  On  la  croit  morte 
depuis  deux  heures.  Au  lieu  de  lui  ouvrir  le  ventre  sans 
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autre  examen,  il  explore  les  organes  sexuels,;  s’aperçoit 
que  le  bassin  est  bien  conformé,  va  chercher  les  pieds  de, 
l’enfant,  qui  sort  dans  un  état  de  mort  apparente ,  mais 
qu’à  force  de  soins,  on  rappelle  à  la  vie  au  bout  de  deux 
heures,  Les  membres  de  la  mère  conservant  leur  sou¬ 
plesse,  Rigaudaux  défendit  de  l’ensevelir  avant  que 
l’abdomen  ne  fût  vert.  Quelques  heures  après,  cette 
femme  sortit  si  bien  de  son  engourdissement,  qu’elle  vint 
elle-même ,  quatre  ans  plus  tard,  annoncer  au  chirurgien 
qu’elle  n’était  pas  morte. 

Lorsqu’on  n'avait  recours  à  l’opération  césarienne 
qu  après  la  mort,  on  la  pratiquait  sur  le  côté  gauche  de 
l’abdomen  :  la  femme  était  ouverte  avec  un  rasoir  de 
long  à  côté  gauche  j  à  cause  du  foie,  d’autant  qne  cette 
partie,  la  est  plus  libre  que  la  dextre,  dit  Guy  de  Chau- 
liac  ;  mais,  depuis  qu’elle  a  été  tentée  sur  la  femme  vi- 
vante,  on  l’a  soumise  à  des  règles  mieux  raisonnées. 
Parmi  les  divers  procédés  indiqués  par  les  accoucheurs, 
il  en  est  cinq  qui  ont  plus  spécialement  fixé  l’attention  : 
dans  l’un,  on  incise  sur  la  ligne  médiane,  parallèle¬ 
ment  à  l’axe  du  corps  ;  dans  le  second  ,  on  agit  en  dehors 
du  muscle  droit;  dans  le  troisième,  les  parois  abdomi¬ 
nales  sont  divisées  transversalement  sur  l’un  des  côtés  ; 
dans  le  quatrième,  la  plaie  se  trouve  immédiatement  au- 
dessus  et  dans  la  direction  du  ligament  de  Fallope  ;  enfin, 
c’est  au  niveau  de  la  crête  iliaque,  qu’on  la  pratique  dans 
le  cinquième.  C’est  à  tort,  que  Solayrès,  Henekel,  De- 
leurye,  etc,,  ont  attribué  l’idée  d’inciser  sur  la  ligne, 
médiane  à  Platner,  à  Guérin  ou  à  Varoquier,  Mauriceau 
s’était  déjà  expliqué  sur  ce  point  d’une  manière  assez, 
claire,  La  plupart  veulent  qu’on  incise  au  côté  gauche 
du  ventre  ;  mais  l’ouverture  sera  mieux  au  milieu  entre 
les  muscles  droits ,  dit-il ,  car  il  n’y  a  en  cet  endroit  que 
les  téguments  et  les  muscles  à  couper.  Préféré  par  Bau- 
4elocque,  généralement  suivi  maintenant  en  France,  en 
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Angleterre  et  en  Allemagne,  ce  procédé  permet  d’éviter^ 
les  muscles,  de  n’agir  que  sur  la  ligne  blanclie  et  de  ne 
produire  que  peu  de  douleur;  nulle  artère  ne  peut  être 
lésée,  et,  de  plus,  on  incise  la  matrice  parallèlement  à  ses 
principales  fibres.  Mais  aussi,  a-t-on  dit,  il  expose  à 
blesser  la  vessie  ;  l’écoulement  des  liquides,  soit  pendant, 
soit  après  l’opération,  ne  peut  que  difficilement  se  faire  ; 
la  plaie,  ne  comprenant  que  des  tissus  fibreux,  est  lente 
à  se  cicatriser  ;  et  l'utérus ,  ouvert  sur  presque  toute 
l’étendue  de  sa  paroi  antérieure,  au  lieu  de  tendre  à  rap¬ 
procher  les  lèvres  de  sa  division,  les  écarte,  au  contraire, 
en  se  contractant. 

En  opérant  sur  le  côté ,  les  anciens  accoucheurs 
choisissaient,  en  général,  le  côté  gauche,  et  faisaient 
une  incision  tantôt  droite,  tantôt  légèrement  oblique, 
et,  d’autres  fois,  en  forme  de  croissant,  mais  tou¬ 
jours  immédiatement  en  dehors  du  muscle  droit.  Au 
dire  des  médecins  qui,  l’ont  adoptée,  Cette  méthode  a, 
sur  la  précédente,  l’avantage  de  mettre  la  poche  urinaire 
à  l’abri  de  tout  accident,  de  permettre  une  cicatrisation 
facile,  et  de  moins  gêner  l’issue  des  matières  qui  doivent 
s’échapper  de  la  plaie.  Comme  la  matrice  a  presque  tou¬ 
jours  éprouvé  un  mouvement  de  torsion  sur  son  axe,  en 
s’inclinant  à  droite  ou  à gauche,  on  a  cru  qu’en  incisant 
sur  la  ligne  médiane,  on  tomberait  plus  près  de  son  bord- 
gauche  que  du  milieu  de  sa  région  antérieure.  C’est  en¬ 
core  d’après  celte  considération,  qu’on  a  conseillé  d’opé- 
rer  sur  le  côté  vers  lequel  l’utérus  s’est  naturellement 
dévié.  En  admettant  comme  réels  tous  ces  avantages,  ils, 
seraient  néanmoins  plus  que  compensés,  il  me  semble, 
par  le  danger  de  blesser  l’artère  épigastrique  ou  ses  bran¬ 
ches,  d’avoir  une  solution  dont  les  lèvres  seraient  presque 
impossibles  à  maintenir  rapprochées,  à  cause  de  la  ré¬ 
traction  des  muscles  obliques  et  transverses.,  et  par  l’im¬ 
possibilité  d’obvier  aq  défaut  de  paralélîisme  des  plaies 
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de  la  matrice  et  de-  l'abdomen.  Pour  éviter  les  inconvé¬ 
nients  attachés  aces  deux  méthodes,  Lctuverjat ,  qui 
avait  d’abord  reconnu  de  grands  avantages  à  l’hystéroto- 
mie  de  la  ligne  blanche,,  s’efforça  de  régulariser  un  pro¬ 
cédé  déjà  mis  en  usage  par  quelques  praticiens ,  et  con¬ 
seilla  de  pratiquer  une  incision  transversale,,  longue  de 
cinq  pouces ,  entre  le  muscle  droit  et  la  colonne  épinière, 
plus  ou  moins  au-dessous  de  la  dernière  fausse  côte,  selon 
que  le  fond  de  l’organe  gestateur  s’en  trouve  plus  ou  moins 
éloigné.  En  procédant  ainsi,  dit-il,  on  écarte  plutôt  qu’on 
ne  divise  les  fibres  des  muscles  transverses  ;  on  évite  les 
artères  épigastrique  et  lombaire  ;  on  tombe  sur  le  fond 
de  la  matrice,  dont  la  cavité  forme  un  entonnoir,  qui 
rend  l’écoulement  des  lochies  très  facile,  et  par  le  vagin 
et  par  la  plaie.  Le  parallélisme  est  très  facile  à  conserver,. 
La  suture  est  inutile.  La  simple  position  suffit  pour  main- 
tenir  exactement  rapprochées  les  lèvres  de  la  division. 
Enfin  l’angle  externe  de  la  solution  dêtcontinuité,  occu¬ 
pant  un  point  déclive,  les  épanchements  abdominaux 
sont  incomparablement  moins  à  craindre  que  dans  les 
autres  méthodes;  mais  on  peut  objecter  que  les  fibres 
charnues  du  grand  et  du  petit  oblique  sont  nécessairement, 
tranchées,  que  le  moindre  effort  doit  chasser  les  viscères 
au-dehors ,  que  la  matrice ,  divisée  dans  son  fond ,  en 
travers,  et  là  où  ses  vaisseaux  sont  le  plus  volumineux  ,, 
ne  tarde  pas  à  s’éloigner  considérablement  de  l’ouverture 
extérieure,  et  que  ses  fibres ,  en  se  contractant,  devront 
gêner  plutôt  que  favoriser  le  rapprochement  des  bords 
de  la  division  interne  ;  en  sorte  que,  malgré  les  deux  suc¬ 
cès  obtenus  par  Lauverjat,  et  la.  préférence  que  semblent 
lui  accorder  Sabatier  et  M.  Gardien  ,,  celte  méthode 
n’est  évidemment  guère  moins  dangereuse  que  les  deux, 
autres. 

Craignant  par-dessus  tout  la  blessure  du  péritoine  et, 
du  corps  de  l’utérus,  M.  Bitge»  a,  conseillé dans  ces. 
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derniers  temps ,  d’inciser  transversalement  rattache  des. 
muscles  larges  de  l’abdomen  au-dessus  de  la  crête  iliaque* 
de  décoller  le  péritoine  jusqu’au  détroit  supérieur ,  et  de 
diviser  le  col  de  la  matrice  dans  une  étendue  suffisante 
pour  permettre  l’extraction  du  fœtus.  D’abord,  je  ne 
vois  pas  comment  il  serait  possible  d’ouvrir  le  sommet 
de  la  matrice  sans  la  membrane  séreuse  qui  l’enveloppe  ; 
ensuite,  les  difficultés  inhérentes  à  ce  procédé,  jointes  au 
décollement  qu’il  faudrait  produire  dans  la  fosse  iliaque, 
ne  me  paraissent  pas  dénaturé  à  rendre  l’opération  moins 
grave  que  celles  qui  viennent  d’être  mentionnées.  D’ail7 
leurs,  à  ma  connaissance  du  moins,  elle  n’existe  encore 
qu’en  projet,  et  personne  jusqu’ici  ne  l’a  mise  en  pratique 
sur  la  femme  vivante. 

Attribuant  les  principaux  dangers  de  l’opération 
césarienne  à  la  double  lésion  du  péritoine,  regardant 
les  plaies  de  l’utérus  comme  presque  essentiellement 
mortelles,  JVÏ.  Baudelocque  neveu  a  proposé  une  nouvelle 
méthode  qui,  sous  ce  double  rapport,  lui  paraît  infini¬ 
ment  meilleure  que  toutes  les  autres,  et  qui,  dans  le 
fait,  en  diffère  considérablement.  L’incision,  commencée 
près  de  l’épine  du  pubis  ,  se  prolonge  paralèllement  au 
ligament  de  Poupart  jusqu’au-delà  de  l’épine  iliaque 
antéro-supérieure.  I;1  choisit  le  côté  gauche  à  cause  de 
l’inclinaison  du  col,  quand  l’utérus  est  divisé  à  droite, 
et  le  côté  droit  dans  le  cas  contraire.  Après  avoir  divisé 
la  paroi  abdominale  sans  toucher  à  l’artère  épigastrique, 
il  refoule  le  péritoine  de  la  fosse  iliaque  jusque  dans  l’ex- 
çavation  pelvienne,  et  en  débarrasse  la  partie  supérieure  du 
vagin  qu’il  ouvre.  A  travers  cette  ouverture  qui  doit  avoir 
une  certaine  étendue,  on  porte  le  doigt  dans  l’orifice 
utérin,  qu’on  tâche  d’attirer  vers  la  plaie  du  ventre,  en 
même  temps  qu’on  presse  le  fond  de  l’organe  geslateur 
en  sens  contraire,  pour  en  favoriser  le  renversement. 
Quand  on  est  parvenu  à  en  mettre  le  col  en  rapport  avec 
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l’ouverture  des  parois  abdominales,  on  abandonne  l’ac- 
couchement  aux  contractions  de  la  matrice,  ou  bien, 
s’il  le  fallait  absolument ,  on  dilaterait  l’orifice  avec  les 
doigts,  et  le  foetus  serait  entraîné,  soit  avec  la  main,  soit 
avec  le  forceps. 

L’idée  de  cette  méthode ,  que  l’auteur  nomme  élytro¬ 
tomie.,  ne  laisse  pas  d’être  ingénieuse.  Il  a  fait  sur  le 
cadavre  de  la  femme  morte  enceinte  ou  sans  être  enceinte, 
un  certain  nombre  d’ expériences  qui  l’ont  confirmé  dans 
l’opinion  avantageuse  qu’il  s’en  était  formée  d’abord,  et 
qui  ont  suffi  pour  engager  quelques  praticiens  à  suspendre 
leur  jugement  sur  sa  valeur.  Craignant  par-dessus  tout 
l’hémorrhagie  après  la  section  césarienne,  Madame  Boivin 
et  Ch,  Bell  avaient  également  senti  le  besoin  d’inciser, 
l’organe  gestateur  le  plus  près  possible  de  son  sommet 
ou  de  son  col ,  lieu  où  il  existe  à  peine  quelques  vais¬ 
seaux.  Cependant,  j’ai  peine  à  croire  qu’une  telle  opéra¬ 
tion  soit  praticable  dans  la  majortité  des  cas ,  et  que  la 
déchirure  du  vagin  jointe  aux  dégâts  qu’on  opère  nécessai¬ 
rement  dans  la  fosse  iliaque  ou  l’excavation,  soient  moins 
redoutables  que  l’incision  simple  et  méthodique  du  péri¬ 
toine  au  de  la  matrice,  telle  qu’on  peut  la  pratiquer  dans 
l’hystérotomie  ordinaire.  Je  puis  ajouter  d’ailleurs  que, 
tout  récemment,  M.  Baudelocque  n'a  pu  se  dispenser  de 
recourir  a  l’opération  césarienne  proprement  dite,  après  ; 
avoir  tenté  son  élytrotomie  chez  une  femme  qu’il  obser¬ 
vait  depuis  long-temps,  et  près  de  laquelle  il  fut  aidé  par 
M.  Hervez  de  Chegoin.  Un  seul  fait  n’autorise  pas  ,  je  le 
sais ,  à  tirer  dés  conclusions  rigoureuses  5  mais  celui-ci, 
le  seul  qui  soit  relatif  à  la  femme  vivante ,  me  paraît  don¬ 
ner  une  grande  force  aux  préventions  formées  à  priori 
par  le  raisonnement  contre  les  idées  de  l’auteur. 

Une  autre  manière  d’opérer ,  qui  se  rapproche  un  peu 
de  celle  de  M.  Ritgen,  et  qui  ne  s’éloigne  pas  beaucoup 
non  plus  de  celle  de  M,  Baudelocque ,  parait  avoir  été 
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proposée  presque  en  même  temps  par  M.  Physick.  Apres 
avoir  remarqué  que ,  sur  les  femmes  enceintes  ,  le  péri¬ 
toine  est  facile  a  séparer  de  la  vessie  et  des  environs  du 
col  utérin,  ce  chirurgien  a  pensé,  qu’en  faisant  une  in¬ 
cision  horizontale ,  immédiatement  au-dessus  des  pubis, 
on  pourrait  arriver  au  col  de  la  matrice ,  et  l’ouvrir  sans 
intéresser  la  membrane  séreuse  abdominale.  Mais,  quoi 
qu’en  puisse  dire  M.  W.-E.  Horner ,  cette  opération  est 
peu  digne  de  son  inventeur ,  et  ne  vaut  pas  la  peine  d’être 
discutée. 

Manuel  opératoire.  On  ne  doit  jamais  omettre  de  vider 
le  réctum  et  la  vessie  avant  de  commencer,  sur-tout  quand 
on  veut  suivre  le  procédé  de  Mauriceau.  L’appareil  se  com¬ 
pose  d'un  bistouri  convexe,  d’un  bistouri  droit  et  bou¬ 
tonné,  de  pinces,  de  ciseaux,  d’aiguilles  à  suture,  de  fil,  de 
tuyaux  de  plumes  de  bandelettes  adhésives ,  de  charpie  en 
boulettes  et  en  gâteaux.  Des  linges  enduits  de  eérat,  des 
compresses  longuettes,  carrées,  un  bandage  de  corps,  des 
éponges  fines  et  volumineuses,  une  seringue,  des  canules 
de  gomme  élastique  en  cas  qu’on  ait  à  faire  des  injections* 
de  l’eau  tiède,  de  l’eau  froide,  du  vinaigre,  du  vin  et 
de  l'eau  de  Cologne  sont  également  nécessaires. 

La  malade  est,  autant  que  possible,  couchée  sur  le  lit 
qu’elle  doit  garder  les  premiers  jours  de  l’opération.  Sa 
position  rie  doit  point  être  gênée.  Placée  sur  le  dos,  la 
tête  modérémènt  élevée ,  les  jambes  et  les  cuisses  très  lé¬ 
gèrement  fléchies ,  des  aides  sont  chargés  de  veiller  aux 
mouvements  inconsidérés  que  les  douleurs  pourraient 
lui  faire  exécuter.  Deux  personnes  bien  entendues  appli¬ 
quent  leurs  mains  sur  les  côtés  et  le  fond  de  l’utérus  ,  de 
manière  à  le  circonscrire  très  exactement,  afin  qu’il  ne 
puisse  se  glisser  aucun  organe  entre  sa  surface  et  les  pa¬ 
rois  abdominales,  et  qu’il  ne  fasse,  en  quelque  sorte, 
qu’une  seule  masse  avëc  ces  dernières  parties.  A  cet  effet, 
es  mains  nues  me  paraissent  un  peu  moins  convenables 
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qu’appliquées  sur  de  larges  éponges ,  comme  le  veulent 
les  docteurs  Hedenus  et  Kluge. 

Avec  le  bistouri  convexe,  le  chirurgien  incisé  les  té- 
guments  des  environs  de  l’ombilic  vers  le  pubis,  dans 
l’étendue  de  cinq  à  six  pouces,  sans  qu’il  soit  pour  cela 
nécessaire  ,  ni  même  toujours  possible  d’en  faire  d’a¬ 
bord  un  large  repli  y  comme  le  recommande  Levret.  Là 
couche  sous-cutanée,  l’aponévrose  et  les  fibres  muscu¬ 
laires,  si  on  n’opère  pas  sur  la  ligne  médiane,  ainsi  que 
le  tissu  cellulaire ,  sont  successivement  divisés  delà  même 
manière  et  dans  la  même  étendue.  Cette  incision  ne  doit 
pas  descendre  trop  près  de  là  symphyse,  à  cause  delà 
vessie,  et  parce  que  lés  parois  abdominales  conservent  or- 
dinairement  une  grande  épaisseur  de  ce  côté.  Il  vaudrait 
mieux  la  prolonger  au-dessus  de  l’ombilic,  en  ayant  soin 
de  passer  à  gauche  de  cette  cicatrice,  pour  éviter  la  veine 
ombilicale,  et  sur-tout  l’anastomose  qui  peut  exister 
entre  elle  et  la  veine  épigastrique y  anastomose  que 
MM.  Mesnière,  Clément  et  Martin  ont  notée  dans  ces 
derniers  temps. 

Après  avoir  ouvert  le  péritoine ,  de  manière  à  permettre 
l’introduction  du  doigt  indicateur  gauche,  qui  doit  servir 
de  conducteur  à  l’instrument,  on  agrandit  la  plaie  dé 
cette  membrane  avec  le  bistouri  boutonné  ,  au  point  dé 
lui  donner  la  même  étendue  qu’à  la  division  de  la  peau. 
La  matriee  est  alors  à  découvert.  On  l’incise  couche 
par  couche,  et  avec  lenteur,  jusqu’à  ce  qu’on  arrive  à  là 
surface  de  l’oeuf $  puis,  pour  conserver  au  col  autant  de 
longueur  que  possible ,  on  recommande  aux  aides  d’a¬ 
baisser  doucement  le  fond  de  L utérus ,  en  le  faisant  bas¬ 
culer  en  avant.  On  pourrait  même,  à  l’instar  de  M.  Klugey 
accrocher  l’angle  inférieur  de  la  plaie  de  cet  organe ,  pour 
opérer,  ou  du  moins  pour  favoriser  un  pareil  mouve¬ 
ment,  qui,  en  donnant  la  facilité  de  prolonger  la  section 
très  loin  supérieurement,  permet  de  ménager  le  col.  Afin 
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dè  ne  point  s’exposer  à  blesser  les  vaisseaux  du  placenta, 
il  est  mieux  d’employer  le  bistouri  boutonné  en  finis¬ 
sant  l’incision,  que  d’avoir  recours  à  la  sonde  cannelée, 
pour  diriger  le  bistouri  convexe.  Jéne  verrais,  d’ ailleurs, 
aucun  inconvénient  a  ce  que  le  doigt  décollât  d’avance  le 
gâteau  placentaire  et  les  membranes  dans  une  certaine 
étendue.  C’est  à  ce  moment,  et  non  avant  de  commencer 
l’opération ,  qu’il  serait  peut-être  permis  de  suivre  le 
conseil  de  Planchon,  d’aller  rompre  la  poebe  des  eaux 
dans  le  baut  du  vagin  ,  soit  avec  les  doigts  ,  soit  avec  l’ins¬ 
trument  de  Siébold ,  comme  on  le  fait  généralement  en‘ 
Allemagne.  En  supposant,  ce  qui  me  paraît  préférable,* 
qu’on  perce  la  coque  de  l’œuf,  par  la  plaie  ,  il  importe 
que  les  aides  redoublent  de  soins ,  pour  que  les  parois 
abdominales  n’abandonnent  point  la  matrice.  On  s’op¬ 
posera,  de  cette  manière,  à  T  épanchement  des  eaux,  dans 
le  péritoine ,  et  la  tendance  qu'ont  les  viscères  à  s’échap¬ 
per  aurdebors  restera  sans  effet. 

L’extraction  de  l’enfant  doit  se  faire  sans  retard.  Quand 
il  se  présente  par  la  tête  ou  le  siège,  on  l’entraîne  dans 
cette  position ,  et,,  pour  aider  à  sa  sortie ,  on  prescrit 
aux  aides  de  presser  légèrement  les  côtés  de  la  matrice  à 
travers  les  parois  du  ventre.  S’il  est  autrement  placé ,  on 
va  le  saisir  par  les  pieds,  et  on  en  fait  l’extraction  avec  les 
mêmes,  précautions  que  dans  L’accouchement  par  les 
voies  naturelles,  en  se  donnant  de  garde,  sur-tout,  de 
confondre  ou  de  tirailler  les  lèvres  de  la  plaie  de  l’utérus. 

Aussitôt  après  la  sortie  du  foetus,  on  pourrait  imiter 
Planchon,  et  à  l’aide  d’une  sonde  de  gomme  élastique* 
reporter  le  cordon  à  travers  la  plaie,  pour  entraîner  le 
délivre  par  le  vagin;  mais  il  n’en  résulterait  aucun  a  van  - 
tage  pour  la  suite,  et  l’opération  en  serait  sensiblement 
ralentie.  Au  surplus ,  la  rétraction  delà  matrice,  qui  ren¬ 
drait  le  plus  souvent  cette  manœuvre  impossible,  force 
bientôt  le  placenta  à  s’engager  dans  la  plaie,  et  indique 
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ainsi  la  voie  qu’il  faut  choisir  pour  l’extraire,  afin  qu’il 
offre  moins  de  volume  et  de  résistance.  On  le  saisit  même 
par  un  de  ses  bords ,  quand  on  le  peut,  plutôt  que  de  tirer 
tout-simplement  sur  le  cordon.  Quant  aux  membranes  * 
on  a  soin  de  les  rouler  en  cordes  ,  comme  dans  la  déli¬ 
vrance  naturelle,  pour  empêcher  qu’il  n’en  resté  dans  lâ 
matrice.  S’il  s’est  épanché  du  sang  et  formé  des  caillots* 
on  doit  lés  enlever  avec  la  main.  Il  serait  bien ,  en  outre* 
de  nettoyer  toutes  les  parties  avec  une  injection  d’eau 
tiède;  mais  je  ne  pense  pas  que,  dans  le  but  de  tenir  le 
col  ouvert ,  il  soit  utile  d’y  placer  la  mèche  effilée  que 
conseille  Baudelocque,  ni  le  cierge  pertuisé  de  Ruleau, 
ni  latente  de  Rousset*  ni  la  sonde  de  M.  Tarbé,  ni  au¬ 
cune  espèce  de  canule  que  ce  soit.  Ces^moyens  n’empê¬ 
cheraient  pas  l’orifice  de  se  fermer*  et  augmenteraient  en 
pure  perte  son  irritation.  Le  doigt  qu’on  y  porte  de  temps 
en  temps  suffit  pour  l’entrouvrir*  s’il  cesse  de  donner 
issue  aux  matières,  que  rien  ne  peut  empêcher ,  en  défi¬ 
nitive,  de  passer  en  tout  ou  en  partie  par  la  plaie. 

L’opération  terminée ,  on  doit  songer  à  suspendre  l’é¬ 
coulement  du  sang.  Dans  le  procédé  latéral ,  dans  celui 
de  Lauverjat  sur-tout,  plusieurs  artérioles  peuvent  avoir 
été  divisées.  On  en  fait  la  ligature ,  si  on  n’a  mieux  aimé  la 
pratiquera  mesure  qu’elles  ont  été  ouvertes.  Pendant  l’o¬ 
pération,  les  principaux  orifices  des  artères  utérines,  ont 
été  fermés  par  les  doigts  des  aides.  Il  ne  peut  jamais  être 
question  de  les  oblitérer  avec  des  fils;  mais  on  a  conseillé 
de  les  cautériser  avec  des  chevilles  de  vitriol,  et  le  plus 
souvent  de  s’en  rapporter  au  resserrement  de  la  matrice* 
resserrement  qu’on  sollicite,  s’il  tarde  trop/à  s’effectuer* 
en  excitant  la  cavité  de  cet  organe  ou  la  plaie  avec  les 
doigts  ou  des  linges  imbibés  d’eau  vinaigrée.  Au  bout  de 
quelques  minutes,  la  division  se  réduit  à  l’étendue  d’un  à 
deux  pouces,  et  dès  lors,  toute  espèce  d’hémorrhagie 
devient  impossible.  En  Angleterre ,  en  Allemagne  et 
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même  en  France,  on  réunit  en  général  la  plaie  de  l’ab¬ 
domen  à  l’aide  de  la  sature  à  points  passés,  ou  deda  su¬ 
ture  entortillée,  parce  que  c’est,  dit-on,  le  seul  moyen 
d’en  maintenir  les  lèvres  rapprochées  et  de  prévenir  la 
hernie  des  viscères.  Cependant  Sabatier  veut  qu’on  s’ en 
dispense,  et  dit  qu’à  moins  de  comprendre  toute  l’é¬ 
paisseur  des  parois  abdominales  dans  chaque  anse  du 
h! ,  ce  qui  ne  laisserait  pas  d’être  dangereux ,  les  ban- 
delettes  aggîutinatives  en  feront  tout  autant  que  la  suture, 
sans  compromettre,  de  la  même  manière ,  le  salut  de  la 
malade.  Il  me  paraît  préférable,  néanmoins  ,  malgré  lés 
raisons  invoquées  par  ce  savant  auteur  ,  vd’avoir  recours 
à  la  suture ,  même  quand  on  a  suivi  le  procédé  de  Lau- 
verjat.  Dans  tous  les  cas,  l’angle  inférieur  de  la  division 
doit  être  laissé  libre ,  pour  permettre  aux  matières  de 
s’écouler  et  à  îa  mèche,  dont  on  a  placé  une  extrémité  dans 
la  matrice,  de  les  entraîner  au-dehors.  Les  points  de  su¬ 
ture,  du  reste,  n’empêchent  pas  de  placer  des  ru¬ 
bans  emplastiques  entre  eux ,  ni  d’en  aider  l’action  au 
moyen  du  bandage  unissant  et  d’une  position  favorable» 
On  Couvre  ensuite  la  plaie  d’un  linge  troué ,  ou  de  ban¬ 
delettes  enduites  de  cérat.  Deux  longues  et  larges  com^ 
presses  sont  placées  sur  les  côtés»  Des  plumasseaux  de 
charpie  fine,  des  compresses  ordinaires,  et  le  bandage  de 
corps  bien  appliqué,  compléteront  le  pansement.  Avant  de 
quitter  la  femme,  on  la  débarrasse  des  linges  salis  pen¬ 
dant  l’opération.  On  la  reporte,  en  lui  imprimant  le 
moins  de  mouvement  possible,  au  milieu  de  son  lit ,  où. 
on  tâche  de  la  placer  de  manière  que  tous  ses  muscles 
soient  dans  le  relâchement»  Une  potion  antispasmo¬ 
dique  légèrement  opiacée  pour  calmer  l’agitation  ner¬ 
veuse  ,  des  précautions  pour  que  les  lochies  puissent  s’é¬ 
couler  par  le  vagin  ,  et  ne  pas  s’épancher  dans  le  ventre, 
des  boissons  délayantes ,  la  saignée  et  des  sangsues  dès 
qu’il  se  manifeste  le  moindre  symptôme  inflammatoire  , 
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avec  le  plus  grand  calme  du  corps  et  de  l’esprit,  voilà  tout 
ce  que  le  chirurgien  peut  recommander  à  l’opérée,  pour 
prévenir  les  dangers  qui  la  menacent. 

Art.  14. 

Utérotomie  vaginale. 

Un  grand  nombre  de  eauses  peuvent,  au  rapport  des 
auteurs ,  nécessiter  l’opération  césarienne  vaginale  1  une 
oblitération  avec  induration  fibro-cartilagineuse  du  col  , 
comme  dans  le  cas  relaté  par  Simson,  et,  même  dans  cet 
autre  dont  parle  Van  Swiéten  ;  des  convulsions  violentes 
qui  mettent  les  jours  de  la  femme  en  danger  pendant  que 
l’orifice,  trop  tendu,  encore  trop  peu  dilaté  pour  per¬ 
mettre  l’introduction  de  la  main ,  ainsi  qu’on  le  voit  dans 
les  observations  deDuboscq  et  de  Lambron  ;  une  obliquité 
extrême  de  l’orifice  en  arrière  en  même  temps  que  la  tête 
du  foetus  entraîne  dans  l’excavation  et  jusqu’à  la  vulve 
la  paroi  antérieure  de  la  matrice  qu’elle  distend,  amincit 
et  finirait  par  déchirer,  si  on  ne  s’émpressait  d’y  pratiquer 
une  incision ,  comme  le  fit  Lauverjat,  sont  les  accidents 
qui  l’ont  le  plus  fréquemment  réclamée.  Elle  peut  nussi 
devenir  utile  lorsque  l’utérus ,  échappé  du  bassin  pendant 
la  grossesse  n’â  point  été  réduit,  et  que  son  col  ne  peut 
être  dilaté  à  l’aide  des  doigts,  quoiqu’il  y  ait  du  danger 
à  retarder  l’accouchement,  comme  M.  Thénance,  Jaco- 
met  et  un  chirurgien  de  Vaux  cité  par  M.  Bodin  ,  en 
ont  indiqué  des  exemples.  Mais  c’est  plus  spécia¬ 
lement  dans  les  cas  de  squirrhosités  qu’on  l’a  pro¬ 
posée,  et  quand  l’orifice  présente  une  telle  résistance, 
que  la  femme  s’épuise  en  vains  efforts  sans  en  pro¬ 
duire  la  dilatation.  Enfin  elle  serait  également  appli¬ 
cable,  ainsi  que  s’est  efforcé  de  le  démontrer  M.  Bodin, 
aux  cas  de  présentation  du  bras  ,  si  jamais  il  était  réelle¬ 
ment  impossible  alors  d’aller  chercher  les  pieds  ,  et  s’il 
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n’y  avait  pas  d’autres  moyens  d’éviter  l’amputation  du 
membre. 

Pour  la  pratiquer,  le  spéculum  employé  par  quel¬ 
ques-uns  est  inutile.  A  l’aide  du  bistouri  boutonné,  gar¬ 
ni  d’une  bandelette  jusqu’à  dix  ou  quinze  lignes  de  sa 
pointe,  et  dirigé  par  l’indicateur,  on  arrive  facilement 
dans  le  col,  s’il  n’est  pas  trop  éloigné  de  l’axe  pelvien. 
Dans  le  cas  contraire,  il  faudrait  remplacer  le  bistouri 
droit  par  le  bistôuri  courbe  de  Pott.  A  la  rigueur,  on 
pourrait  se  contenter  d’une  seule  incision  ;  mais  comme 
il  importe  qu’elle  ne  soit  pas  trop  profonde,  on  doit 
préférer  d’en  pratiquer  plusieurs  à  quelque  distance  les 
unes  des  autres.  Au  premier  abord,  il  semble  que  le  pas¬ 
sage  de  la  tête  ne  se  fera  point  sans  agrandir  de  pareilles 
plaies,  au  point  de  les  prolonger  jusques  au  corps  del’uté- 
rus,  et  de  déchirer  le  péritoine.  Il  n’en  est  rien  cependant, 
et  elles  restent  ordinairement  limitées  à  l’ épaisseur  du 
col.  Lorsqu’on  opère  pour  une  induration  squirrheuse 
ou  fibreuse  ,  c’est  à  peine  s’il  s’en  écoule  quelques  onces 
de  sang.  Ici,  M.  Dugès  voudrait,  avec  raison  je  crois, 
qu’on  enlevât  en  même  temps  toutes  les  parties  malades  , 
au  lieu  de  lés  inciser  simplement. 

Quand  on  divise  la  paroi  antérieure  de  la  matrice,  sans 
aller  jusqu’à  l’orifice,  on  est  obligé  de  se  servir  d’un  bis¬ 
touri  droit  ou  convexe  et  non  boutonné ,  pour  commen¬ 
cer  l’opération  qui  est  toujours  plus  délicate  que  dans 
le  cas  précédent.  Afin  de  ne  pas  blesser  la  partie  du  foetus 
qui  se  présente'  la  première,  on  ne  peut  prendre  trop  de 
soins  en  faisant  l’incision.  Toutefois,  lorsqu’on  a  pénétré 
jusque  dans  l’utérus ,  le  doigt  devient  un  directeur  sûr, 
et  l’instrum'ent  peut  agrandir  la  plaie,  autant  qu’il  est  né¬ 
cessaire,  sans  aucun  danger.  Remarquons,  néanmoins, 
qu’il  n’y  a  pas  autant  d’inconvénients  à  la  prolonger  en 
,  arrière  qu  en  avant,  à  cause  de  la  vessie,  et  qu’il,  est 
d’ailleurs  inutile  delui  donner  une  grande  étendue.  Après 
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l’accôüchement ,  cette  plaie  se  resserre  très  rapidement-, - 
et,  souvent,  il  ne  s’est  pas  écoulé  plus  d’une  demi-jour¬ 
née  quelle  col  a  déjà  repris  sa  position  naturelle.  Si  le 
sang  fluâit  en  trop  grande  quantité,  des  injections  avec 
l’oxicrat,  le  tamponnement  l’arrêteraient  en  général  sans 
difficulté,  et  la  cautérisation,  du  reste -très  facile  à  es¬ 
sayer  ,  ne  serait  qüe  rarement  indispensable  en  pareil  cas. 
Quant  aux  lochies ,  elles  s’échappent,  ou  par  le  col,  ou 
parla  plaie,  et  la  femme,  sous-ee  rapport,  n’exige  pas 
d’autres  soins  qu’à  la  suite  d’une  parturition  ordinaire. 

Ce  qui  est  relatif  à  la  céphalotomie ,  à  l’emploi  des  cro¬ 
chets,  des  lacs,  du  forceps,  à  la  version,  etc.,  étant  ex¬ 
posé  au  long  dans  le  second  volume  de  mon  Traité  cte 
Tocologie ,  je  ne  pense  pas  devoir  le  reproduire  ici ,  d’au¬ 
tant  moins  que  de  pareilles  opérations  sont  entièrement 
du  ressort  de  l’accoucheur.  Si  je  me  suis  hasardé  à 
dire  un  mot’de  la  symphyséotomie,  et  de  l’opération  cé¬ 
sarienne  ,  c’est  que  le  chirurgien  est  quelquefois  appelé 
a  les  pratiquer  par  les  personnes  mêmes  qui  se  livrent 
uniquement  à  l?ëlude  de  l’obstétrique. 


CHAPITRE  V. 

APPAREIL  URINAIRE. 


Section  première. 

TAILLE  OU  OPÉRATION  DE  LA  PIERRE. 

A.  Chez  l’homme . 

La  taille,  une  des  plus  anciennes  opérations  de  la 
-chirurgie ,  en  est  aussi  une  des  plus  importantes  et  des 
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plus  graves. .  Aucune ,  peut-être ,  n’a  donné  lieu  à  plus 
dé  travaux,  à  plus  de  discussions,  à  plus  d’efforts  dé  tout 
genre.  Son  but  est  l’extraction,  par  une  voie  artificielle, 
des  corps  étrangers  arrêtés  ou  développés  dans  la  vessie.. 
Bien  que  le  mot  taille  soit  peu  scientifique ,  et  par  lui- 
même  insignifiant  ,  je  m’enser  virai  cependant  de  préfé¬ 
rence.  Le  terme  àe  lithotomie  reçoit- ici  une  acception 
tout- à- fait  vicieuse,  et  celui  de  cystotomie  ne  vaut 
guère  mieux,  puisque  c’est  l’urètre  et  non  la  vessie 
qu’On  divise  le  plus  ordinairement.  D’ailleurs  ,  tout 
le  monde  sait  ce  que  veut  dire  le  mot  taille,  et  cela  suffit 
pour  en  justifier  l’usage.  Sans  la  décrire,  Hippocrate, 
indique  assez  longuement  cette  opération.,  et  prouve  que 
déjà,  comme  aujourd’hui,  ,  if  existait  des  chirurgiens 
ambulants  qui  ne  s’occupaient  pas  d’autre  chose.  Du 
reste ,  elle  paraissait  si  dangereuse  ou  si  indigne  au  pere 
de  la  médecine,  qu’il  faisait  prêter  Serment  à  ses  élèves 
de  ne  jamais  la  pratiquer,  serment  qui,  si  on  en  croit, 
rhistoire,  n’était  pas  inutile,  puisque  des  lithotomist.es  du 
temps  ,  subornés  pat  l’usurpateur  Tryphore ,  furent 
assez  immoraux  pour  tailler  le  jeune  Antiochus  VI  qui  ; 
n’avait  point  de  pierre ,  et  de  manière  à  le  faire  mourir 
pendant  l’opération.  Celse  ,  le  premier  qui  Lait  vérita¬ 
blement  décrite ,  cherche  à  faire  entendre  qu’elle  n’est 
applicable  qu’aux  individus  âgés  de.  moins  de  quinze  ans. 
G’était,  à  ce  qu’il  paraît,  la  doctrine  des  Alexandrins,, 
dont  il  semble  avoir  tiré  les  matériaux  de  son  article,  efc 
c’est  ainsi  que  la  plupart  des  auteurs  l’ont  envisagée 
jusqu’au  temps  de  Marianus  Santus.  Depuis  lors ,  tous  - 
les  âges,  tous  les  sexes  y  ont  également  été  soumis.  Mais,; 
malgré -les  perfectionnements  nombreux  apportés  dans 
les  méthodes  ,  dans  les  procédés  qui  la  concernent  ,  elle 
a  toujours  paru  tellement  redoutable,  qu’on  n’a  jamais 
cessé  de  chercher  les  moyens  de  la  rendre  inutile.  Au¬ 
cune  de  ces  tentatives  n’ayant  réussi,  rentrant  toutes,. 
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au  surplus,  dans  le  domaine  de  la  pathologie  proprement 
dite,  nous  n’aurons  point  à  nous  en  occuper.  Je  ne  dirai 
rien  non  plus  de  l’idée  bizarre  du  docteur  Dudon  qui  veut 
qu’on  enfonce  à  travers  l’hypogastre  un  énorme  trois- 
quarts  dans  la  poche  urinaire ,  afin  de  se  frayer  une  voie 
pour  saisir  le  calcul ,  l’envelopper  dans  un  petit  sac  et  le 
dissoudre  au  moyen  de  réactifs  chimiques  appropriés  avant 
de  l’extraire.  IL  suffit  d’indiquer  une  pareille  opération 
pour  en  faire  sentir  les  dangers  et  toute  l’absurdité. 
Je  ne  l’aurais  même  pas  signalée  ,  si  son  auteur  n’a¬ 
vait  eu  le  courage  de  la  tenter  une  fois  a  ma  connaissance 
sur  l’homme  vivant,  et  si  le  malade,  assez  courageux 
lui-même  pour  en  supporter  une  seconde  épreuve  tout 
aussi  infructueuse  que  la  première,  n’avait  été  sur  le 
point  d’être  victime  de  sa  confiance.  D’autres  praticiens 
sont  parvenus  a  broyer ,  à  morceler  des  pierres  dans  la 
vessie  elle-même ,  et,  de  celte  manière,  à  les  retirer  par 
les  voies  naturelles.  Ces  derniers  essais  transformés  au¬ 
jourd’hui  en  méthode  SOus  différents  noms,  seront  exa¬ 
minés  dans  un  article  à  part. 

Diagnostic La  plupart  des  sujets  affectés  de  la  pierre 
éprouvent  de  temps  en  temps  ,  si  ce  n’est  toujours  , 
une  douleur  sourde  ,  une  sorte  de  pesanteur  du  côté  du 
fondement,  douleur  qui  augmente  parle  mouvement, 
par  les  secousses,  quand  le  malade  va  en  voiture,  se 
livre  à  l’équitation,  ou  qu’il  est  obligé  de  subir  le  moindre 
çahottement.  Les  urines  déposent  un  sédiment  blan¬ 
châtre,  des  mucosités  floconneuses ,  quelquefois  filantes 
et  tenaces.  Elles  sont  assez  souvent  sablonneuses,  bour¬ 
beuses,  comme  purulentes,  fétides,  sanguinolentes. Lors 
de  leur  émission,  il  arrive  qu’elles  se  suspendent  tout-à- 
coup,  et  qu’un  simple  changement  de  position  du  corps 
leur  permette  de  repartir  avecliberlé,  comme  si  une  sou¬ 
pape  s’était  momentanément  placée  sur  l’entrée  de  l’u¬ 
rètre.  Les  douleurs  du  col  augmentent  sensiblement  à 


raesure  que  la  vessie  se  vide,  et  sur-tout  immédiatement 
après .  L’ extrémité,  de  la. verge  est  le  siège  d’an  prurit  qui 
porte  à  se  la  tirailler  continuellement,  et  qui  fait  qu’une 
extrême  longueur  du  prépuce  ou  du  pénis ,  chez  les  en¬ 
fants  en  particulier,  est  déjà  un  symptôme  de  calculs  vé¬ 
sicaux.  Les  malades  ont  une  envie  fréquente  d’uriner , 
et  quelques-uns  d’entre  eux  rendent,  de  temps  en  temps  , 
de  petits  graviers ,  des  fragments  assez  considérables  de 
pierre  ;  mais  ces  signes  sont  loin  de  se  rencontrer  réunis 
chez  la  plupart  des  calculeux,  Plusieurs  n’en  présentent 
presque  aucun.  D’un  autre  côté,  diverses  affections  des 
voies  urinaires  en  ont  maintes  fois  déterminé  l’ensemble. 
Un  catarrhe  de  vessie  ,  par  exemple ,  peut  être  accom¬ 
pagné  de  tous  les  changements  qui  concernent  les  urines. 
S’il  y  a  en  même  temps  irritation  ou  altération  de  l’en¬ 
tonnoir  urétral ,  la  douleur,  les  envies  fréquentes  d’u¬ 
riner  ,  les  tiraillements  de  la  verge ,  pourront  exister 
comme  s’il  y  avait  une  pierre,;  La  pesanteur  du  fondement 
est  également  produite  par  le  gonflement  de  la  prostate. 
Quant  aux  graviers,  aux  dépôts  sablonneux,  une  foule 
de  personnes  en  ont  offert,  sans  avoir  précisément  de 
calculs.  Le  signe  qui  parait  être  le  plus  concluant,  c’est- 
à-dire,  la  suspension  subite  de  la  sortie  des  urines,  quoi¬ 
que  la  vessie  ne  soit  pas  vide  ,  se  rencontre  aussi  dans 
d’autres  circonstances.  La  glande  prostatique  peut  faire 
naître  derrière  l’urètre  un  repli  capable  d’en  imposer  sur 
ce  point.  Il  en  serait  de  même  des  tumeurs  fongueuses, 
d’une  masse  cërébro'ïde ,  développées  sur  le  bas-fond  de 
la  vessie,  comme  il  s’en  est  présenté  une  l’année  dernière 
à  l’Hôtel-Dieu,  La  même  circonstance  aurait  encore  bien 
plus  facilement  lieu,  si  la  paroi  inférieure  de  l’urètre 
donnait  naissance,  comme-M.  S.  Cooper  l’a  rencontré 
une  fois, à  une  masse polypeuse  ou  pédiculée quelconque, 
qui  viendrait  à  se  prolonger  dans  le  col  de  l’organe.  Un  ma¬ 
lade,  mort  à  l’hôpital  Saint,- A  ntoine,  lorsque  j’én  faisais 
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leserviceem  829, nous  offrit  une  disposition  de  cette  espèce. 
Plusieurs  fois,  le  cours  de  ses  urines  avait  été  tout-à-coup: 
interrompu  avant  que  la  vessie  ne  fût  vide.  Le  cathété^ 
risme  ne  m’ayant  pas  confirmé  dans  l’idée  d’une  pierre, 
je  ne  pensai  point  3  tailler  cet  homine.  La  luette  vésicale 
donnait  naissance  à  une  tumeur  semblable  aux  masses, 
fibreuses  de  l’utérus,  par  sa  densité  et  sa  structure. 
Cette  tumeur,  dont  le  pédicule  était  mince  et  fortement 
aplati  dans  la  direction  de  l’urètre,  offrait  le  volume 
d’un  petit  eçuf  de  poule  et,  pour  peu  qu’elle  fut  poussée 
en  avant,  elle  fermait  très  exactement  le  canal  ex-créteur  de 
l’urine,  à  la  manière  d’un  bouclion.  ,Lâ  preuve,  au  sur¬ 
plus,  qu’aucun  de  ces  signes  n’est  concluant,  c’est  que 
des  chirurgiens  habiles  ont ,  dans  mainte  circonstance , 
taillé  des  malades  qui  n’avaient,  pas  la  pierre.  Ils  ne  suf 
lisent  donc  jamais  à  eux  seuls  pour  justifier  l’opération. 

Cathétérisme.  Les  sondes,  les  bougies  non  métalli¬ 
ques,  ne  conviennent  point  au  cathétérisme  des  calcu- 
leux.  On  se  sert  d’algaliës  en  argent,  en  cuivre,  en  or 
ou  en  platine.  Toutefois  ,  ces  trois  derniers  métaux  , 
qui  ont  l’avantage  d’être  plus  sonores ,  sont  rarement 
employés,  et  c’est  la  sonde  d’argent  qu’on  préfère  géné¬ 
ralement,  Quelques  personnes  ont  aussi  pensé  qu’une 
sonde  pleine,  un  cathéter  ordinaire,  devrait  être  sub¬ 
stitué  aux  algalies  creuses,  attendu  qu’étant  plus  pesantes 
CL  plus  fermes ,  ces  tiges  permettraient  plus  sûrement  de 
sentir  le  calcul  \  mais  ce  sont  là  dès  minuties  peu  im-. 
portantes,  que  le  chirurgien  habile  doit  négliger.  Lors-, 
que  la  sonde  est  dans  la  vessie ,  il  faut  la  dégarnir  de 
son  stylet,  qui,  par  dés  frottements  imprévus,  pourrait 
induire  en  erreur,  Le  pouce  qu’on  tient  appliqué  sur 
son  pavillon  ,  pendant  que  l’indicateur  et  le  médius 
l’embrassent  derrière  ses  anneaux  ,  doit  en  couvrir  bien, 
complètement  l’ouverture,  car  si  on  permettait  au  doigt 
qui  la  ferme  d.e  vaciller}  il  en  pourrait  résulter  un 
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mouvement  de  soupape  ,  un  bruit  également  capable 
d’en  imposer  :  en  la  bouchant  avec  un  fausset  comme  le 
conseille  M.  Boyer ,  cet  inconvénient  ne  serait  nullement 
à  craindre.  On  a  soin  de  l’introduire  pendant  que  la 
vessie  est  remplie  d’urine.  De  cette  manière  on  parvient 
plus  sûrement  à  explorer  toutes  les  régions  de  l’organe. 
Si  le  malade  est  couché  >  on  commence  par  en  promener 
le  bec  en  arrière,  sur  la  ligne  médiane,  a  droite  et  A 
gauche ,  en  l’inclinant  avec  plus  ou  moins  de  force  , 
de  l’un  et  l’autre  côté.  On  la  porte  ensuite  aussi 
haut  que  possible  vers  le  sommet  de  la  vessie,  en 
abaissant  fortement  son  pavillon  ;  après  quoi  il  con¬ 
vient  d’en  ramener  le  talon  sur  le  col  et  dans  les 
environs ,  ainsi  que  sur  les  divers  points  du  bàs- 
fond.  Après  s’être  ainsi  conduit ,  si  la  sonde  ne  ren¬ 
contre  pas  de  calculs  ,  on  fait  asseoir  le  malade  sur 
le  bord  de  sou  lit.  On  peut  même  le  faire  lever  et  mar¬ 
cher  quelques  pas  ,  de  même  qu’il  est  quelquefois  utile 
de  le  faire  successivement  coucher  sur  l’un  et  l’autre 
côté.  En  dernier  lieu,  le  chirurgien  donne  issue  aux 
urines,  et,  sans  déranger  l’instrument ,  attend  que  la 
vessie  revienne  sur  elle-même  ,  de  manière  à  pousser  le 
calcul  vers  l’urètre  et  le  mettre  en  contact  avec  le  métal. 
Dans  la  majeure  partie  des  cas  ,  ees  différentes  recherches- 
donnent  promptement  la  certitude  qu’il  existe  une 
pierre  ;  mais  par  cela  seul  qu’on  n’en  trouve  pas ,  on 
n’èstpas  autorisé  à  dire  qu’il  n’y  en  a  réellement  point. 
Les  très  petites  pierres  échappent  parfois  aux  manoeuvres: 
les  plus  habiles.  Souvent  la  vessie  présente  dès  vacuoles, 
assez  profondes,  pour  que,  eii  passant  au-dessus ,  la  sonde 
-ne  donne  la  sensation  d’aucun  Corps  Solide*  Il  n’est  pas 
très  rare  de  rencontrer  immédiatement  en  arrière  dè  lia 
prostate,  une  excavation  ,  soit  à  droite,  soit  a  gâùehe, 
soit  dans  toute  l’étendue  du  bas-fond  de  l'organe  ,  o'ù 
des  pierres  d’un  certain  volume  éèàà|>pent  très  -bien 
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aux  recherches  de  l’opérateur,  ainsi  que  le  prouve  un 
fait  rapporté  par  M.  Belmas.  Dans  d’autres  circon¬ 
stances,  le  calcul  est  comme  pincé  entre  deux  replis 
de  la  poche  urinaire ,  de  même  qu’il  peut  être  fixé  dans 
un  cul-de-sac  particulier ,  soit  que  la  membrane  mu¬ 
queuse  fasse  tout  simplement  hernie  par  une  érail- 
lure  des  fibres  charnues,  comme  il  arrive  si  sou¬ 
vent  dans  ce  qu’on  appelle  vessies  h  colonnes , 
soit  qu’un  véritable  kyste  se  soit  formé  autour  de  la 
pierre,  comme  M.  Meckei  prétend  l'avoir  observé.  On 
comprend  que  si.  le  corps  étranger  ne  se  présente  tout- 
a-fait  libre  par  aucun  point  de  sa  surface,;  le  cathé¬ 
térisme  n’en  indiquera  point  la  présence  ,  et  que  ,  dans 
les  autres  cas,  c’est  en  variant  la  position  du  malade,, 
la  distension  de  la  vessie  et  les  mouvements  de  la 
sonde,  qu’on  peut  espérer  de  le  reconnaître.  Quand  la 
difficulté  vient  du  petit  volume  de  la  pierre,  ou  de  ce 
que  les  frottements  éprouvés  par  le  cathéter  sont  trop 
légers  pour  être  exactement  perçus ,  on  a  pensé  que 
l’auscultation  pourrait  être  de  quelque  secours.  M.  Lis- 
franc  est  un  des  premiers  qui  aient  parlé  de  ce  moyen  : 
on  applique  soit  l’oreille,  soit  le  sthétoscope  sur  les  dif¬ 
férents  points  de  l’hypogastre,  avec  les  précautions  d’u¬ 
sage,  pendant  que^  d’un  autre  côté,  l’instrument  ma¬ 
noeuvre  dans  l’intérieur  delà  vessie.  On  espère,  en  agissant 
ainsi,  qu’aucun  son  n’échapper^,  et  que  le  moindre  choc 
de  la  sondé  sur  la  pierre  pourra  être  apprécié  par  l’o¬ 
reille.  Afin  de  rendre  cette  ressource  encore  plus  déli¬ 
cate,  un  jeune  chirurgien  d’Amérique  ,  M.  Ashmead, 
se  rappelant  que  l’air  est  meilleur  conducteur  du  son  que 
les  liquides,  a  imaginé  d’en  remplir  le  réservoir  de  l’u¬ 
rine.  Il  importe  de  ne  pas  se  faire  illusion  sur  la  valeur 
de  pareils  perfectionnements.  Toutes  les  foisque  l’algalie 
touche  franchement  un  calcul,  le  praticien  le  sentira 
tout  aussi  bien  avec  la  main  qu’au  moyen  de  l’ausculta- 
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tion.  Je  ne  conseillerais  jamais  d’affirmer,  fondé  sur  le 
témoignage  de  cette  dernière  ressource,  qu’il  existe  une 
pierre  dans  la  vessie,  si  le  cathétérisme  simple  ne  m’en 
avait  pas  d’ailleurs  convaincu.  En  résumé,  ce  n’est  pas 
sentir  ou  entendre  le  calcul ,  qui  est  difficile  ,  mais  bièn 
de  le  toucher,  de  le  frapper  à  nu.  Si ,  dans  nombre 
de  cas,  le  cathéter  ne  rencontre  point  de  pierre,  quoi¬ 
qu’il  en  existe  une-  ou  plusieurs,  il  en  est  d’autres  qui 
portent  à  commettre  l’erreur  opposée.  Des  exostoses 
derrière  le  pubis ,  telles  qu’en  ont  observés  Houstet, 
Garengeot,  M.  J.  Cloquet,  M.  Belmas,  et  sur -tout 
Brodi,  qui  en  a  rencontré  une  du  poids  de  vingt  onces  , 
et  d’autres  tumeurs  osseuses,  venant  de  l’ischion,  comme 
en  cite  M.  Damourette,  du  sacrum  ou  des  os  coxaux , 
comme  celle  qu’a  fait  figqrer  M.  Haher,  dans  sa  thèse  , 
un  kyste  osseux  dans  l’épaisseur  des  parois  vésicales  , 
comme  l’ouvrage  de  M.  BoyeF  en  offre  un  exemple,  ont 
pu'  tromper  à  ce  sujet.  Il  en  est  de  même  de  la  saillie  sa¬ 
cro-vertébrale.  Néanmoins  ,  les  causes  d’erreur  les  plus 
fréquentes  se  trouvent  dans  la  contexture  même  de  la 
vessie.  J’ai  fréquemment  éprouvé  qu’en  faisant  glisser  le 
bec  de  la  sonde,  de  la  ligne  médiane  vers  lés  côtés,  on 
produit  un  mouvement  de  saccade,  d’oùrésultela  sensation 
d’une  résistance,  d’inégalités  bien  propres  à  tromper 
ceux  qui  ne  seraient  pas  prévenus  de  cette  particularité. 
Cela  tient  à  ce  que  l’intérieur  de  la  vessie  est  souvent 
rugueux,  comme  bosselé,  à  ce  que  les  fibres,  de  sa 
membrane  musculeuse  sont  presque  toujours  réunies  en 
faisceaux  plus  ou  moins  distincts.  Cela  peut  dépendre 
aussi  de  la  présence  de  masses  fibrineuses  ou  de  toute 
autre  nature,  soit  libres,  soit  adhérentes ,  qui  se  seraient 
développées  a  sa  face  interne.  Pour  peu  qu’il  y  ait 
de  doute ,  l’opérateur  ne  se  dispensera  pas  d’introduire 
un  ou  deux  doigts  de  la  main  gauche  dans  le  rectum , 
afin  de  soulever  le  bas-fond  de  la  vessie  et  de  favoriser  les 
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autres  manœuvres  du  cathétérisme.  On  sait  d’àil’eursr. 
que  ,  secondés  par  l’application  de  l’autre  main  sur  l’hy- 
pogastre,  les  doigts  ainsi  placés,  ont  plus  d’une  fois, 
réussi  à  constater  la  présence  de  calculs  sans  être  aidés 
par  la  sonde.  Ces  détails  pourraient  paraître  superflus , 
s’il  n’était  démontré  par  une  foule  d’observations, 
que  d’énormes  pierres  peuvent  rester  longues  années 
dans  la  vessie  sans  que- lu  malade  s’en  aperçoive,  et  que  la. 
lithotomie  a,  malgré  des  recherches  habiles,  été,  dans 
d’autres  cas ,  pratiquée  sur  des  individus  qui  n’avaient 
point  Âe  calculs.  Tout  le  monde  connaît  l’histoire  de  ce 
moine,  qui  légua  son  corps  aux  chirurgiens,  dans  la  cer¬ 
titude  où  il  était  de- porter  un  calcul,  que  personne  n’a¬ 
vait  pu  reconnaître..  Lapeyronaie,  d’Alembert,  ce  tailleur  . 
nommé  Portalier,  l’horloger  dont  parlent.  Deschamps 
Sabatier  et  M.  Bieherand  ,  avaient  aussi,  chacun  un 
énorme  calcul  dans  la  vessie  r  quoiqu’ils,  n’en  présentas* 
sent  presque  aucuns  symptômes.  M.  Tèxier  cite  un  autre 
cas  de  ce  genre,  relaté  par  M.  Marjolin,  dans  ses. leçons t. 
il  fallut  scier  les  pubis  pour  extraire  le  calcul.  On  voit,, 
drun  autre  côté,  dans  le  journal  de  Desault ,  Leblanc 
convenir  d’avoir  taillé  un  malade  qui  n’avait  point  de 
pierre.  Desault  paraît  être  tombé  lui-même  dans  cette 
erreur.  M.  S.  Cooper  affirme  en  connaître  sept  exemples,, 
appartenant  à  différents  chirurgiens.  J’ai  pu ,  dé  mon, 
côté,  en  constater  quatre  :  la  première  fois  (c’était  en 
province),  la  taille  fut  faitepar  un  chirurgien  instruit,  et  le 
malade  s’est  parfaitement  rétabli;  la  seconde  tentative  (c’é- 
taitdansTun  des  hôpitauxdè  Paris), eut  lieu-chez  un  enfant, 
qui  a  succombé;  la  troisième  appartient  à  un  autre  éta¬ 
blissement  de  la  capitale,  et  le  malade  n’a  pas  non  plus 
survécu  ;  la  quatrième  concerne  un  jeune  confrère,  qui 
existe  encore.  Or,  comme  toutes  ces  Opérations  ont  été 
exécutées  par  des  hommes  dont  le  savoir  et  l’iiabilêté  ne 
peuvent  pas  être  révoqués  én  doute  ,  il  est  bien  pèfiftis- 
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‘d’hésiter,  lorsqu’on  est  forcé  de' prendre  un  parti  en 
semblable  matière.  Prévenu  de  ces  malheureuses  er¬ 
reurs,  le  chirurgien  prudent  ne  se  décidera  jamais  à  pra¬ 
tiquer  la  taille,  sans  avoir  formellement  reconnu  le  cal¬ 
cul  avec  la  sonde,  non  pas  seulement  une  fois,  mais  deux, 
trois  ou  un  plus  grand  nombre  de  fois  encore,  si  le 
moindre  doute  reste  dans  son  esprit,  après  la  première 
exploration.  Pour  plus  de  sûreté,  il  devra  prendre,  en 
outre,  la  précaution  de  faire  constater  par  d’autres  ce 
qu’il  croit  avoir  senti  lui-même.  Je  ne  puis  me  dispen¬ 
ser  de  mentionner,  à  ce  sujet,  un  fait  d’expérience  des 
plus  curieux,  c’est- que  les  symptômes  qui.  en  ont  le  plus 
souvent  imposé  pour  un  calcul,  et  qui ,  d’après  l’opinion 
*de  M.  Roux,  dépendent  d’une  maladie  spéciale  du  col  de 
la  vessie ,  disparaissent  généralement  très  bien  après  l’o¬ 
pération.  Chose  remarquable  encore,  c’est  que  ces  sujets 
se  rétablissent  en  plus  forte  proportion  que  ceux  dont  la 
vessie  renferme  véritablement  des  calculs ,  quoique  les 
manoeuvres  multipliées  auxquelles  on  se  livre  presque 
nécessairement  alors,  dussent  porter  à  croire  le  contraire. 
Le  cathétérisme  peut,  en' outre,  indiquer,  jusqu’à  un 
certain  point,  dans  quel  état  se  trouvent  les  calculs  qu’il 
a  fait  reconnaître,  leur  volume,  leur  densité,  leur  po¬ 
sition,  s’ils  sont  mobiles  ou  fixes^  Lorsque  la  pierre  est 
sentie  tantôt  sur  un  point,  tantôt  sur  un  autre,  qu’elle 
fuit  au  moindre  contact,  qu’après  l’avoir  touchée  ôn 
éprouve  quelque  peine  à  la  retrouver,  il  est  évident , 
-  i°  qu’elle  est  complètement  libre,  et2°  que  son  volume  est 
assez  peu  considérable.  Si,  au  contraire,  on  la  rencontre 
en  arrivant  au  côl  de  la  vessie,  et  que  l’instrument  la 
touche ,  dans  quelque  sens  qu’on  le  promène,  elle  est  né¬ 
cessairement  fort  grosse,  à  moins  pourtant  qu’elle  ne  fut 
arrêtée  sur  le  trigone  vésical  ou  dans  l’origine  de  l’urètre. 

Le  volume  des  calculs  étant  très  important  à  connaître, 
on  a  cherché  de  tout  temps  le  moyen  d’acquérir  cette 
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connaissance  Le  cathéter  une  fois  arrivé  dans  la  vessie., 
peut,  sur  ce  point,  donner  des  renseignements  assez- 
précis,  lorsqu’on  a  une  grande  habitude  de  le  conduire. 
Pour  cela  il  faut  que  ,  sans  permettre  au  malade  de  se 
mouvoir ,  le  chirurgien  remarque  attentivement  le  pre¬ 
mier  contact  des  deux  corps ,  qu’ ensuite  il  conduise 
doucement  le  bec  de  la  sonde ,  d’avant  en  arrière  sur 
toute  la  surface  du  calcul,  ou  bien  qu’il  tâche  de  l’ em¬ 
brasser  dans  la  concavité  de  l’instrument  comme  pour 
le  ramener  vers  l’urètre.  Quand  la  vessie  est  vide, 
cette  manœuvre  réussit  souvent  à  donner  une  idée  ap¬ 
proximative  des  dimensions  de  la  pierre.  D’ailleurs  la 
chirurgie  possède  encore  d’autres  moyens  pour  arriver  à 
ce  résultat.  L’un  des  meilleurs  serait,  je  crois,  le  cathéter 
que  j’ai  fait  construire,  et  dont  il  sera  parlé  plus  bas.  Ce 
cathélér  est  disposé  de  telle  sorte  qu’une  fois  intro¬ 
duit,  les  deux  moitiés  qui  le  composent,  en  glissant 
l’une  sur  l’autre,  à  la  manière  du  podomètre  des  cor¬ 
donniers,  transforment  son  bec  en  une  pince  propre 
à  embrasser  le  calcul  et  à  en  déterminer  les  dimen¬ 
sions.  Les  pinces  à  lithotritie  rempliraient  plus  sûrement 
encore  le  but;  mais  elles  ont  l’inconvénient  d’être  droites 
et  d’un  emploi  plus  difficile.  On  aurait  tort,  toutefois, 
de  croire  qu’avec  ces  instruments,  il  soit  toujours  possi¬ 
ble  de  reconnaître  exactement  le  volume  d’une  pierre. 
Cela  ne  pourrait  avoir  lieu  que  si  elle  était  parfaitement 
ronde,  et  que,  si  on  pouvait  être  sûr  de  l’avoir,  pincée 
d’une  manière  convenable.  Or,  il  en  est  d’aplaties ,  d’a- 
longées  ,  de  toutes  les  formes  imaginables.  La  pince  peut 
les  avoir  embrassées  par  un  de  leurs  angles  ,  ou  par  une 
de  leurs  extrémités.  Ils  peuvent  à  leur  tour  s’être  engagés 
trop  près  de  la  racine  de  l’instrument  ou  n’avoir  été  que 
pincés  par  ses  extrémités.  On  est  autorisé  à  penser  que 
la  pierre  est  friable  et  peu  consistante,. lorsque ,  en  frap¬ 
pant  contre  elle,  la  sonde  ne  donne  qu’un  bruit  sourd,  ou 
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bien  que,  malgré  son  volume  considérable,  elle  paraît 
cependant  fort  légère.  Si  au  contraire  la  collision  produit 
un  son  clair  ,  et  que  le  calcul  ne  se  déplace  qu’avec  une 
certaine  difficulté ,  sa  densité  doit  être  assez  grahde. 
Quand  on  le  rencontre  toujours  du  même  côté  et  qu’il 
suit  èes  changements  de  position  du  malade ,  qu’après 
l’avoir  touché  sur  un  point,  l'instrument  peut  parcourir 
tout  le  reste  de  la  vessie  sans  en  rencontrer  d’autres,  il 
est  probablement  seul.  Si,  au  contraire,  la  sonde  en  touche 
à  droite,  puis  à  gauche,  et  qu’après  avoir  fait  placer  le 
sujet  sur  l’un  des  côtés ,  elle  n’en  touche  plus  dans  la 
région  la  plus  élevée  du  réservoir  de  l’urine ,  si,  pendant 
le  cathétérisme  ,  on  s’aperçoit  d’une  collision  autre  que 
celle  de  l’instrument  avec  la  première  pierre,  si  la  sonde 
paraît  déranger  successivement  plusieurs  corps  mobiles  , 
il  est  bien  permis  de  penser  que  plus  d’un  calcul  existe  à 
la  fois  dans  la  vessie.  Néanmoins  l’erreur  est  on  ne  peut 
plus  facile  à  ce  sujet,  et  les  recherches  les  plus  exactes  ne 
donnent  guère  que  des  probabilités,  à  l’exception  de  cer¬ 
tains  cas  où  le  fait  est  de  toute  évidence. 

L’adhérence  des  pierres"  vésicales  ainsi  que  leur  fixité, 
ne  sont  pas  non  plus  très  aisées  à  déterminer.  Le  cal¬ 
cul  paraît  immobile  ,  tantôt  parce  qu’il  remplit  presque 
en  totalité  la,  vessie,  tantôt  par  suite  de  la  rétraction  de 
cet  organe,  tantôt  k  cause  du  volume  même  de  la  pierre, 
d’autres  fois,  parce .  qu’il  siège  dans  une  excavation, 
plus  ou  moins  profonde,  quoique  cependant  on  puisse 
le  rencontrer  bientôt  après  sur  une  autre  région.  Il  peut 
tenir  dans  l’uretère  par  l’une  de  sqs  , extrémités.  Cette  dis¬ 
position,  que  beaucoup  d’observateurs  ont  indiquée,  est 
remarquable  en  ce  qu’il  peut  ne  faire  qu’une  très  dé¬ 
gère  saillie  dans  le  réservoir  de  l’urine,  tout  en  offrant 
une  longueur  totale  de  plusieurs  pouces.  Le  cathéter  en 
fera  naître  l’idée  s’il  rencontre  une  sorte  de  pointe,  que 
rien  ne  peut  déplacer  près  du  col ,  et  un  peu  en  dehors , 
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vers  la  base  du  trigone  vésical.  Du  reste  ,  on  ne  voit 
pas  qu’il  soit  possible  de  distinguer  ainsi  ceux  que 
retiennent  des  poches  accidentelles  ou  de  petits  sacs 
anormaux ,  de  ceux  qui  ont  réellement  contractésdes 
adhérences  avec  une  partie  quelconque  de  là  tunique  mu¬ 
queuse.  Il  en  est  d’ailleurs  de  ce  point  de  diagnostic 
comme  du  précédant  :  le  cathétérisme,  bien  exécuté  * 
donnera  des  présomptions  plus  ou  moins  fortes ,  mais 
presque  jamais  de  certitude  absolue.  Néanmoins  ,  si  la 
pierre  ,  emprisonnée  par  l’une  de  ses  extrémités  dans  la 
portion  prostatique  de  l’urètre,  proéminait  en  même  temps 
à  l’intérieur  de  la  vessie  >  comme  Le  Dran  et  M.  Blandin 
en  ont  relaté  chacun  un  exemple,  on  s’en  assurerait  k 
l’aide  du  doigt  porté  dans  le  rectum  ,  pendant  que  la 
sonde  resterait  fixe  sur  la  tête  du  calcul.  Nous  aurons > 
au  surplus  ,  occasion  de  revenir  sur  ces  particularités, 
en  exposant  le  dernier  temps  de  la  lithotomie. 

Indications.  La  taille  est  le  seul  remède  qui  convienne 
aux  individus.affeetés  de  la  pierre,. à  moins  que  la  litho^ 
tritie  ne  leur  soit  applicable.  Quelques-uns  guérissent 
sans  cette  opération,  il  est  vrai,  et  d’autres  souffrent  si 
peu  de  leur  maladie,  qu’il  y  aurait  plus  que  de  r.imprü- 
dence  à  les  tailler  ;  mais  la  disparition  spontanée  des  cal¬ 
culs  est  si  rare ,  qu’on  n’est  point  en  droit  d’y  compter  * 
Ce  n’est  en  général  que  dans  les  cas  où  ils  ne  dépassent 
pas  le  volume  d’un  grain  de  raisin,  d’un  haricot,  qu’on 
les  a  vus  quelquefois  s’échapper  par  l’urètre.  S’il  en 
est  d’autres  qui  se  soient  fait  jour  par  le  périnée  ou  le 
rectum  ,  en  ulcérant ,  en  perforant  les  tissus ,  ce  ne 
sont  que  des  exceptions  d’ailleurs  presque  aussi  dange¬ 
reuses  que  l’opération  elle-même.  La  pierre,  n’agissant 
que  par  sa  qualité  de  corps  étranger,  peut,  quand  elle 
est  renfermée  dans  les  parois  de  la  vessie  ou  dans  de 
petites  poches  accessoires  ,  ne  faire  souffrir  que  très 
peu  le  malade  et  son  existence  être  alors  compatible 
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avec  la  vie,  même  avec  la  meilleure  santé.  Les  faits  re- , 
datés  par  Deschamps  et  plusieurs  autres  praticiens ,  dé¬ 
montrent  aussi  que  d’énormes  calculs  libres  n’ont  point 
empêché  certains  individus  de  parcourir  une  longue  car¬ 
rière,  et  de  se  porter  parfaitement  bien.  Toutefois  aucune 
de  ces  raretés  ne  peut  infirmer  la  règle  ,  et,  dès  que  l’exis¬ 
tence  d’une  pierre  est  positivement  constatée,  l’idée  delà 
taille  se  présente  immédiatement.  Du  reste,  le  volume,  la 
forme,  le  siège,  la  nature  du  calcul,  ne  suffisent  presque 
jamais  pour  obliger  a  y  renoncer,  et  ses  contre-indi¬ 
cations  sont  S  peu  près  les  mêmes  que  celles  de  toutes  les 
grandes  opérations.  Il  est  bon  d’ajouter  que  le  catarrhe 
vésical,  le  gonflement  de  la  prostate  et  la  plupart  des  al¬ 
térations  de  la  vessie,  étant  assez  souvent  le  résultat  de 
la  présence  même  du  calcul,  on  a  quelque  chance  de 
les  voir  se  dissiper  après  l’extraction  de  ce  dernier. 
Enfin,  une  remarque  que  beaucoup  d’auteurs  ont  déjà, 
faite,  et  qu’on  ne  peut  trop  répéter,  est  que,  toutes 
choses  égales  d’ailleurs,  la  taille  réussit  mieux  chez  les 
malades  qui  ont  beaucoup  souffert  de  la  pierre,  que  chez 
ceux  qui  s’en  étaient  à  peine  aperçu ,  ou  qui  n’en  res¬ 
sentent  que  depuis  peu  les  symptômes. 

Autrefois  là  lithotomie  ne  se  pratiquait  qu’au  printemps. 
C’est  à  cette  époque  qu’on  réunissait  tous  les  caleuleux 
dans  les  hôpitaux  ;  et  qu’ils  se  réunissaient  aussi  dans  les 
villes  où  des  lithotomistes  ambulants  accouraient  les 
opérer.  Maintenant  il  n’en  estplus  ainsi.  La  taille,  comme 
les  autres  opérations  de  la  chirurgie,  se  pratique  à  toutes 
les  époques  de  l’année  ;  seulement,  comme  la  pierre  est  une 
maladie  lente  ,  et  qu’il  n’èst  pas  dangereux  d’en  reculer 
le  traitement  de  quelques  mois  chez  un  grand  nombre 
de  malades  ;  comme  ,  d’un  autre  côté,  les  saisons  trop 
froides  ou  trop  chaudes  paraissent  moins  favorables 
que  les  autres  à  son'  succès  ,  on  continue  de  préférer 
l’automne  et  le  printemps,  lorsque  rien  n’engage  à 
Tome  ii. 
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précipiter  les  choses.  Une  précaution  indispensable  k 
prendre  avant  de  tailler  un  malade  ,  est  de  voir  si 
son  urètre  est  parfaitement  libre.  Heureusement  qu’on 
ÿ  est  d’ailleurs  entraîné  malgré  soi.  En  effet  ,  pour 
constater  la  présence  du  calcul,  il  faut  passer  par  ce 
canal.  Or  s’il  était  rétréci,  le  cathétérisme  se  trouve* 
rait  impossible.  On  aura  donc  soin  de  soumettre  au  trai¬ 
tement  convenable  ses  maladies ,  toutes  ses  coarctations 
avant  de  recourir  à  la  lithotomie.  Les  autres  prépa¬ 
rations  se  réduisent  à  une  saignée  du  des  sangsues  à 
l’anus  ,  quelques  jours  d’un  régime  délayant  ou  un 
léger  purgatif,  dans  le  but  de  relâcher  les  intestins  et  de 
prévenir  les  congestions  sanguines.  Je  n’ai  pas  besoin  de 
dire  que  s’il  existe  quelques  lésions  accessoires  ,  indépen¬ 
dantes  de  l’affection  principale  ,  on  devra  les  combattre 
et  les  faire disparaitrè  avant  tout.  Enfin  on  ne  doit  jamais 
manquer  de  faire  administrer  la  veille,  et  même  le  matin 
du  jour  de  l’opération  de  très  bonne  heure,  un  lave* 
ment  qui  puisse  nettoyer  complètement  l’intestin  déféca- 
teur. 

Une  fois  l’opération  arrêtée,  une  grande  question  se 
présente  encore  à  décider  :  par  quelle  méthode  convient* 
il  d’extraire  le  calcul  ?  Il  en  est  trois  principales  ;  l’une, 
qui  consiste  à  pénétrer  dans  la  vessie  par  le  périnée  ,  une 
autre,  qui  veut  qu’on  y  aille  par  le  rectum  ou  le  Vagin,  et 
la  troisième,  qu’on  y  arrivé  à  travers  l’hypogastre. 

Art  .  i'r. 

Taille  périnéale.  (  Par  le  bas  appareil.  ) 

La  taille  par  le  périnée  est  la  plus  ancienne  de  toutes. 
Les  parties  qu’on  est  obligé  de  traverser  en  la  prati* 
quant  ,  exigent  des  connaissances  si  précises  sur  leur 
position  et  leurs  rapports  qu’il  est  indispensable  d’en 
donner  une  indication  exacte,  avant  d’entrer  dans  aucun 
autre  détail. 
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Remarques  aratomiques. 

Lé  bassin  se  termine,  comme  on  sait,  par  une  ouver¬ 
ture  connue  sous  le  nom  de  détroit  inférieur ,  et  dont 
la  forme  est  celle  d’un  ovale  ou  d’un  coeur  tourné  en 
arrière  par  sa  grosse  extrémité.  Les  différents  dia¬ 
mètres  de  ce  détroit  ne  doivent  plus  être  envisagés  j 
quand  il  s’agit  de  là  lithotomie  ,  comme  chez  la 
femme  à  l’égard  de  l’accouchement.  Celui  qui  s’étend 
d’une  tubérosité  de  l’ischion  à  l’autre ,  n’offre ;  en  gé¬ 
néral  ^  chez  l’homme,  qu’ environ  trois  pouces,  lon¬ 
gueur  qui  diminue  insensiblement;  à  mesure  qu’on  se. 
porte  en  avant,  et  n’est  plus  que  de  huit  à  douzie  lignes  ou 
même  moins  encore ,  près  de  la  symphyse  pubienne.  En 
allant  du  côté  du  coccyx ,  il  perd  également  de  son  éten¬ 
due,  mais  dans  une  proportion  beaucoup  moindre  que 
dans  le  sens  précédent.  Diverses  anomalies ,  dès  altéra¬ 
tions  pathologiques  ;  peuvent  en  resserrer  les  dimen¬ 
sions;  au  point  de  mettre  obstacle  a  l’extraction  des 
calculs.  Outre  les  faits  dont  j’ai  déjà  parlé,  et  qui  au¬ 
raient  pu  en  imposer  pour  des  pierres ,  le  chirurgien  nè 
doit  point  oublier  que  Bonet  l’a  vu  si  contracté,  que  lé 
doigt  y  pénétrait  à  peine ,  que  ,  chez  un  malade  cité  par 
Delaunay,  la  tête  du  fémur  le  fermait  presque  en  entier  ; 
qu’il  en  était  de  même  d’un  exostose  mentionné  par 
M.  Thierry,  d’une  ossification  du  bord  falciforme  dés 
ligaments  sacro-sciatiques,  signalée  par  M.  Belmas  ;  èt 
que  Noël  de  Reims  fut  également  arrêté  par  une  diffi¬ 
culté  de  ce  genre,  chez  un  malade  dont  M.  Loze  m’a  fait 
voir  le  bassin.  Les  parties  molles  qui  en  remplissent 
la  totalité,  sont  nombreuses  et  importantes.  Le  dia¬ 
mètre  transverse  les  divise  en  deux  parts,  l’une  anté¬ 
rieure  comprenant  le  périnée  proprement  dit,  l’autre  pos¬ 
térieure  qui  forme  la  région  anale.  Nous  reviendrons  sur 
celle-ci  à  l’occasion  de  la  méthode  recto-vésicale.  Repré- 
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sentée  par  un  triangle  dont  la  base  vient  appuyer  sur  le 
devant  de  l’anus,  la  régionpérinéale  est  divisée  en  deux 
portions  égales,  par  la  ligne  médiane  ou  le  raphé,  et 
surmontée  en  avant  par  le  scrotum  ou  les  organes  géni¬ 
taux  externes. 

i°  Ses  téguments  „  minces  et  ridés  ,  jouissent  d’une 
mobilité  extrême,  ce  qui  en  rend  la  tension  indispensable, 
lorsqu’on  veut  les  diviser.  Le  tissu  cellulaire  sous-cutané 
y  est  également  d’une  grande  laxité.  Toutefois,  il  devient 
de  plus  en  plus  filamenteux,  se  charge  habituellement  de 
cellules  graisseuses,  a  mesure  qu’on  pénètre  plus  profon¬ 
dément,  forme  même,  de  chaque  côté  ,  dans  l’intervalle 
qui  sépare  les  muscles  bulbo  -  caverneux  de  la  branche 
i s chio -pubienne ,  une  masse  floconneuse  ,  quelquefois 
assez  dense ,  qui  augmente  encore  d’épaisseur,  en  se  pro¬ 
longeant  en  arrière,  entre  l’ischion  et  la  fin  du  rectum. 

2°  Les  aponévroses  méritent  d’autant  plus  d’attention 
ici,  que',  malgré  une  foule  de  recherches,  on  n’en 
a  généralement  donné  que  des  descriptions  assez  obs¬ 
cures.  Dans  le  triangle  périnéal  proprement  dit,  elles 
sont  cependant  faciles  à  concevoir.  Deux  lames  -s’y  ob¬ 
servent.  L’une, -superficielle  ou  inférieure,  qui  tapisse 
la  face  libre  des  muscles  bulbo  et  ischio-caverneux  à 
la  manière  d’un  voile  mince,  va  se  confondre  postérieu¬ 
rement  avec  l’autre  et  reste  ainsi  distincte  du  fascia 
superjîcialis dont  quelques  personnes,  par  inadvertance 
sans  doute,  l’ont  considérée  comme  une  dépendance.  La 
seconde,  partant  du  ligament  sous-pubien,  se  porte  en 
arrière  comme  une  cloison  adhérente  à  la  lèvre  interne 
de  la  branché  ischio-pubienne ,  et  va  se  continuer  avec  le 
bord  des  ligaments  sacro-sciatiques.  Nommée  ligament-, 
triangulaire  de  l’urètrè  par  Colles  ,  cette  couche,  que 
d’autres  ont  appelée  aponévrose  moyenne ,  est  percée, 
dans  sa  partie  postérieure  ,  par  la  portion  membraneuse, 
del’ urètre.  Formant,  dans  ce  point,  une  barrière  assez  s.o  ~ 
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îlde  entre  la  prostate  et  le  bulbe-urétral,  elle  se  continue 
supérieurement  avec  l’aponévrose  pelvienne^,  après  avoir 
fourni  une  expansion  fibreuse  a  la  glande  dont  je  viens  de 
parler.  Elle  ne  conserve  pas  cette  position  horizontale 
dans  toute  son  étendue.  En  arrivant  dans  la  région  anale, 
elle  circonscrit  une  excavation  dé  plus  d’un  pouce  de  pro¬ 
fondeur,  où  l’instrument  est  obligé  de  pénétrer,  quand' 
on  pratique  l’opération  de  la  taille  par  certains  procédés ,, 
et  qu’on  pourrait  désigner  par  le  nom  d’ îschio-  rectale. 
Limitée  en  dehors  par  une  couche  aponévrotique ,  qui- 
se  continue  avec  le  ligament  sacro-sciatique  inférieure¬ 
ment,  et,  par  en  haut,  avec  le  feuillet  interne  du  fascia  pel- 
via ,  cette  excavation  offre  en  dedans  une  lamelle  fibreuse 
beaucoup  plus  mince  et  la  face  externe  de  l’ extrémité 
inférieure  du  rectum.  Prolongée  en  arrière  sur  la  face 
profonde  du  grand  fessier,  elle  forme,  en  avant,  un  léger 
cul-de-sac  au-dessus  du  muscle  transverse  du  périnée,  et 
se  trouve  plus  ou  moins  complètement  remplie  par  la 
masse  cellulo-graisseusè  que  j’indiquais  tout  à  l’heure. 

3°  Les  muscles  bulbo-caverneux ,  qui  se  prolongent  de 
la  pointe  du  sphincter  de  l’anus  sur  la  face  inférieure  et; 
lés  côtés  du  bulbe  de  l’urètre,  ainsi  que  les  muscles  is¬ 
chio-caverneux,  qui  émbrassent  chaque  racine  du  corps  ; 
spongieux  de  la  verge,  n’ont  ici  aucune  importance  réelle, 
si  ce  n’est  par  l’aponévrose  qui  les  sépare  de  la  couche* 
celluleuse,  et  par  le  triangle  qu’ils  circonscrivent,  triangle 
dont  la  base  va  tomber  dans  l’ excavation  ischio-  rectale  , 
et  qui  est  rempli,  comme  cette  dernière,  par  lè  tissu  cel¬ 
lulaire  filamenteux  ou  adipeux.  Le  transverse  du  périnée,, 
qui,  étendu  de  la  branche  ascendante  de  l’ischioïl  au-de¬ 
vant  de  l’anus,  s’entre-croise  avec  celui  du  côté  opposé , 
et  se  confond  en  même  temps  avec  l’origine  du  bulbo- 
caverneux  et  quelques  fibres  du  sphincter  externe  ^ 
forme,  au-dessous  de  la  portion  membraneuse  de  l’urè¬ 
tre,  un  entre-croisement,  une  masse  fibro- musculeuse,.. 
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gué  Ton  divise  dans  presque  tous  les  procédés  de  la  taille 
sous-pubienne. 

4°  Les  artères  du  périnée  sont  principalement  four- 
pies  par  la  honteuse  interne.  La  première  qu’on  ait  à 
examiner  est  Y hëmorrhoidale  inférieure.  Elle  s’échappe 
du  tronc  d’origine  et  traverse  ^aponévrose  très  loin  en 
arrière,  de  telle  sorte  que,  se  portant  en  entier  aux  envi? 
rons  de  l’anus,  il  est  rare  qu’on  ait  a  craindre  de  la  bles¬ 
ser  dans  l’extractioii  des  calculs.  La  seconde*,  ou  la  su¬ 
perficielle  du  périnée  ,  prend  naissance  un  peu  en  avant 
île  la  tubérosité  de  l’ischion  et  en  arrière  du  muscle 
transverse,  se  dégage  aussitôt  de  l’aponévrose,  s’abaisse 
pour  passer  au-dessous  de  la  portion  horizontale  de  ce 
fascia,  se  porte  en  avant  jusque  dans  la  cloison  des  dar- 
tos,  en  labourant  le  tissu  cellulaire,  et  en  suivant  le 
triangle  ischio-bulbeux.  Dans  ce  trajet,  l’artère  super¬ 
ficielle  est  tantôt  plus  rapprochée,  tantôt  plus  éloignée 
de  la  ligne  médiane ,  de  même  que  de  la  couche  té- 
gumentaire.  Son  volume,  parfois  considérable,  et  sa  po¬ 
sition  variable,  font  d’abord  que  sa  blessure  est  assez; 
fréquente,  ensuite  que  l’hémorrhagie  qui  en  résulte,  ne 
laisse  pas  d’être  grave  chez  certains  sujets.  La  troisième, 
ou  la  transyerse  du  périnée  se  sépare  de  l’artère 
honteuse  ,  dans  l’épaisseur  du  ligament  triangulaire 
£  aponévrose  horizontale) ,  traverse,  en  se  portant  gra¬ 
duellement  en  bas  et  en.  dedans,  le  muscle  du  même 
nom ,  se  divise  bientôt  en  deux  ou  trois  branches  , 
qui  vont  gagner ,  Lune  le  devant  de  l’anus,  l’autre  les 
tissus  placés  au-dessous  de  la  portion  membraneuse  de 
l’urètre,  et  la  dernière  le  bulbe  urétral  lui-même.  Or¬ 
dinairement  moins  grosse  que  la  précédente,  cette  artère 
est  loin  d’occuper  toujours  la  même  place.  Tantôt  on  la 
trouve  à  deux,  trois,  quatre  et  même  cinq  lignes  plus 
en  avant.  Alors  elle  se  rend  presque  tout  entière  dans 
les  portions  bulbeuses  et  spongieuses  de  l’urètre.  D’aur 
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très  fois,  elle  suit  si  exactement  le  bord  postérieur  du 
muscle  transverse,  qu’en  s’unissant  avec  celle  du  côté- 
opposé  ,  elle  semble  ne  former  qu’une  simple  arcade  au- 
devant  de  l’anus,  L’artère  honteuse,  point  de  départ  de 
toutes  les  autres,  suit  une  direction  moins  variable.  On 
la  trouve  comme  soutenue  par  la  face  pelvienne  du  feuil¬ 
let  aponévrotique  externe  de  l’excavation  ischio-rectale , 
,et  du  repli  falciforme  qui  termine  le  ligament  sacro-scia¬ 
tique  dans  la  région  périnéale  proprement  dite,  c’est-à- 
dire  dans  l’arcade  pubienne.  Elle  reste  entre  les  lames  de 
l’aponévrose  horizontale  ou  triangulaire,  et  arrive  ainsi 
jusqu’au-dessus  de  la  racine  de  la  verge,  où  elle  se  pro¬ 
longe,  en  prenant  le  nom  d 'artere  dorsale  du  pénis.  Dans 
tout  son  trajet ,  elle  est,  comme  on  voit,  fortement  pro¬ 
tégée  d’abord  par  les  aponévroses  de  la  région,  ensuite 
par  la  branche  ischio-pubienne  elle-même,  ainsi  que  par 
le  bord  de  la  tubérosité  ischiatique  en  arrière.  Il  résulte 
de  sa  position,  qu’on  ne  peut  y  arriver  qu’a  près  avoir 
traversé  toutes  les  lames  fibreuses  dont  il  a  été  question 
plus  haut,  et  que  pour  l’atteindre,  il  faudrait  pénétrer  à 
une  grande  profondeur.  Quelques  artères  anormales  ont 
aussi  été  rencontrées  dans  la  région  périnéale.  M.  Blandin 
a  vu  l’hypogastrique  ,  par  exemple ,  donner  directement 
naissance  aux  branches  dorsales  de  la  verge,  et  celles-ci 
passer  sur  les  côtés  du. col  de  la  vessie,  puis  au-dessus  de 
la  prostate ,  pour  se  rendre  à  leur  destination  naturelle. 
J’ai  rencontré  moi-même  deux  fois  celte  particularité, 
notée  aussi  par  M.  Senn,  et  que  V ésale ,  Sylvius,  High- 
more,  Winslow,  Burns ,  M,  Tiedemann ,:  Shaw,  etc.,  di¬ 
sent  n’être  pas  très  rare,  quoiqu’on  ait  omis  d’en  faire 
mention  dans  plusieurs  traités  modernes  d’anatomie.  Le 
docteur  Shaw  a  cité  une  anomalie  encore  plus  remarquable, 
et  en  même  temps  plus  dangereuse,  bien  que  du  même 
genre  :  une  grosse  artère,  née  de  l’hypogastrique  dans  le 
fond  du  bassin  ,  longeait,  de  bas  en  haut  et  d’arrière  en 
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avant,  les  côtés  de  la  prostate,  avant  de  se  rendre  au- 
dehors,  de  telle  sorte  qu’elle  fut  complètement  divisée 
dans  l’opération  de  la  taille;  d’où  une  hémorrhagie  que 
rien  ne  put  arrêter,  et  qui  fit  mourir  le  malade. 

5°  Les  veines  qui  entourent  la  prostate,  et  qui,  chez 
les  vieillards,  forment  quelquefois  un  plexus  fort  abon¬ 
dant  et  fort  riche  ,  méritent  seules  une  mention  spéciale 
dans  la  région  qui  nous  occupe.  Il  est  inutile,  à  plus  forte 
raison,  d’en  examiner  les  nerfs  et  les  vaisseaux  lympha¬ 
tiques. 

6°  Placés  entre  les  deux  fascia,  le  bulbe ,  et  avec  lui 
une  petite  portion  de  la  partie  membraneuse  de  Vuretre , 
ne  se  trouvent  séparés  de  la  peau  que  par  un  tissu  cellu¬ 
laire  lamelleux  peu  abondant,  le  feuillet  superficiel  de 
l’aponévrose,  et  le  muscle  bulbo  -  caverneux.  Il  n’est  sé¬ 
paré  non  plus  du  devant  de  l’anus,  que  par  un  espace 
d’environ  huit  ou  dix  lignes,  quelquefois  de  six  lignes 
seulement.  Sa  mobilité  est  assez  grande  ,  pour  qu’on 
puisse  facilement  l’incliner  à  droite  ou  a  gauche,  et  e’est- 
par  ses  côtés  qu’il  reçoit  l’artère  transverse  du  périnée. 
Je  l’ai  vu,  dans  un  seul  cas,  se  prolonger  jusqu’à  deux 
lignes  de  l’anus,  comme  pour  fermer  le  triangle  recto- 
urétral  dont  il  sera  bientôt  question. 

70  La  portion  prostatique  et  membraneuse  de  Vuretre 
qu’il  faut  aller  chercher  au-dessus  de  l’aponévrose  hori¬ 
zontale,  est  renfermée  dans  un  espace  essentiel  à  bien 
préciser.  Limité  en  arrière  par  la  face  antérieure  du  rec¬ 
tum  ,  en  bas  par  l’aponévrose  périnéale ,  en  haut  par  le 
fascia  pelvia,  cet  espace  est  rempli  de  tissu  cellulaire 
lâche,  de  veinules,  et  par  les  petits  muscles  qui  se  dé¬ 
tachent  du  bassin  pour  venir  s’épanouir  sur  le  devant 
de  l’urètre  en  constituant  ce  qu’on  nomme  muscles  de 
Wilson.-  Ces  divers  objets  n’ayant  pas  la  même  den¬ 
sité  que  la  toile  traversée  par  l’urètre ,  la  couche 
aponévrotique  qui  se  trouve  en  arrière,  et  qui  appar- 
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tient  aux  parois  de  l’excavation  îschio- rectale ,  étant 
généralement  assez  mince,  il  en  résulte  que  la  portion 
la  moins  mobile  de  l’urètre  est  justement  celle  qui  se 
trouve  étranglée  ou  engagée  dans  le  feuillet  fibreux 
horizontal  du  périnée. 

8°  La  prostate ,  qui  joue  un  si  grand  rôle  dans  les  di¬ 
verses  espèces  de  taille  périnéale,  représente  une  sorte  de 
cône  à  dimensions  tellement  variables,  suivant  l’âge,  et 
l’état  particulier  des  différents  individus,  qu’il  est  presque 
impossible  de  rien  donner  de  précis. à  son  sujet.  Cepen¬ 
dant,  les  recherches  de  plusieurs  anatomistes,  de 
M.  Senn  entre  autres,  et  celles  auxquelles  je  me  suis 
livré,  permettent  d’établir  que,  règle  générale,  son 
diamètre  antéro-postérieur  est  de  douze  a  quinze  lignes , 
qu’elle  a  dix  a  douze  lignes  verticalement,  et  quinze  a 
dix-huit  lignés  en  travers;  c'est-à-dire  qu’elle  simule 
une  pyramide  a  bords  fortement  émoussés  plutôt  qu’un 
cône  ,  pyramide  dont  la  base  éxcavée  reçoit le  som¬ 
met  de  la  vessie,  dont  la'  pointe  se  prolonge  en  avant 
jusqu’à  la  portion  membraneuse  dé  l’urètre,  et  dont 
le  bord  antérieur  manque  quelquefois  au  point  d’être 
remplacé  par  une  rigolle  où  se  trouve  logé  le  con¬ 
duit  excréteur  de  l’urine.  Immédiatement  enveloppée 
par  une  coucbe  dans  laquelle  j’ai  plusieurs  fois  reconnu 
des  fibres  charnues  qui  se  continuaient  avec  la  membrane 
moyenne  de  la  vessie,  d’une  part,  avec  la  couche  évidem¬ 
ment  musculeuse  de  la  partie  membraneuse  de  l’urètre, 
de  l’autre,  et  en  troisième  lieu  ,  avec  les  muscles  de  Wil¬ 
son,  cette  glande  semble  s’être  formée  entre  la  membrane 
muqueuse  et  la  portion  véritablement  charnue  des  voies 
urinaires.  Plus  en  dehors,  elle  reçoit  de  l’aponévrose 
périnéale  une  gaine  plus  ou  moins  dense,  qu’on  peut 
appeler  aponévrose  prostatique ,  et  qui  se  continue , 
comme  je  l’ai  dit,  avec  le  fasciapelvia.  Elle  n’est  séparée 
du  rectum  que  par  une  couche  mince  de  tissu  cellulaire 
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dans  lequel  il  ne  se  développe  presque  jamais  de  graisse^ 
quelque  soit  l’embonpoint  du  sujet.  Sa  base  s’élève  jus¬ 
qu’à  environ  deux  pouces  au-dessus  de  l’anus ,  dont  elle 
s’écarte,  au  contraire,  plus  ou  moins,  par  son  sommet. 
En  avant,  elle  est  séparée  du  ligament  sous-pubien  par 
le  muscle  de  Wilson ,  du  tissu  cellulaire ,  des  flocons 
graisseux,  des  veinules,  et  les  ligaments  pubio-prostatiques 
qui  l’en  éloignent  de  six  à  huit  lignes,  L’urètre,  qui  la 
traverse,  est  ordinairement  plus  rapprochée  de  sa  portion 
pubienne  que  de  sa  paroi  rectale  ;  si  bien  queM.  Amussat 
est  allé  jusqu’à  croire  qu’elle  ne  renfermait  pas  en  entier 
ce  canal,  et  ne  lui  présentait  qu’une  gouttière  en  restant 
elle-même  située  au-dessous.  L’erreur  de  ce  chirurgien 
est  d’avoir  pris  l’exception  pour  la  règle.  Si  ce  qu’il 
pose  en  principe  existe  en  effet  quelquefois,  le  contraire 
n’est  pas  non  plps  sans  exemple.  J’ai  vu  sur  trois  sujets 
l’urètre  plus  rapproché  du  rectum  que  des  pubis,  en 
traversant  la  prostate.  M.  Senn  dit  l’avoir  rencontréune 
fois  près  de  la  région  postérieure  de  cette  glande,  et 
M.  Tan  chou  m’a  fait  part  d’une  observation  dans  la¬ 
quelle  il  était  presque  tout-à-fait  au-dessous.  Voici  les 
dimensions  de  ses  divers  rayons  pris  à  sa  base ,  et 
ayant  l’intérieur  de  l’urètre  pour  centre  :  le  rayon 
pubien,  offre  habituellement  trois  ou  quatre  lignes , 
le  rayon  rectal  ,  six  à  huit ,  le  rayon  transversal , 
huit  à  dix,  et  le  rayon  qui  se  porte  obliquement  en 
bas  et  en  dehors,  dix  à  douze  ;  bien  entendu  que  le 
diamètre  de  l’ urètre  entre  lui-même  pour  une  partie  dans 
ces  mesures. 

La  prostate  est  en  outre  traversée  d’arrière  en  avant,  et 
un  peu  de  dehors  en  dedans,  par  les  canaux  êjaculateurs 
qui  viennent  s’ouvrir  au  sommet,  ou  sur Tes-çôtés  du  véru- 
Tfiontanum.  La  portion  d’urètre  qu’elle  embrasse,  et  qui 
offre ,  comme  elle ,  une  longueur  de  douze  à  quinze  lignes , 
mérite  à  son  tour  un  examen  particulier.  Dans  la  partie 
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moyenne  de  sa  paroi  inférieure  se  trou  ve  une  excavation 
plus  ou  moins  profonde  ,  comme  divisée  en  deux  sur  la 
ligne  médiane  par  la  crête  urétrale.  Comme  le  véru- 
montanum  est  l’organe  à  ménager  dans  l’opération  de  la 
taille,  il  importe  de  n’en  point  oublier  la  situation.  Quant 
au  repli  vulyulaire  et  à  1? espèce  de  sphincter  que  quel¬ 
ques  personnes  ont  observé  dans  les  environs,  ils  ont 
trop  peu.  d’influence  sur  la  lithotomie  pour  que  je  n’en 
remette  pas  l’examen  à  l’article  des  opérations  qu’on 
pratique  sur  l’urètre  lui-même. 

lue  développement  de  la  prostate  est  un  dernier  point 
digne  encore  de  toute  l’attention  du  chirurgien.  Mor- 
gagni,  MM.  Ev.  Home  et  Serres  ont  cru  qu’il  se  fai¬ 
sait  par  deux  moitiés,  par  deux  lobes  latéraux  destinés 
à  se  confondre  après  la  naissance,  et  que  ,  chez  l’adulte, 
il  s’en  ajoutait  un  troisième  à  ces  deux  premiers.  “Si  j’en 
crois  un  bon  nombre  q?observations  recueillies  sur  le 
fœtus ,  et  des  recherches  d’anatomie  pathologique  faites 
sur  l’adulte,  il  y  a  là  une  double  erreur  :  la  glande  pros¬ 
tate  est  formée  d’une  sériede  gîandules  qui  se  développent 
presque  simultanément  tout  autour  de  l’urètre,  et  le 
troisième  lobe  de  M.  Home  est  simplement  une  tumeur 
morbide  de  l’organe.  Cette  tumeur,  d’ailleurs  fort  remar¬ 
quable,  est  loin  d’être  toujours  unique,  et  de  ne  se  pré¬ 
senter  que  sur  la  ligne  médiane,  comme  le  prétend  le 
chirurgien  anglais.  J’en  ai  rencontré  jusqu’à  huit  dans 
une  seule  glande.  C’est  une  véritable  production  patho¬ 
logique  semblable,  en  apparence,  au  tissu  de  la  glande, 
mais  en  réalité,  à  peu  près  de  la  même  nature  que  les 
çorps  fibreux  de  la  matrice. 

90  Triangle  recto -urétr al.  Entre  le  réctum  et  le 
commencement  de  l’urètre  ,  il  existe  un  espace  que 
les  instruments  traversent  dans  plusieurs  sortes  de 
tailles  pour  arriver  à  la  vessie.  Cet  espace  sur  lequel 
M.  Dupuytren  a  beaucoup  insisté  avec  raison  ,  dès 
l’année  1812,  est  lirai  té  en  bas  par  les  téguments,  en 
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arrière  par  la  face  antérieure  de  la  fin  du  rectum  * 
en  avant  par  la  portion  membraneuse  et  le  commen¬ 
cement  de  la  portion  spongieuse  de  l’urètre;  de  telle 
sorte  qu’on  peut  le  comparer  à' un  triangle  dont  la  base 
serait  à  la  peau;  et  le  sommet  à  la  face  postérieure  de  la 
pointe  de  la  prostate.  Allant  de  l’extérieur  vers  la  vessie, 
on  y  rencontre  la  couche  celluleuse  sous-cutanée,  l’apo¬ 
névrose  périnéale  superficielle  se  confondant  avec  la  base 
de  l’aponévrose  horizontale  ,  l’origine  du  muscle  bulbo- 
caverneux,  la  fin  du  sphincter,  la  portion  libre  du  bulbe 
de  l’urètre,  et  une  des  branches  terminales  de  l’artère 
transverse;  en  d’autres  termes ,  il  est  rempli  par  l’entre¬ 
croisement  du  sphincter  de  l’anus  ,  du  bulbo-caverneux 
et  du  muscle  transverse  du  périnée ,  ainsi  que  par  quel¬ 
ques  branches  de  l’artère  transverse,  du  tissu  cellulaire,, 
et  la  confusion  des  diverses  aponévroses. 

S  2. 

Méthodes  opératoires. 

La  taille  périnéale  a  été  pratiquée  de  tant  de  ma¬ 
nières  diverses  ,  que  ,  pour  eu  analyser  les  procédés 
avec  quelque  fruit,  il  est  indispensable  de  les  réunir  en 
groupe ,  de  rassembler  ceux  qui  ont  le  plus  d’analogie 
pour  en  former  un  certain  nombre  de  méthodes  prin¬ 
cipales.  Dans  quelques-uns,  on  arrive  aux  calculs  sans, 
diviser  l’urètre  ,  tandis  que  dans  les  autres ,  la  por¬ 
tion  la  plus  reculée  de  ce  canal  est  toujours  traversée, 
par  l’instrument.  C’est  aux  premières  qu’il  convient  de 
rapporter  tout  ce  qu’on  a  dit  de  la  taille  latérale ,  méthode 
qui  me  paraît  renfermer  le  procédé  des  anciens  ,  le  pro¬ 
cédé  de  frère  Jacques ,  le  procédé  de  Foubert,  etc.  Les 
tailles  médiane  ou  par  le  grand  appareil,  oblique  ou  par 
la  méthode  latéralisée  de  frère  Côme,  etc.,  appartiennent 
au  second  genre. 

i  °  Méthode  latérale.  (Cystotomie  proprement  dite.)  1 

a.  Procédé  d’ Antyllus  ou  de  Paul  d’Egine  'vulgai- 
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rément petit  appareil).  La  description  donnée  par  Celse 
de  la  lithotomie,  avait  été,  jusqu’à  ces  derniers  temps , 
le  sujet  d’interprétations,  à  ce  qu’il  paraît,  tout-à-fait 
fautives.  Il  s’en  est  suivi  que  le  procédé,  connu  sous  le 
nom  de  Methodus  Celsiana,  ne  lui  appartient  réellement 
pas.  C’est  dans  les  auteurs  grecs  qu’il  faut  en  aller  cher¬ 
cher  le  principe.  Peut-être  même  de  plus  amples  recher¬ 
ches  apprendront-elles  que  l’ancienne  Egypte  est  son 
origine  ;  tandis  quë  le  véritable  appareil  de  Celse  appar¬ 
tiendrait  à  l’école  d’Alexandrie.  Comme  Antyllus  est  le 
premier  qui  l’indique  clairement,  il  convient,  je  crois-, 
de  la  désigner  sous  le  nom  de  cet  ancien  auteur.  Pour 
l’exécuter,  le  chirurgien  porte  deux  doigts  dans  le  rectum, 
et  tâche  d’accrocher  la  pierre  à  travers  les  parois  delà  ves¬ 
sie  ,  pendant  que  de  l’autre  main,  il  comprime  ou  fait 
comprimer  l’hypogastre,  dans  le  but  d’en  favoriser  la  des¬ 
cente.  Une  fois  le  calcul  saisi,  il  le  pousse  contre  l’urètre, 
de  manière  à  le  faire  saillir  entre  l’anus  et  les  bourses,  un 
peu  à  gauche  du  périnée.  Il  incise  alors,  avec  un  petit 
couteau,  toutés  les  parties  molles,  jusque  sur  la  pierre, 
dans  le  sens  d’une  ligne  qui  se  porterait  obliquement  de 
haut  en  bas  et  d’avant  en  arrière ,  du  côté  de  l’ischion 
gauche,  arrive  ainsi  à  la  vessie,  et  chasse  le  calcul, 
par  cette  ouverture,  au  moyen  des  doigts  restés  dans 
l’intérieur  du  rectum.  Une  espèce  de  curette,  garnie  de 
pointes  à  son  intérieur,  est  portée  par  la  plaie  pour 
accrocher  la  pierre  et  l’amener  au  dehors,  quand  les 
doigts  de  l’opérateur  n’ont  pu  parvenir  à  l’expulser. 
Cette  méthode,  connue  sous  le  nom  de  petit  appareil >'-• 
à  cause  de  sa  grande  simplicité,  et  qui  reçut  plus  tard 
le  nom  de  Méthode  Gmidonnienne ,  parce  qu’elle  sem¬ 
blait  avoir  été  oubliée,  lorsque  Guy  de  Chauliac  la  fit 
de  nouveau  connaître  en  i363  ,  est  cependant  dé¬ 
crite  par  une  foule  d’auteurs  qui  ont  vécu  avant  ce 
dernier.  G.  de  Salicef ,  par  exemple,  l’indique  exacte- 
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ment  comme  An tÿllus.  Paul  d’Égine ,  Albucasis ,  et  la 
plupart  des  chirurgiens  arabes  ne  l’entendaient  point 
autrement.  Àli-Ebn-el-Abbas ,  entre  autres ,  s’en  ex¬ 
plique  ainsi  :  «  Tu  prendras  l’instrument  tranchant  ,  et 
tu  inciseras ,  dit-il,  entre  l’anus  et  les  testicules,  non  sur 
la  partie  moyenne ,  mais  en  te  dirigeant  sur  la  partie 
gauche  de  la  cuisse.  L’incision  doit  être  oblique,  pour 
que  l'ouverture  soit  large  et  proportionnée  au  volume  du 
calcul.  »  Un  autre  auteur  de  la  même  époque,  Ebn-el- 
Couf,  dont  M.  Clôt  d’Abou-Zabel  jen  Egypte ,  à  traduit 
quelques  fragments,  en  donne  une  description  tout-à-fait 
semblable.  Je  rattache  ce  procédé  à  la  taille  latérale  ou  à  la 
cystotomie  proprement  dite,  parce  qu’en  le  suivant,  on 
atteint  le  côté  du  col  de  la  vessie  et  non  p?.s  l’urètre  ni 
la  prostate,  du  moins  le  plus  ordinairement.  Il  est  facile 
de  concevoir,  en  effet,  que  les  doigts  n’engagent  qu’as- 
sez  rarement  le  calcul  dans  la  portion  prostatique  dé 
l’urètre ,  qu’ils  le  fixent  tout  simplement  sur  le  trigone 
vésical ,  que  c’est  à  travers  la  paroi  du  réservoir  de  l’urine 
lui-même  qu  on  le  déprime  vers  le  périnée  et  qu’on  le 
découvre  avec  l’instrument  tranchant. 

Des  recherches  et  des  opérations  sur  le  cadavre  m’ont 
appris  qu’ alors  on  divise  la  peau,  le  tissu  cellulaire,  le 
bord  postérieur  du  muscle  transverse  du  périnée,  les 
aponévroses  superficielle  et  horizontale ,  ainsi  que  la 
couche  interne  de  celles  qui  tapissent  l’excavation  ischio- 
rectale,  puis  le  côté  gauche  de  la  prostate;  et  la  partie  la¬ 
térale  du  col  de  la  vessie,  sans  entamer  véritablement 
l’urètre;  que  tantôt  la  vessie  est  incisée  à  deux  ou  trois 
lignes,  plus  en  dehors ,  et  tantôt,  au  contraire ,  très  près’ 
de  l’entrée  de  ce  conduit  ;  que  les  vésicules  séminales  sont 
extrêmement  faciles  à  blesser ,  ainsi  que  l’anus  ;  et  que  le 
plus  souvent  la  partie  profonde  de  la  plaie  ne  reste  point 
parallèle  à  la  partie  superficielle  après  l’opération.  Les, 
reproches  qu’on  peut  adresser  à  ce  procédé,  sont  donc, 
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abstraction  faite  des  difficultés  de  saisir ,  d’âeérôehé-r  la 
pierre  avec  lés  doigts,  d’inciser  exactement  les  tissus  Sur 
le  calcul ,  et  de  le  faire  sortir  par  une  ouverture  aussi 
peu  régulière  ,  de  diviser  la  vessie  elle-même  en  dehors 
de  la  prostate,  d’éxposer  par  la  à  des  épanchements 
dans  le  tissu  cellulaire  sous-péritonéal,  à  des  fistules 
urinaires ,  et  sur-toüt  à  la  blessure  des  vésicules  sper¬ 
matiques,  sans  mettre  absolument  à  l’abri  de  la  lésion 
du  rectum  et  des  vaisseaux  du  périnée. 

b.  Procédé  de  F.  Jacques.  J’ai  dit  que  le  procédé  de 
Frère  Jacques  (j’entends  parler  de  son  procédé  primi¬ 
tif)  appartient  à  la  méthode  latérale.  En  effet,  cet 
homme  bizarre ,  d’abord  simple  domestique  du  vénitien 
Pauloni,  bientôt'  devenu  morne  ,  voulant  imiter  son 
maître,  commença  ses  opérations  à  Besançon,  en  i6g5, 
et  quand  il  vint  à  Paris,  deux  ans  plus  tard,  recom¬ 
mandé,  par  de  puissants  personnages,  aux  chanoines 
de  Notre-Dame,  comme  possesseur  d’une  méthode  nou¬ 
velle  pour  l’extraction  des  Calculs,  s’y  prenait  de  la  ma¬ 
nière  suivante  :  Un  cathéter  cylindrique,  dépourvu  de 
cannelure,  était  introduit  dans  la  vessie,  et  lui  permet¬ 
tait  de  faire  saillir  le  col  de  cet  organe  sur  la  moitié  gauche 
du  périnée.  F.  Jacques  enfonçait  ensuite  de  bas  en  haut, 
ou  de  la  peau  vers  le  bassin,  un  long  couteau,  entre 
l’anus  et  la  tubérosité  de  l’ischion,  pénétrait  jusque  dans 
la  poché  urinaire,  aggrandissâit  son  incision  ,  en  la  por¬ 
tant  obliquement  en  dedans  et  en  haut  du  côté  de  la 
symphyse  pubienne,  et  si,  après  avoir  retiré  son  litho¬ 
tome,  elle  ne  lui  paraissait  pas  encore  assez  grande,  il 
en  augmentait  les  dimensions  du  côté  de  la  vessie,  avec 
un  second  couteau  en  forme  de  gratoir  ;  enfin ,  il  allait 
chercher  la  pierre  avec  des  tenettes ,  et  terminait,  en  di¬ 
sant  aux  malades  ,  comme  Paré  :  «  Je  vous  ai  opéré , 
Dieu  vous  guérisse  !  »  Il  n’est  personne  qui  ne  re¬ 
connaisse,  au  premier  coup  d’œil,  qu’enpassant  à  côté 
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4e  son  uatliéter,  frère  Jacques  évitait  d’entrer  par  l’urètre, 
et  qu’il  arrivait  directement  dans  la  portion  de  la  vessie, 
protégée  par  la  prostate ,  ou  un  peu  en  dehors  de  cette 
glande.  Il  tranchait  donc  à  peu  près  les  mêmes  tissus  que 
les  chirurgiens  grecs  et  arabes;  avec  cette  différence  que 
son  bistouri  portait  sur  des  parties  régulièrement  ten- 
dues  ,  qu’il  incisait  en  partie  de  dedans  en  dehors  au  lieu 
d’agir  sur  un  corps  inégal  comme  la  pierre,  et  que  sa  plaie 
devait  être  plus  égale ,  en  même  temps  qu’elle  offrait  des 
dimensions  plus  faciles  à  varier  suivant  les  circonstances. 
Les  expériences  faites  par  lui  sur  le  cadavre,  à  la  Charité 
en  présence  de  Maréchal,  à  l’Hôtel-Dieu  sous  les  yeux  de 
Mery,  prouvent  que  le  lithotomiste  Baulot  ou  Beaulieu, 
comme  on  l’appelait  encore,  était  loin  de  tomber  toujours 
sur  les  mêmes  parties  ;  qu’il  divisait  souvent  le  rectum  ou 
le  vagin  chez. la  femme  ,  les  vésicules  séminales  chez 
l’homme,  et  qu’il  attaquait  spécialement  le  côté  de  la  vessie 
au  moment  où  elle  entre  dans  la  prostate  pour  former 
l’urètre.  Ce  cordonnier,  que  Duchesne  lui  fit  voir  à  Fon¬ 
tainebleau,  qu’il  opéra  en  présence  de  Félix,  de  Bourde- 
lot,  de  Bessière  et  de  Fagon,  et  qu’on  vit  se  promenerau 
bout  de  trois  semaines  dans  les  rues,  conserva,  au  dire 
de  F.  Collot,  une  fistule  urinaire.  Des  soixante  malades 
qui  lui  furent  confiés  dans  les  deux  principaux  hospices 
de  Paris,  treize  seulement  guérirent  complètement, 
vingt -trois  moururent,  et  les  autres  restèrent  avec  des 
fistules,  des  blessures  du  rectum,  etc.  ;  d’où  il  résulte, 
il  me  semble,  que  sa  méthode  ne  différait,  en  réalité,  de 
celle  d’Antyllus,  que  par  le  conducteur  dont  il  se  servait, 
et  qui  lui  permettait  de  pénétrer  librement  dans  la  vessie, 
sans  avoir  pris  la  précaution  de  fixer  la  pierre  contre  le 
périnée.  Dès  que  le  frère  Jacques  eut  adopté  la  simple 
modification  qui  lui  fut  indiquée  par  Mery,  Fagon  ,  Du- 
verney  etHunault  d’Angers,  modification  qui  consistait  à 
faire  canneler  la  convexité  de  son  cathéter,  sa  méthode 
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ne  fut  réellement  plus  la  même,  ,et  c’est  à  partir  dé  là 
seulement ,  qu’elle  a  pu  rentrer  dans  les  méthodes  uré- 
tro- prostatiques,  qu’elle  est  devenue  la  source  d’une 
foule  de  perfectionnements  utiles.  Nous  y  reviendrons  en 
parlant  de  la  taille  latéralisée. 

c.  Procédé  de  Raw.  S’il  était  vrai,  comme  S.  Albi- 
nus  lepretend,  que  Raw  atteignît  le  côté  de  la  vessie  sans 
porter  son  lithotome  sur  la  crénelure  du  cathéter,  c’est, 
encore  à  la  taille  latérale,  à  la  méthode  de  F.  Jacques  ou 
des  Arabes,  que  son  procédé  devrait  être  rapporté ;  mais, 
l’histoire  n’ ayant  rien  de  positif  sur  ce  points  il  est  inutile 
de  s’en  occuper. 

d.  Procédé  de  Cheselden.  Il  est  du  moins  évident 

que  le  premier  procédé  de  Cheselden  rentrait  dans  cette 
catégorie,  puisque  l’habile  chirurgien  de  Saint-Thomas 
se  bornait  à  découvrir  d’abord  les  portions  membra¬ 
neuse  et  prostatique  de  l’urètre,  pour  diviser  ensuite 
les  parties  de  derrière  en  devant,  en  commençant  par 
le  col  de  la  vessie ,  sans  suivre  la  cannelure-  du  ca¬ 
théter.  .  '  . . 

e.  Procédé  de  Foubert.  Le  secret  que  Raw  s’était 
obstiné  à  garder  sur  le  mécanisme  de  sa .  méthode,  qui , 
en  définitive,  n’était  probablement  autre  que  celle  de 
Frère  Jacques  d’abord  si  vivement  critiqué  :  par  lui  , 
porta  une  foule  de  chirurgiens  à  chercher  le  moyen  de 
pratiquer  ce  qu’on  appelait  ah? rs  là  taille  latérale,  c'est- 
à-dire  la  taille  par  le  côté  du  corps  de  la  vessie.  Après 
avoir  essayé  d’atteindre  ce  but,  en  variant  de  toutes  les 
manières  possibles  l’emploi  du  cathéter:,  l’étendue  et  la 
direction  des  incisions,  on  en  vint  à  imaginer  une  mé¬ 
thode  différente  de  toutes  lés  autres  en  apparence et  que 
Foubert,  son  inventeur,  crut  être  celle  de  Raw.  Ce  chirur¬ 
gien  commençait  pan  remplir  la  vessie  d’eau  tiède,  si  lè 
malade  ne  pouvait  pas  retenir  assez  long-temps  ses  uri¬ 
nes,  enfonçait  un  long  trois-quarts  à  quelques  lignes  de 
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la  tubérosité  de  l’ischion  ,  et  le  portait  obliquement  efi 
haut,  en  dedans  et  en  avant,  jusque  dans  le  réservoir  de 
T  urine.  Là  cannelure  de  l’instrument  permettait  aussitôt  à 
quelques  gouttes  de  fluide  de  se  montrer  au-dehors,  et  de 
se  joindre  au  défaut  de  résistance  ressentie  par  l'opéra¬ 
teur,  pour  indiquer  l’entrée  du  trois-quarts  dans  la  ves¬ 
sie.  Cette  cannelure  servait,  en  outre,  de  conducteur  au 
lithotome  de  Foubert,  lithotbme  constitué  par  un  bis¬ 
touri  long  de  quatre  ou  cinq  pouces,  un  peu  convexe,  et 
coudé  sous  un  angle  de  vingt  à  trente  degrés,  près  de  soit 
manche,,  du  côté  du  tranchant.  Arrivé  dans  la  vessie, 
ce  couteau  était  porté  parallèlement  à  la  branche  ischib- 
pubienne,  c’est-à-dire  obliquement  de  derrière  en  devant 
et  de  dehors  en  dedans,  pour  faire  à  la  poche  urinaire  et 
au  périnée  une  plaie  en  rapport  avec  les  dimensions 
présumées  du  calcul. 

f  Thomas ,  chirurgien  de  là  Salpêtrière ,  tout  etf 
adoptant  les  mêmes  idées,  crut  cependant  devoir  suivre 
un  autre  procédé  :  il  enfonçait  le  trois-quarts  à  l’endroit 
où  Foubert  terminait  son  incision,  dans  l’intention  de 
diviser  les  parties  de  haut  en  bas  et  de  dedans  en  dehors, 
au  lieu  d’agir  dans  la  direction  opposée,  comme  le  vou¬ 
lait  l’inventeur  de  la  méthode.  De  plus ,  il  finit  par  trans¬ 
former  en  une  sorte  de  lithotome  caché,  l’instrument 
dont  il  s’était  servi  pour  la  ponction,  attendu,  disait-il , 
qu’un  lithotome  ainsi  construit  permettrait  de  donner  à 
la  plaie  une  étendue  déterminée,  et  à  l’opération  une 
plus  grande  sûreté.  Plusieurs  sujets  furent  opérés  par 
cette  méthode  dans  les  hôpitaux  de  Paris.  On  la  soumit 
aussi  à  quelques  épreuves  en  Angleterre  et  en  Allemagne. 
De  nombreux  reproches  ne  tardèrent  pas  néanmoins  à 
s’élever  contre  elle.  La  plupart  des  malades  sont  dans 
l’impossibilité  de  conserver  leurs  urines,  et  les  injec¬ 
tions,  quelque  douces  quelles  soient ,  sont  toujours  dou¬ 
loureuses  quand  on  les  porte  au  point  de  distendre  là 
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Vessie.  La  direction  de  l’axe  du  bassin  et  la  position 
profonde  du  réservoir  de  l’urine,  ne  permettent  pas  dé 
'  conduire  aveuglément  et  sans  danger  un  trois-quarts  à 
travers  le  périnée.  Rien  ne  serait  plus  facile ,  en  pareil  cas* 
que  dè  sè  fourvoyer)  soit  én  avant,  soit  en  arrière,  soi* 
de  côté,  d’aller  blesser  le  rectum*  les  vésicules  séminales* 
les  uretères  *  le  péritoine  lui-même  *  ou  de  pénétrer  dans 
la  Vessie  Sur  une  partie  trop  élevée  de  son  corps.  A  tous 
‘cés  dangers  incontestables,  il  faut  en  ajouter  un*  qui,  à 
lui  seul,  suffirait  aujourd’hui  pour  faire  rejeter  la  mé¬ 
thode  de  Fôubert*  si  jamais  elle  pouvait  êtfê  reproduite. 
C’est  que  le  but  lui- même  en  est  excessivement  perni¬ 
cieux.  L’incision  de  la  vessie  devant  sé  trouver  en  dehors 
et  au-dessus  de  la  prostate*  entre  le  péritoine  et  le  fascia 
pelvia  *  il  s’ensuit  que  la  moindre  goutte  d’urine  épan¬ 
chée  au  foncPde  la  plaie,  pourrait  faire  naître  l’inflamma¬ 
tion  de  la  couche  cellulaire  qui  tapissé  l’excavation  pel¬ 
vienne,  et  devenir  ainsi  promptement  mortelle.  On  voit, 
au  surplus ,  que ,  dans  la  taille  latérale  on  traverse  à  peu 
près  les  mêmes  éléments  que  dans  les  procédés  d’Antyl- 
lus*  de  Guy  de  Chauliac  et  de  Frère  Jacques,  qu’elîèj 
porte  seulement  un  peu  plus  sur  le  côté,  et  que,  sous  ce 
rapport,  elle  expose  peut-être  encore  plus  à  toucher  les 
uretères  ou  les  vésicules  séminales,  à  laisser  des  fistules 
urinaires  incurables,  etc.  La  division  préalable  dès  cou¬ 
ches  périnéales,  pour  permettre  de  sentir  avec  l’indica¬ 
teur  la  fluctuation  de  la  vessie  avant  d’y  enfoncer  le 
trois  quarts ,  pomme  l’a  conseillé  Pallucci ,  ne  remédie¬ 
rait  qu’au  moindre  de  ses  inconvénients.  La  sonde  ingé¬ 
nieuse  imaginée  par  Leeat,  et  qui,  introduite  fermée* 
peut.,  en  s’ouvrant,  tendre  le  bas-fond  de  l’organe  et 
rendre  l’introduction  de  l’instrument  principal  plus  fa= 
Cile,  ne  réussirait  pas  mieux; 
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2°  Taille  médiane  (  grand  appareil ). 

Les  procédés  qui  comprennent  dans  leur  incision  une 
partie  plus  ou  moins  considérable  de  l’urètre,  étant  vé¬ 
ritablement  les  seuls  qui  doivent  être  adoptés  dans  la 
taille  sous-pubienne  ,  sont  aussi  ceux  qui  ont  le  plus  oc¬ 
cupé  les  lithotomistes.  C’est  là  que  nous  trouverons  la 
taille  médiane  ou  par  le  grand  appareil,  la  taille  latéra¬ 
lisée  ou  de  Frère  Jacques  perfectionnée  ,  la  taille  trans¬ 
versale,  et  toutes  leurs  modifications. 

a.  Procédé  de  Mariano.  La  méthode  dite  de  Guy 
de  Chauliac ,  ayant  été  seule  recommandée  par  les  an¬ 
ciens,  et  ne  paraissant  convenir  qu’aux  jeunes  sujets, 
il  était  impossible  que  les  lithotomistes  ne  songeas¬ 
sent  pas  à  en  imaginer  une  autre.  Celle  qu’on  a  don¬ 
née  sous  le  nom  de  grand  appareil,  à  cause  des  nombreux 
instruments  qu  elle  nécessite,  resta  long-temps  un  seôret 
de  famille.  Elle  fut,  selon  toute  apparence,  inventée  par 
quelques-uns  de  ces  habitants  de  l’ancienne  iVom'a  Ita¬ 
lienne.,  qui  s’étaient  acquis  une  grande  réputation  d’ opé¬ 
rateurs,  sous  lè  titre  commun  de  Norcini ,  vers  lé  qua¬ 
torzième  et  le  quinzième  siècle.  Les  archives  de  Turin 
prouvent  d’ailleürs,  si  nous  en  croyons  M.  Bonino,  que 
Battista  da  Rapallo,  mort  en  i5iô,  et  maître  de  Giovani, 
en  est  le  véritable  inventeur.  Quoi  qu’il  en  soit,  Giovani 
de  Romani  est  le  premier  auquel  l’histoire  la  rapporte, 
et  c’est  Mariano-Santo,  son  ami ,  qui  l’a  publiée  vers  l’an 
i5ao  ou  i53o.  Toutefois,  A.  Benedetti  la  connaissait  pro¬ 
bablement;  car,  après  avoir  annoncé  qu’on  peut  extraire 
certains  calculs  sans  opération  sanglante,  il  dit:  «nunC 
«  inter  anum  ei  cütem,  rectaplagd ,  cervicem  vesicâ  in- 
«  eidunt.  »  Ellè  ne  devint  célèbre  que  par  les  succès  dé 
Laurent  Collot,  auquel  Octavien  Da- Villa  l’avait  apprise, 
et  qui ,  pour  cette  raison ,  fut  institué  lithotomiste  de  la 
Cour  de  Henri  IL  A  cette  époque,  le  grand  appareil 


«tait  toujours  un  secret  pour  lè  public.  Philippe  Collot 
et  Resfitut  Giraud,  qui  succédèrent  à  leur  parent,  réus¬ 
sirent  si  mal  près  des  dix  étudiants  auxquels  ils  s’étaient 
engagés  à  l’apprendre,  par  ordre  du  gouvernement ,  que 
leurs  enfants  l’eussent  conservé  seuls,  jusqu’à  ce  que 
François  Collot  ait  cru  devoir  en  publier  lès  détails, 
si  les  élèves  de  la  Charité  et  de  l’Hôtel-Dieu  n’avaient 
imaginé  de  faire  un  trou  au  plancher  de  la  salle  d’opéra¬ 
tion,  afin  de  les  voir  agir,  et  de  surprendre  ainsi  leur  secret . 

Yoici  donc  en  quoi  il  consiste  :  un  cathéter  cannelé  , 
conduit  dans  la  vessie,  permet  de  déprimer  le  périnée  , 
un  peu  à  gauche  du  raphé,  et  non  exactement  sur  la  ligne 
médiane,  comme  le  prétend  Heister.  Avec  un  lithotome 
semblable  à  une  énorme  lancette,  le  chirurgien  ipcise  la 
peau,  le  tissu  cellulaire  et  les  muscles,  depuis  la  racine 
du  scrotum  jusqu’à  quelques  lignes  dé  l’anus,  traverse  le 
bulbe  de  l’urètre  ,  et  arrive  ainsi  dans  la  rainure  du 
cathéter.  Un  conducteur  (  sorte  de  tige  formée  d’une 
branche  mâle  et  d’une  branche  femelle  ,  différant  l’une 
de  l’autre,  en  ce  que  la  première  se  termine  par  une  ex¬ 
trémité  mousse  légèrement  aplatie,  tandis  que,  dans  le 
même  sens,  l’autre  est  hif arquée )  est  aussitôt  porté, 
à  la  place  du  lithotome ,  ' jusque  dans  la  vessie.  Lë 
cathéter ,  devenu  inutile ,  est  immédiatement  retiré. 
La  branche  femelle  du  conducteur ,  restée  au-dehors 
jusque  là,  est  dès  lors  glissée,  à  l’aide  de  sa  bifurcation, 
sur  la  vive  arête  de  la  branche  mâle,  jusqu’à  l’intéri'eur 
de  la  poche  urinaire.  Ainsi  fixées  l’une  sur  l’autre,  les 
deux  branches  de  cet  instrument  permettaient  au  chirur¬ 
gien  de  dilater  la  plaie ,  en  les  écartant  par  leür  extrémité 
externe,  terminée  en  croix,  pour  rendre  les  manoeuvres 
plus  faciles  ;  mais  leur  usage  était  sur-tout  de  diriger  les 
tenettes  destinées  à  saisir  le  calcul.  Aussi  un  gorgeret 
ordinaire,  et  même  un  autre  instrument,  appelé  dila¬ 
tateur,  formé  de  deux  branches  articulées  comme  des  ch- 
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seaux,  ^  qu’on  introduisait  fermées  ,  et  qu’on  écartait  en 
pressant  sur  les  anneaux  qui  en  terminaient  l’extrémité, 
externe ,  leur  étaient-ils  parfois  substitués. 

Le  grand  appareil ,  pratiqué  en  suivant  à  la  lettre  les 
indications  données  par  Mariano-Santo ,  est  une  des  plus 
mauvaises  méthodes  qu’on  ait  inventées.  L’incision  ne 
portait  évidemment  que  sur  la  portion  spongieuse  et, 
tout  au  plus,  sur  la  portion  membraneuse  de  l’urètre. 
Les  dilatateurs  ne  pouvaient  agrandir  la  plaie,  qu’èn, 
déchirant  la  prostate.  L’urètre,  était  quelquefois  rompu 
lui-même  en  entier,  et  ses  lacérations  s’étendaient  sou¬ 
vent  jusqu’au  col  de  la  vessie  et  aux  vésicules  sémi¬ 
nales.  La  contusion  du  veru-montanum  et  les  déchi¬ 
rures  des  canaux  éjaculateurs,  entraînaient  à  leur  suite! 
des  fistules  ou  une  incontinence  d’urine,  le  gonflement 
des  testicules,  et  fréquemment  la  stérilité.  L’incision 
des  téguments ,  trop  prolongée  ën  devant,  favorisait 
l’infiltration  du  sang  ,  des  urines  ou  du  pus  dans  le. 
scrotum,  et  le  fond  de  la  plaie  devenait,  en  outre, 
chez  un  grand  nombre  de  sujets,  le  point  de  départ  de 
foyers  purulents,  qui  se  propageaient,  soit  autour  du  rec¬ 
tum,  soit  du  çôté  du  bassin,  soit  vers  la  partie  supé¬ 
rieure  des  cuisses.  L’opération  était  enfin,  dans  son 
ensemble,  excessivement  pénible,,  et  tellement  dange¬ 
reuse,  qu’au  dire  de  l’éditeur  des  oeuvres  de  F.  Collot 
lui -même,  à  peine  parvenait-on  à  guérir  le  tiers  ou. 
la  moitié  des  malades  qui  avaient  le  courage  de  s’y 
soumettre.  Il  serait  injuste  néanmoins  de  charger  le  grand 
appareil  de  tous  les  reproches  dont  le  manuel  opératoire, 
indiqué  tout  à  l’heure,  pourrait  entraîner  l’idée.  Gette 
méthode  avait  effectivement  subi  d’assez  nombreuses  mo¬ 
difications  entre  les  mains  de  plusieurs  opérateurs.  C’est 
ainsi,  par  exemple,  que,  du  temps  de  Dionis  et  delà 
Charrière,  on  ne  se  servait  déjà  plus  ni  de  conducteur  , 
pi  de  dilatateur;  qu’ après  avoir  largement  incisé  Tu- 
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rètre,  on  se  bornait  à  conduire  sur  la  cannelure  du  ca¬ 
théter  un  gorgeret  jusqu’au-delà  du  col  vésical,  gorgeref. 
qui  servait  ensuite  de  guide  aux  tenettes  ordinaires. 

Le  chirurgien  en  chef.de  la  Charité,  Maréchal,  l'avait 
encore  simplifié  davantage.^  Après  avoir  fait  sa  première 
incision,  comme  lés  Collot ,  il  enfonçait. son  lithotome 
par  un  mouvement  de  bascule  combiné,  jusque  dans  la 
vessie,  en  exécutant  ce  que  lés  chirurgiens  de  l’époque 
ont  qualifié  de  coup  de  maître  et.de  manière  à  diviser 
presque  toute  l’épaisseür  de  là  prostate,  dans  son  rayon 
postérieur.  D.  Scacchi  et  C.  de  Solîngen  avaient  déjà  donné 
formellement  le  conseil  de  trancher  toutes  les  parties  que 
Mariano  aimait  mieux  déchirer.  II  est  évident  ,  qu%en  se 
comportant  ainsi,  Maréchal  incisait  les  portions  bul¬ 
beuse  ,  membraneuse  et  prostatique  de  l’urètre ,  qu’il 
pouvait,  par  conséquent,  avoir  une  Ouverture  de  huit  à 
dix  lignes  au  col  de  la  vessie,  et  permettre  ^extraction  de 
calculs  assez  volumineux,  sans  opérer  la  moindre  rup.- 
ture.  Aussi  ce  chirurgien  obtint-il  de.  nombreux  suc¬ 
cès,  et  terminait-il  l’opération  avec  a  une  promptitude 
étonnante.  La  dilatation ,  à  l’aide  du  doigt  ,;  comnie  l’en¬ 
tendait  de  la  Faye,  eût  été  moins  redoutable,  sans  doute, 
que  les  instruments  de  Giovani,  mais  elle  ne  peut  pas 
être  comparée  à  la  modification  de  Maréchal. 

b.  Procédé  de  Vacca.  Envisagé  sous  ce  point  de  vue, 
le  grand  appareil  semble  avoir  tellement  perdu  da  ses 
dangers,  qu’un  chirurgien  de  réputation  a  cru  devoir  le 
reproduire,  dans  ces  derniers  temps,  comme  une  méthode 
de  son  invention.  Après  avoir  long-temps  vanté  et  pra¬ 
tiqué  là  taille  recto-vésicale,  Vacca  Berlinghieri  est  arrivé 
à  lui  substituer  un  procédé  différant  à  peine  de  celui  de 
Mery.  Le  chirurgien  Toscan  incise,  en  effet,  sur  la  ligne 
médiane  comme  Mariano,  arrive  jusqu’à  la  portion  mëm> 
braneuse  de  l’urètre  avec  un  bistouri  ordinaire,  puis 
êngage,  dans  la  créiielure  du  cathéter  ,  la  languette  de 
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son  bistouri  lithotome  ,  qu’il  pousse  ensuite  jusque 
dans  la  vessie,  pour  le  ramener  en  dernière  analyse 
de  l’intérieur  de  cet  organe  au  dehors,  en  élevant  le  poi¬ 
gnet  et  de  manière  à  diviser  la  prostate  aussi  . largement 
qu’on  le  désire.  Une  thèse  soutenue,  par  M.  Treyhéran, 
au  commencement  de  ce  siècle ,  renferme  une  autre  mo¬ 
dification  de  la  taille  médiane.  On  ouvre  l’urètre  et  la 
prostate  d’avant  en  arrière,  une  tige  sèche  de  carotte  est 
ensuite  placée  chaque  matin  jusque  dans  la  vessie  par  la 
plaie ,  et  le  calcul  n’est  entrait  qu’au  bout  de  quelques 
jours.  L’auteur  dit  que  M.  Guérin  de  Bordeaux ,  inven¬ 
teur  de  ce  procédé,  en  a  obtenu  les  plus  beaux  succès, 
et  les  journaux  du  pays  viennent  encore  de  le  préconiser 
récemment. 

La  taille  médiane,  réduite  à  sa  plus  grande  simplicité, 
n’offre  qu’un  avantage  incontestable ,  celui  de  ne  point 
exposer  à  l’hémorrhagie.  Vacca,  qui  lui  accorde,  en  outre, 
de  permettre  l’extraction  de  la  pierre  par  le  point  le  plus 
large  du  détroit  inférieur ,  n’avait  sans  doute  pas  ré¬ 
fléchi  à  son  assertion j  car,  sous  ce  rapport,  elle  ne  peut 
rien  de  plus  qu’une  foule  d’autres  procédés ,  appartenant 
à  la  taille  latéralisée.  Avec  les  perfectionnements  de  Mery 
et  de  Vacca,  elle  est  moins  douloureuse  ,  plus  rationnelle 
et  infiniment  meilleure,  sous  tous  les  rapports,  qu’en 
sortant  des  mains  de  Marianp  ;  mais  elle  n’en  est  pas 
moins  la  plus  menaçante  de  toutes  pour  le  rectum,  et  ne 
permet  pas  non  plus  d’éviter  les  canaux  éjaculateurs.  De 
plus,  comme  elle  divise  la  prostate  d’avant  en  arrière, 
dans  le  sens  d’un  des  plus  petits  rayons  de  cette  glande, 
elle  ne  mérite  réellement  pas  les  éloges  qui  lui  ont  été 
récemment  prodigués  par  le  professeur  de  Pise,  et  par 
M.  Balardini,  son  compatriote. 

S0  Taille  oblique  ou  latéralisée. 

C’est  pour  avoir  confondu  mal  à  propos  la  méthode 
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indiquée  dans  l’ouvrage  de  Celse ,  avec  celle  que  décri¬ 
vent  Paul  d’Égine  et  Antyllus,  qu’on  a  fini  par  confondre 
aussi  la  méthode  latérale,  telle  que  l’exécutait  d’abord 
Frère  Jacques,  avec  la  taille  latéralisée,  sur  laquelle  on 
s’est  tant  exercé  depuis.  Une  grande  différence  existe  ce¬ 
pendant  entre  ces  deux  manières  de  faire.  Dans  l’une, 
l’incision  a  pour  but  principal  d’atteindre  le  côté  du  col 
vésical,  sans  comprendre  nécessairement  l’urètre  ;  dans 
l’autre,  au  contraire  ,  la  portion  postérieure  dé  ce  canal 
est  toujours  divisée,  tandis  que  la  vessie  elle-même  peut, 
à  la  rigueur,  être  respectée.  La  taille  latéralisée  con¬ 
sistant  essentiellement  dans  une  incision,  plus  ou  moins 
oblique,  de  la  portion  prostatique  de  l’urètre,  y  compris 
une  étendue  plus  ou  moins  considérable  de  la  portion 
membraneuse  du  même  conduit,  les  seuls  procédés  qui 
lui  appartiennent,  sont  donc  évidemment  ceux  dans  les¬ 
quels  l’opérateur  se  sert  d’un  cathéter  crénelé  pour 
diriger  l’instrument  tranchant  jusque  dans  la  poche 
urinaire. 

a.  Procédé  de  Franco  ou  d’ Hunault.  L’idée  de  la 
méthode  oblique  appartient  si  peu  à  Frère  Jacques,  que  ce 
moine  n’y  est  arrivé  que  par  suite  des  représentations  de 
ses  antagonistes,  et  qu’elle  avait  été  assez  nettement  émise 
par  Franco  ,  ainsi  que  par  F.  de  Hilden.  Franco  dit  for¬ 
mellement  que  pour  inciser  le  périné,  dans  la  lithotomie, 
il  faut  préalablement  introduire  une  sonde  courbe  et  can¬ 
nelée  dans  la  vessie,  que  cette  sonde  sert  de  conducteur  au 
bistouri,  et  qu’on  doit  diviser  le  col  de  la  poche  urinaire 
obliquement,  de  dedans  en  dehors  ,  du  côté  de  l’ischion. 
Il  veut,  à  la  vérité,  que  cette  incision  soit  à  droite,  mais 
il  est  possible  qu’en  s’exprimant  ainsi,'  il  ait  entendu 
parler  de  la  droite  du  chirurgien,  ce  qui  correspondrait  a 
la  gauche  du  malade.  G.  Fabrice  suivit  évidemment  le 
même  précepte,  déjà  donné  aussi  par  A.  de  LaCroix.  Ce¬ 
pendant  c’est  à  Hunault  d’Angers  qu’on  doit  le  plus  sur 
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ce  point.  Des  planches  qu’il  fit  exécuter,  et  qui  n’ont  ja-_ 
mais  été  publiées,  montrent  qu’avec  le  cathéter  cannelé, 
on  peut  être  sûr  d’inciser  toujours  les  mêmes  parties,  et 
c’est  après  avoir  adopté  ses  conseils  que  Frère  Jacques 
put  tailler,  en  1701,  trente-huit  calculeux  à  Versailles 
sans  en  perdre  un  seul,  de  même  que  les  vingt-deux 
malades  rassemblés  par  le  maréchal  de  Lorges  dans  son 
hôtel  en  1703,  et  qu’il  obtint  de  si  brillants  succès  en 
Hollande,  puis  à  son  retour  en  France  (1).  Quoi  qu’il 
en  soit,  l’attention ,  un  moment  détournée  de  son  vé¬ 
ritable  objet  dans  la  première  moitié  du  dernier  siècle, 
ne  permit  pas  de  saisir-,  au  premier  abord,  toute  l'im¬ 
portance  du  cathéter  crénelé  et  de  la  taille  oblique  pro¬ 
prement  dite. 

b.  Procédé  de  Garengeot  et  de  Perehet.  Garengeot, 
qui  la  découvrit  en  faisant  avec  Perehet,  chirurgien  de 
la  Charité,  ,des  essais  sur  le  cadavre,  et  la  mit  en  pratique, 
sur  un  enfant  de  huit  ans  et  demi,  en  1729,  pendant  que- 
Morand  était  allé  à  Londres  l’apprendre  de  Cheselden,  est 
le  premier  qui  semble  l’avoir  rétablie  suries  bases  qu’Hu- 
nault  avait  d’abord  posées.  Le  cathéter  ,  introduit  dans 
la  vessie,  est  abandonné  à  un  aide  qui  le  presse  du  côté 
gauche  du  périnée  pour  le  faire  saillir  dans  ce  sens.  Le 
chirurgien  fait  une  incision  oblique  ,  du  raphé  vers  le 
milieu  de  l’espace  qui  sépare  l’ischion  de  l’ ouverture 
anale,  avec  un  bistouri  ou  le  lithotome  ordinaires,.  GeUé 
incision,  qui  doit  commencer  à  un  pouce  environ  au-de¬ 
vant  de  l’anus,  comprend  les  téguments  et  la  couche 
^ous^cutanée.  L’indicateur  gauche  sert  ensuite  de  guide 


(1)  F.  Jacques  n’est  pas  mort  en  1713,  comme  le  prétend  Sabatier.  Arrivé 
de  Rome  à  L’Etendonne ,  ou ,  suivant  Normand  ,  à  Arbagne  son  village,'  éft 
juin  17  4,  il  fut  passer  plusieurs  mois' à  Besançon,  et  demeura  ensuite  assez 
long-temps" chez  les  Bénédictins  pour  y -faire  bâtir  une  petite  maison ,  qu'ür 
abandonna  plus  tard  afin  de  loger  chez  son  aini  L.  Décart  où  il  mourut  à  l’âge 
de  soixante-neuf  ans ,  en  1720  par  conséquent,  puisqu’il  était  né  en  i65iv 
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à  l’instrument  tranchant,  pendant  qu’on  divise  les  autres, 
tissus  lame  par  lame  ,  et  qu’on  ouvre  l’urètre.  Le  litho-- 
tome,  glissé  de  haut  en  bas  et  d’avant  en  arrière  sur  la  can¬ 
nelure  du  cathéter,  pénètre  dans  la  vessie,  en  traversant 
la  prostate  obliquement  en  dehors,  en  arrière  et  à  gauche; 
après  quoi,  le  chirurgien  s’en  sert  pour  agrandir  toute 
la  plaie  en  le  retirant,  et  en  appuyant  sur  lui  avec  plus 
ou  moins  de  force.  Afin  de  favoriser  son  entrée,  dès  que 
la  portion  membraneuse  de  l’urètre  est  ouverte,  l’opé¬ 
rateur  recommande  à  l’aide  d’abaisser  un  peu  la  plaque 
du  cathéter  ou  l’abaisse  lui  -  même',  pour  en  relever  la 
concavité  derrière  les  pubis,  en  même  temps  qu’il  incline 
aussi  plus  ou  moins  le  poignet  de  la  main  droite  par  en 
bas.  De  cette  manière,  on  ne  court  pas  risque  de  se 
fourvoyer,  et  la  vessie  est  à  l’abri  de  toute  blessure. 

c.  Procédé  de  Cheselden.  En  décrivant  le  procédé  de 
Cheselden,  Morand  a  donné  à  peu  près  la  même  idée  que 
Garengeot  de  la  taille  latéralisée  ;  seulement  il  semble 
que  son  intention  piincipale,  après  avoir  divisé  la  prostate, 
fut  de  ménager  considérablement  les.  autres  tissus,  et 
de  faire  une  plaie  semblable  à  une  sprte  dç  canal  oblique 
de  derrière  en  devant  et  de  là  Vessie  vers  le  périnée. 
D’ailleurs,  Cheselden  a  modifié  plusieurs  fois  sa  ma¬ 
nière  de  tailler.  Sa  première  méthode  est  celle  que  j’ai 
indiquée  précédemment  en  parlant  de  la  taille  latérale , 
et  la  seconde,  celle  que  Morand  fit  connaître.  La-  troi¬ 
sième,  celle  à  laquelle  il  s’était  arrêté,  est  fort  diffé¬ 
rente  des  notions  qu’on  en  a  généralement  en  France., 
Le  chirurgien  anglais  donnait  dans  tpus  les  cas  une 
étendue  de  deux  à  quatre  pouces  &  l’incision  extérieure, 
incision  qui  devait  tomber  entre  les  muscles  bulbo  et 
ischio-caverneux,  et  découvrir  l’urètre  jusqu’aji  sommet 
.  de  la  prostate.  Le  second  temps  de  l’opération  compre.- 
naît  l’incision  des  parties»  profondes,  mises  à  nu  par  la 
première.  Pour  l’exécuter,  Cheselden  repoussait  fpç-î 
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tement  l’anus  à  droite  et  en  arrière  ,  au  moyen  de 
l’indicateur  gauche  conduit  dans  l’angle  postérieur  de 
la  plaie,  glissait  ensuite  sur  l’ongle  de  ce  doigt  un  bis¬ 
touri  légèrement  concave,  pénétrait  jusqu’au  col  de  la 
vessie  en  suivant  la, face  antérieure  du  rectum,  tombait 
sur  la  cannelure  du  cathéter ,  pour  diviser  d’arrière  en 
avant  et  de  bas  en  haut  toute  l’étendue  de  la  glande 
prostate,  en  attirant  vers  lui  son  lithotome,  dont  le 
tranchant  était  tourné  vers  la  symphyse  pubienne.  La 
méthode  deCheseïden  est,  comme  on  voit,  très  distincte 
de  la  taille  oblique  ou  latéralisée  suivie  par  les  praticiens 
français.  Elle  attaque,  il  est  vrai ,  les  mêmes  parties  que 
celles  de  Garengeot,  mais ,  tout  en  ayant  l’air  de  mettre 
mieux  en  garde  contre  la  blessure  du  rectum,  elle  n’a 
vraiment  que  des  difficultés  de  plus  dans  la  manoeuvre,. 

d.  Boudou  qui  pratiquait  aussi  la  taille  latéralisée,, 
peut-être  même  avant  que  personne  ne  l’eût  décrite  à 
Paris,  en  avait  fait  un  procédé  qui  ne  diffère  de  celui  de: 
Mery  que  par  la  direction  qu’il  donnait  à  la  plaie.  De  La 
Faye  dit  effectivement,  dans  ses  additions  au  Traité  de 
Dionis,  que  Boudou  faisait  incliner  la  plaque  de  son 
cathéter  vers  l’aine  droite ,  et  qu’après  avoir  incisé  la 
portion  membraneuse  de  l’urètre ,  il  enfonçait  le  litho¬ 
tome  le  long  de  la  cannelure  du  conducteur,  dès  lors 
relevé  du  côté  des  pubis,  jusqu’au-delà  du  col  et  qu’il 
divisait  la  prostate  obliquement  à  gauche  en  ramenant 
à  lui  l’instrument  tranchant. 

e.  Procédé  de  Le  Dran.  Un  des  praticiens  le  plus 
sage  de  cette  époque,  Le  Dran,  voulut  avoir  aussi  son 
procédé  particulier.  Une  fois  l’urètre  incisé,  il  portait 
une  grosse  sonde  cannelée  jusque  dans  la  vessie,  retirait 
aussitôt  le  cathéter,  et  terminait  en  divisant  la  prostate 
au  moyen  d’un  bistouri  convexe,  d’une  sorte  de  ron- 
dache ,  conduit  sur  la  sonde,  et  qui  avait  environ  six 
lignes  de  largeur.  Bien  que  presque  insignifiante  par  elle- 
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même,  et  propre  plutôt  à  compliquer  qu’à  simplifier 
l’opération ,  cette  modification  a  cependant  trouvé  quel¬ 
ques  partisans ,  en  compte  même  encore  plusieurs  en 
Angleterre.  A.  Burns,  par  exemple,  en  adopte  le  prin¬ 
cipe,  avec  cette  différence  qu’un  bistouri  ou  lithotome 
ordinaire  lui  semble  meilleur  que  la  rondache  de  Le 
Dran.  M.  J.  Bell,  qui  est  du  même  avis,  incise  de  la 
prostate  vers  l’ouverture  première  de  l’urètre,  comme 
Cheselden  ,  au  lieu  de  portér  son  bistouri  d’avant  en 
arrière,  comme  Le  Dran;  et  M.  Allan  qui,  comme  son 
compatriote,  porte  aussi  la  pointe  du  bistouri  jusqu’à  la 
sonde,  en  passant  derrière  la  proslate,  aime  mieux  retirer 
à  la  fois,  en  les  tenant  ferme  l’un  sur  l’autre,  les  deux 
instruments-,  comme  on  le  fait  assez  communément  dans 
l’opération  de  la  fistule  à  l’anus.  11  serait  difficile  de 
voir  en  quoi  la  taille  est:  rendue  plus  commode  ou  moins 
dangereuse  par  ces  diverses  nuances  du  procédé  prin¬ 
cipal. 

f  Procédé  de  Lecat.  Une  manière  de  pratiquer  la 
taille  oblique  ou  latéralisée,  qui  fit  une  certaine  impression 
dans  le  temps,  est  celle  de  Lecat.  Le  cathéter  de  cet 
opérateur  se  terminait  par  un  manche  au  lieu  de  porter 
une  plaque.  L’instrument  dont  il  se  servait  pour  décou¬ 
vrir  et  inciser  l’urètre,  offrait  une  crénelure  latérale 
près  de  son  dos  ,  et  avait  reçu  de  son  inventeur  le  nom 
d 'urétrotome.  Lecat  en  conduisait  un  autre  ,  terminé 
par  une  extrémité  mousse,  à  l’aide  de  celui-ci  jusque 
dans  la  cannelure  du  cathéter  pour  traverser  la  prostate, 
à  peu  près  comme  dans  le  second  procédé  de  Cheselden  , 
c’est-à-dire  celui  qu’a  décrit  Morand.  Toutefois  ,  le  tran¬ 
chant  de  ce  second  bistouri  appelé  cystilome  ne  devait 
jamais  dépasser  le  bourrelet  vésical  qui  se  trouve  à  l’entrée 
de  l’urètre,  ce  qui  fait  précisément  que  le  nom  de  cysti¬ 
tome  ne  lui  convenait  en  aucune  manière.  Enfin,  le  chi¬ 
rurgien  de  Rouen  avait  eu  un  moment  l’idée  de  remplacer 
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son  cystitome  par  un  lithotome  caché,  nommé  par  lui 
gorgeret  cystitome.  Sa  devise  était  ,  petite  incision  piol 
fonde  >  large  incision  extérieure  ;  on  voit  qu’il  avait 
déjà  pressenti  les  dangers  de  dépasser  les  limites  de  la 
prostate}  et  qu’il  aimait  mieux  dilater  qu’inciser  l’entrée 
de  la  vessie;  Mais  le  but  qu’on  remarque  au  fond  d’une 
tellë  pensée,  n’ayant  pas  besoin  de  son  appareil  instru¬ 
mental  pour  être  atteint,  sa  méthode  n’a  point  reçu  l’as¬ 
sentiment  général,  quoiqu’il  en  retirât  des  succès  incon¬ 
testables;  Elle  a  cependant  continué  d’être  suivie  par 
quelques  praticiens.  Pouteau  qui  Tairait  légèrement  mo¬ 
difiée,  en  a  obtenu  de  si  grands  succès,  que,  dans  les  hô¬ 
pitaux  de  Lyon,  elle  est  encore  assez  fréquemment  mise 
en  usage.  Un  chirurgien  de  Venise,  M.  Paiola,  qui  en  a 
augmenté  la  complication  en  ajoutant  un  nouvel  instru¬ 
ment  à  ceux  de  Lecat,  y  a,  dit-on  *  eu  recours  cinq  cents 
fois,  sans  perdre  un  seul  malade  !  Mais  cette  assertion 
est  tellement  étrange  que  si  Langenbeck  ne  parlait  point 
avec  éloge  de  son  auteur,  elle  ne  mériterait  pas  la  moindre 
attention.  On  voit  dans  la  thèse  de  M.  Dumont,  qu’à 
l’hôpital  de  Rouen,  M.  Flaubert  suit  également  l’axiome 
posé  par  Lecat,  et  que,  pour  lui,  une  petite  incision 
avee  de  larges  dilatations  est  Qn  précepte  dont  le  chirur¬ 
gien  ne  devrait  jamais  s’écarter.  M.  Delpech  pense  aussi 
qu’il  y  a  moins  de  danger  à  dilater  le  col  de  la  vessie,  a 
le  déchirer  même,  qu’à  l’inciser  largement ,  et  que,  sous 
ee  rapport,  la  règle  de  Lecat  doit  continuer  de  faire  loi. 
Il  y  a  sous  ee  précepte  une  vérité  importante  qui  ne 
pouvait  être  bien  sentie  que  dans  ces  derniers  temps > 
parce  que  la  raison  anatomique  n’en  avait  point  été  for¬ 
mellement  indiquée  :  c’est  que  la  taille  renfermée  dans  le 
cercle  de  la  prostate  est  infiniment  moins  dangereuse  que 
celle  dont  les  incisions  dépassent  les.  limites  de  cette 
glande. 

g.  Procédé  de  Moreau.  Un  chirurgien  de  i’Hôtel-Dieré 
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de  Paris,  Moreau,  mort  en  17 86,  rejetait  toutes  ces 
'complications ,  et  pratiquait  la  taille  latéralisée  de  la  ma¬ 
nière  suivante.  Son  lithotome  ressemblait  jusqu’à  un 
certain  point  à  l’ancien  lithotome  de  Collot.  Il  incisait 
très  largement  la  peau  et  le  tissu  cellulaire  sous-cutané  ; 
ouvrait  la  portion  membraneuse  de  l’urètre;  relevait  le 
cathéter  derrière  lès  pubis,  en  même  temps  qu’il  enfonçait 
le  bistouri  dans  la  vessie;  élevait  fortement  le  poignet 
de  la  main  droite  pour  inciser  obliquementla  prostate,  et 
l’abaissait  ensuite  pour  reporter  le  tranchant  de  son  cou¬ 
teau  en  arrière  ,  au  moment  où  il  le  ramenait  à  l’extérieur. 
Moreau  se  proposait  de  faire  une  large  ouverture  au  col 
de  la  vessie  afin  d’en  extraire  facilement  la  pierre,  Une 
ouverture  plus  large  encore  aux  téguments  pour  prévenir 
l’infiltration  ou  les  abcès ,  de  n’inciser  que  très  peu  les 
parties  intermédiaires  afin  de  ménager  les  artères  du 
périnée  qui  y  sont  principalement  logées,  et  d’éviter  aussi 
le  rectum  ;  en  sorte  que  la  plaie  de  son  opération  devait 
représenter  un  double  triangle  dont  la  partie  étranglée 
était  au  milieu  de  sa  longueur. 

h.  Procédé  de  F.  Corne.  Une  modification  de  la  taille 
latéralisée  qui  occupa  vivement  les  esprits ,  est  celle  dont 
Frère  Corne  se  donna  comme  l’inventeur  en  1748- Ce  re¬ 
ligieux,  avait  imaginé  un  instrument  qui,  introduit  fermé 
par  l’incision  de  l’urètre  jusque  dans  la  vessie,  s’ouvre 
par  la  pression  qu’on  exerce  sur  la  bascule  de  son  extré¬ 
mité  externe,  et  coupe  la  prostate  de  dedans  en  dehors, 
au  moment  où  on  le  retire.  Connu  depuis,  sous  le  nom  de 
lithotome  caché  *  cet  instrument  parut  d’abord  offrir  de 
nombreux  avantages.  Son  manche,  taillé  à  pans,  numé¬ 
rotés  par  les  chiffres  5  ,  7,  9,  1  ij  i3  et  i5,  est  disposé  de 
telle  sorte  ,  qu’en  tournant  l’un  ou  l’autre  de  ces  chiffre® 
du  côté  de  la  bascule,  on  est  sur  d’avoir  une  ouverture 
correspondante  du  côté  de  sou  extrémité  vésicale.  On  sait 
donc  d’avance,  et  d’une  manière  certaine ,  qu’il  inciseras 
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le  col  de  la  vessie  dans  l’étendue  de  sept,  neuf,  onze, 
treize  ou  quinze  lignés  ,  suivant  qu’on  a  choisi  l’une  ou 
l’autre  des  dimensions  indiquées,  avant  de  l’introduire.. 
Franco  parle  d’un  instrument  du  même  genre,  et  le  bis¬ 
touri  caché  de  Bienaise  n’en  diffère  pas  sensiblement.  Ou 
lui  reprocha  d’être  sujet  à  s’échapper  de  la  cannelure  du 
cathéter,  à  glisser  entre  la  vessie  et  lès  parties  environ¬ 
nantes,  à  blesser  le  rectum,  au  moment  où  on  le  re¬ 
tire,  à  diviser  les  vaisseaux  honteux,  et  sur-tout  à 
perforer  la  poche  urinaire  elle-même  ,  une  fois  qu’elle 
se  vide  par  la  plaie  du  périnée.  C’est  pour  remédier  à  ce 
dernier  inconvénient,  qu’un  chirurgien  de  Reims,  Ca¬ 
quet,  en  fit  émousser  la  pointe.  Du  reste,  comme  il  n’a, 
en  dernière  analyse,  que  l’avantage  d’inciser,  dans  une 
étendue  déterminée ,  les  mêmes  parties  qu’on  divise  avec 
les  autres  lilhotomes,  il  a  pu  être  loué  ou  rejeté  tour  à 
tour  avec  une  apparence  de  raison.  Lés  chirurgiens  qui 
ont  peu  l’habitude  dès  grandes  opérations  ,  qui  ne  sont 
pas  sûrs  •  de  leur  main ,  qui  ne  connaissent  pas  dans  la 
perfection  les  dispositions  anatomiques  du  périnée,  et 
qui  osent  néanmoins  pratiquer  la  taille,  peuvent,  doivent 
même  lui  accorder  la  préférence.  Le  gorgeret  lithotome, 
formé  de  deux  pièces  mobiles  l’une  sur  l’autre,  queBrom- 
fiefd  a  voulu  lui  substituer,  est  incomparablement  plus 
défectueux.  Quant  aux  modifications  que  lui  ont  fait  su-- 
birM.  Evans  de  Londres,  ét  divers  opérateurs  enFrance, 
modifications  qui  portent  presque  toutes  sur  son  manche 
et  sa  bascule  ,  elles  sont  de  trop  peu  d’importance ,  trop 
évidemment  de  simples  objets  de  goût,  pour  que  je 
m’arrête  à  les  décrire  ici. 

F.  Corne  se  conduisait  comme  dans  la  taille  latéralisée 
ordinaire,  jusqu’à  l’incision  de  la  partie  membraneuse 
de  l’urètre.  Le  litho tomé,  po'rté  sur  l’ongle  de  l’indica¬ 
teur  gauche  dans  la  crénelurè  du  conducteur ,  devait 
être  aussitôt  engagé  fermé  dans  la  vessie.  Alors  le 
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chirurgien  saisissait  lui- même  le  cathéter  de  là  main 
gauche,  afin  d’en  abaisser  la  plaque  et  d’en  relever  la 
concavité  derrière  les  pubis,  pendant  que ,  de  la  main 
droite,  il  poussait  Sur  sa  rainure  la  pointe  du  bis¬ 
touri  caché,  qui  se  trouvait  ainsi  conduit  dans  la  ca¬ 
vité  vésicale.  Le  cathéter*.  devenu  inutile,  est  sur-le- 
champ  retiré  de  l’urètre.  Après  s’être  assuré  de  nouveau 
de  l’existence  du  calcul,  qu’on  touche  facilement  avec 
l’extrémité  du  lithotome,  l’opératèur  embrasse  la  tige  de 
cet  instrument  de  la  main  gauche  avec  le  pouce  et  l’indi¬ 
cateur  demi-fléchis  ;  l’ouvre,  en  pressant  sur  sa  bascule 
avec  la  main  droite;  en  appuie  fortement  le  dos  un  peu  à 
droite  contre  la  symphyse  pubienne;  en  dirige  le  tran¬ 
chant  en  arrière  et  à  gauche;  le  retire,  en  élevant  modé¬ 
rément  son  manche,  jusqu’à  ce  que  sa  lame  ait  franchi  la 
prostate;  lâche  en  ce  moment  sa  bascule;  le  laisse  se  re- 
ferm'er  par  degrés  ;  l’abaisse  de  plus  en  plus,  et  de  ma¬ 
nière  que,  depuis  le  col  dë  la  vessie  jusqu’aux  tégu¬ 
ments,  son  tranchant  ait;  en  quelque  sorte,  parcouru 
une  moitié  de  cercle,  dont  la  convexité  serait  tour¬ 
née  en  avant,  à  peu  près  comme  dans  le  procédé  de 
Moreau. 

i.  Procédé  de  Guérin.  F.  Côme  est  loin  d’être  le 
seul  qui  ait  proposé  un  instrument  particulier  pour  di¬ 
minuer  les  dangers  de  la  lithotomie^  Depuis  lui,  il  en  a 
encore  été  imaginé  une  foule  d’autres ,  ayant  pour  but,  les 
uns,  de  rendre  plus  sure  l’ouverture  de  l’urètre,  les  au¬ 
tres,  d’inciser  avec  moins  de  danger  la  prostate  ou  le, col 
de  la  vessie.  Parmi  les' premiers  se  x  trouvent  diverses 
sortes  de  cathéters ,  celui  de  Guérin,  par  exemple,  qui 
est  tellement  construit,  qu’une  fois  placé,  son  extrémité 
externe  est  assez  fortement  àbaissée  pour  regarder  di¬ 
rectement  lu  partie  la  plus  convexe,  c’est-à-dire  la  can¬ 
nelure  de  sa  moitié  urétraïe.  Ce  cathéter  est  en  outre  ter¬ 
miné  par  une.  sorte  de, tête  percée,  à  travers  laquelle 
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peut  être  porté  un  long  trois-quarts  Cannelé  sur  sa  face 
inférieure,  et  qui,  poussé  sur  le  périnée ,  tombe  nécessai¬ 
rement  dans  la  fente  du  cathéter  lui -même,  sans  être 
exposé  à  se  dévier.  On  sent  que  *  dès  lors ,  l’incision  des 
parties  molles  extérieures  est  extrêmement  facile ,  et  que 
l’ouverture  de  l’urètre  n’offrë  plus  le  moindre  embar¬ 
ras.  Pour  le  reste,  l’opérateur  se  comporte,  comme  il  a 
été  dit  en  parlant  de  la  taille  médiane.  Un  instrument 
qui  ne  diffère  guère  de  celui  de  Guérin,  qu’en  ce  qu’il 
est  formé  de  deux  moitiés  qui  s’articulent  par  une  char¬ 
nière  à  l’extérieur,  a  été  mis  en  usage,  en  Angleterre, 
par  M.  Earle,  dans  les  mêmes  vues  que  celui  du  pra¬ 
ticien  de  Bordeaux.  Deschamps  en  signale  un  troisième 
qui  appartient  encore  à  la  même  catégorie. 

Si  l’ouverture  de  l’urètre  était  réellement  le  point 
difficile  dans  l’opération,  ces  sortes  de  cathéters  rempli¬ 
raient  parfaitement  le  but  pour  lequel  ils  ont  été  inven¬ 
tés.  Mais,  pour  peu  que  l’opérateur  ait  de  connaissance 
et  d’habileté,  ce  n’est  jamais  ce  temps  de  la  lithotomie  qui 
l’arrête.  En  conséquence,  les  instruments  de  MM.  Guérin 
et  Earle,  resteront,  comme  tant  d’autres,  une  affaire  de  ca¬ 
price  ou  d’utilité  personnelle.  Le  cathéter  ordinaire^  dent 
M.  Ch.  Bell  a  fait  transporter  la  cannelure  sur  le  côté, 
afin  de  pouvoir,  tout  en  le  laissant  sur  la  ligne  médiafiëj 
ineiser  obliquement  à  gauche,  quand  on  arrive  à  la  pros¬ 
tate,  n’est  véritablement  propre  qu’a  augmenter  les  dif¬ 
ficultés  de  l’opération.  Quant  au  cathéter  droit  ou  à 
peine  recourbé  dans  T'étendue  d’un  demi-pouce  vers  le 
bec ,  tel  que  l’emploie  M.  Kcy ,  il  ne  me  paraît  pas  noü 
plus  avoir  une  importance  réelle,  ni  d’avantage  incontes¬ 
table  sur  lés  autres.  Les  instruments ,  imaginés  dans  l’in¬ 
tention  de  rendre  l’ouverture  de  la  vessie ,  plus  facile  ou 
plus  sure,  sont  de  deux  ordres.  Il  en  est  effectivement 
qui  ne  diffèrent  que  par  de  faibles  nuances  des  bistouris 
ordinaires ,  tandis  que  les  autres  sont  bien  dé  véritables 
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instruments  particuliers.  Ainsi,  le  lithotome  dé  Chesel- 
den ,  un  peu  concave  sur  le  dos  ,  s’est  tranformé ,  dans 
les  mains  de  M.  Dubois  ,  en  un  petit  couteau  à  manche 
fixe,  qui,  autrement,  diffère  à  peine  du  bistouri  convexe. 
En  Angleterre,  M.  Blizard  emploie  un  bistouri  long, 
étroit,  à  manche  fixe  comme  Celui  du  ehirugien  fran¬ 
çais,  ét  dont  la  pointe  est  terminée ,  du  côté  de  son  dos, 
par  une  sorte  de  stylet  mousse.  Klein,  Langenbeck , 
Kern ,  Græfe ,  en  Allemagne ,  ont  aussi  chacun  un  litho- 
tome  qui  rentre ,  comme  les  précédents  ,  dans  la  classe 
dés  couteaux  simples  ou  des  bistouris  modifiés;  mais, 
pour  quiconque  veut  y  regarder  de  près ,  il  est  évident 
que  tout  Cela  est  entièrement  facultatif,  et  qu’il  est  à  peu 
près  indifférent  d’adopter  l’un  ou  l’autre  de  ces  instru¬ 
ments,  que  le  bistouri  simple  ou  boutonné  pourrait,  à 
la  rigueur,  remplacer  avantageusement.  Il  y  a  long-temps 
que  M.  Dupuytren  ,  qu’un  certain  nombre  de  chirurgiens 
de  Londres  ont  également  fait  cette  remarque ,  savoir 
que  le  bistouri  droit  ordinaire  est  tout  aussi  propre  que 
lès  lithotomes  les  plus  compliqués  à  pénétrer  dans  la 
vessie  et  à  diviser  convenablement  la  prostate  en  ressor¬ 
tant,  quand  il  est  conduit  par  une  main  habile.  On  voit 
même,  dans  l’ouvrage  de  Sabatier,  que  le  chirurgien  eh 
chef  de  l’Hôtel-Dieu  a  plusieurs  fois  pratiqué  la  taille  , 
eh  enfonçant  par  ponction  le  bistouri  droit  jusqu’à  là 
cannelure  du  cathéter  ,  puis  dans  la  vessie,  de  manière  à 
diviser  tout  à  la  fois ,  en  le  retirant ,  la  prostate  et  la  to¬ 
talité  des  tissus  qui  forment  le  périnée. 

Ce  procédé,  qui  assimile  la  lithotomie  à  une  simple 
ouverture  d’abcès,  est  plus  facile  qu’on  ne  pense.  M.  Lis- 
franc  paraît  l’avoir  adopté  dans  quelques  cas,  et  je  l’ai, 
de  mon  côté,  fréquemment  essayé  sur  le  cadavre  ,  en  fai¬ 
sant  manoeuvrer  les  opérations  aux  élèves.  Mais  comme 
il  ne  peut  avoir ,  en  définitive  ,  d’autre  avantage  qué  dë 
rendre  l’opération  plus  prompte  d’un  quart  oti  d’une 
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demi-minute ,  je  ne  pense  pas  que  la  prudence  permette 
d’ériger  en  règle  un  pareil  tour  de  force  :  en  sorte  que, 
si  on  voulait  se  servir  du  bistouri  simple ,(  il  faudrait  ou¬ 
vrir  l’urètre  comme  à  l’ordinaire ,  et  le  glisser  ensuite 
sur  la  cannelure  du  cathéter,  en  se  comportant  comme 
avec  les  autres  espèces  de  lithotomes.  Les  instruments 
spéciaux  dont  il  me  reste  a  parler,  sont  connus  sous  le 
titre  commun  de  gorgerets. 

j.  Procédé  d’Hawkins.  Les  premiers  gorgerets  em¬ 
ployés  dans  la  lithotomie  ne  furent  qu’une  simple  gout¬ 
tière  terminée  d’un  côté  par  un  stylet  j  ou  un  bouton,  et 
par  une  sorte  de  manche  à  l’autre  extrémité.  On  s’en  ser¬ 
vait  pour  remplacer  le  cathéter,  et  on  s’en  sert  encore  dans 
presque  toutes  les  espèces  de  taille,  pour  rendre  plus  facile 
l’introduction  des  tenettes.  Sous  cette  forme,  ils  ont  des 
bords  mousses  et  arrondis,  afin  de  ne  pas  exposer  à  blesser 
les  parties.  Ce  n’est  que  vers  le  milieu  du  dernier  siècle, 
qu’un  chirurgien  anglais,  Hawkins,  eut  l’idée  de  transfor¬ 
mer  le  gorgeret  en  lithotome,  e’e*st-à-dire  de  le  rendre 
tranchant  près  de  sa  pointe  et  sur  l’un  de  ses  bords. 
Cet  instrument,  que  la  plupart  des  chirurgiens  an¬ 
glais  adoptèrent,  est  employé  de  la  manière  suivante  : 
une  fois  la  portion  membraneuse  de  l’urètre  ouverte, 
le  chirurgien  saisit  le  gorgeret  par  son  manche,  en 
porte  le  bouton  dans  la  crénelure  du  cathéter,  et  le 
pousse  jusque  dans  la  vessie,  en  ayant  soin  qu’il  n’a¬ 
bandonne  point  ce  dernier  instrument,  qu’on  relève  par 
un  mouvement  de  bascule  derrière  le  pubis ,  à  mesure 
que  le  gorgeret  divise  le  côté  gauche  de  la  prostate. 
La  simplicité  apparente  du  gorgeret  d’Hawkins  n’em-1 
pêcha  point  ses  partisans  eux-mêmes  d’en  remarquer  les 
défauts.  Bell  trouvant  que  sa  portion  émoussée  était  trop 
large,  la  fit  rétrécir  pour  l’empêcher  de  déchirer  ou  de 
contondre  les  parties.  Desault  qui  en  fit  disparaître  la 
concavité ,  en  reporta  le  bouton  tout-à-fait  à  droite  sur 
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le  bord  mousse  et  adopta  d’ailleurs  la  modification  de 
Bell.  Craignant  qu’il  ne  vînt  à  s’échapper  du  cathéter,  et 
à  se  fourvoyer  entre  le  rectum  et  la  vessie,  comme 
MM.  A.  et  S.  Cooper  disent  en  avoir  été  souvent  témoins, 
Blrcke  en  a  fait  arranger  le  bouton  de  telle  manière 
qu’il  ne  peut  point  s’échapper  avant  d’être  arrivé  près 
de  l’extrémité  du  conducteur.  Celui  d’Abernethy  repré¬ 
sente  ,  pour  ainsi  dire ,  une  gouttière  triangulaire ,  ainsi  ' 
que  cela  se  remarque  aussi  dans  le  gorgeretde  Cline,  ou 
bien  un  demi  canal  cylindrique,  comme  celui  d’Hawkins. 
Dorsey  en  a  fait  figurer  un  dont  la  lame,  facile  à  démonter, 
offre  partout  la  même  largeur,  et  dont  l’extrémité  libre, 
coupée  obliquement  comme  celle  du  kystotome  de  De- 
sault,  est  seule  tranchante.  Enfin  dernièrement,  Scarpa, 
qui  s’en  est  déclaré  le  partisan,  s'est  longuement  étendu 
pour  démontrer  que  le  gorgeret  doit  avoir  un  tranchant 
très  étroit  dans  l’étendue  de  deux  lignes  vers  son  bouton, 
déplus  en  plus  large  jusqu’à  ce  qu’il  ait  acquis  un  dia¬ 
mètre  transversal  d’environ  sept  lignes,  et  que  ce  tranchant 
doit  être  coudé  sous  un  angle  de  soixante-neuf  degrés  sur 
le  bord  qui  en  représente  le  dos,  afin  que,  en  incisant  la 
prostate,  ilpuisse  faire  à  cette  glande  une  plaie  dont  l’angle 
serait  également  de  soixante-neuf  degrés ,  eu  égard  à  l’axe 
de  l’urètre.  Quelques  chirurgiens  anglais ,  Dease  et  Mair , 
entre  autres ,  crurent  donner  plus  de  sûreté  à  son  emploi, 
en  adoptant  la  sonde  de' Le  Dran  pour  le  conduire.  Mais 
cette  proposition'  n’a  point  eu  et  ne  devait  point  avoir  de 
suite.  En  France,  le  gorgeret  n’a  trouvé  qu’un  très  petit 
nombre  de  défenseurs ,  et  M.  Roux  est  à  peu  près  le.  seul 
qui  s’en  serve  à  Paris.  La  plus  simple  réflexion  suffit  pour 
faire  voir  le  peu  de  valeur,  je  dirais  presque  l’insignifiance* 
des  diverses  modifications  qu’on  lui  a  fait  subir.  C’est  le 
gorgeret  comme  instrument  spécial,  et  non  tel  gorgeret 
en  particulier,  qu’il  importait  d’examiner;  et  je  m’étonne 
que  des  auteurs  d’un  aussi  grand  nom  se  soient  perdus 


?42  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC. 

en  discussions  relatives  à  cet  objet.  Il  est  certain  qu’avec 
le  gorgeret,  on  ne  blessera  jainais  le  rectum  ni  l’artère 
honteuse ,  à  moins  qu’il  n’existe  quelque  variété  anato¬ 
mique;  qu’on  ne  peut  pas  non  plus  dépasser  les  limites  de 
la  prostate  ;  mais  la  seule  raison  de  ces  avantages  se  trou¬ 
vant  dans  le  peu  d’étendue  qu’il  donne  à  l’incision,  il  est 
clair  qu’on  en  obtiendrait  autant  d’un  lithotome  quel¬ 
conque  ,  si  on  s’en  tenait  à  une  plaie  de  six  ou  sept  lignes. 
Ses  inconvénients  sont  de  tracer  une  voie  toujours  de 
même  largeur,  quel  que  soit  le  volume  de  la  pierre,  d’ex¬ 
poser,  plus  qu’aucun  autre  instrument,  à  blesser  la  paroi 
postérieure  de  la  vessie ,  à  traverser  même  cette  poche, 
comme  dit  l’avoir  vu  M.  Earle,  et  sur-tout  de  diviser  les 
tissus  en  les  poussant  devant  lui,  en  écartant  les  diverses 
couches  du  périnée  les  unes  des  autres ,  de  les  relâcher, 
en  quelque  sorte  au  lieu  de  les  tendre  ou  de  les  presser 
de  haut  en  bas  comme  le  font  le  lithotome  caché ,  par 
exemple,  et  la  presque  totalité  des  instruments  tranchants 
employés  par  les  divers  opérateurs  dans  ce  second  temps 
de  l’opération,  enfin  de  dilater,  de  contondre  eu  même 
temps  qu’il  divise,  d’obliger  l’opérateur  à  en  avoir  de 
différentes  dimensions  et  de  ne  point  permettre  une  inci¬ 
sion  de  plus  de  huit  à  neuf  lignes.  Un  de  ses  avantages,, 
peut-être  le  plus  incontestable,  bien  qu’il  n’ait  point  été 
remarqué,  se  trouve  dans  la  direction  qu’il  donne  à  l’in- 
eîsion  de  la  prostate,  incision  semi-lunaire,  dont  la 
convexité  regarde  en  arrière  et  à  droite,  et  dont  l’arc 
ayant  une  corde  d’environ  sept  lignes,  doit  pouvoir 
s’agrandir  sans  déchirure,  de  deux  à  trois  lignes  ,  quand 
on  vient  à  l’alonger  pendant  l’extraction  du  calcul.  Sous 
ce  point  de  vue,  le  gorgeret  de  Desault  est  évidemment 
le  moins  convenable  de  tous  ;  car  pour  atteindre  le  but, 
il  faudrait,  tout  en  augmentant  sa  largeur  du  côté  du 
tranchant,  conserver  sa  forme  primitive  de  gouttière,  ou 
de  demi-canal.  Dans  ce  sens,  au  surplus,  il  cesserait. 
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d’appartenir  à  la  taille  latéralisée  ou  oblique  proprement 
dite.  L’iûcision  serait  plutôt  transversale  que  dirigée  vers 
l’ischion  gauche  ;  d’où,  résulte  un  nouvel  inconvénient,, 
puisqu’on  agirait  sur  un  rayon  delà  prostate  moins  long 
que  celui  qui  doit  être  incisé  dans  le  procédé  de  Frère 
Côme ,  de  Cheselden ,.  ou  de  Garcngeot. 

k.  Procédé  de  Thomson.  Cette  déviation  de  la  ligne 
primitivement  indiquée  dans  l’appareil  latéralisé ,  n’est 
pas  la  seule,  après  tout,  qu’on  ait  proposée.  En  1808,  le 
docteur  Thomson,  voulant  éviter  aussi  le  rectum  et  les 
artères  périnéales,  eut  la  pensée  d’inciser  avec  le  litho¬ 
tome  ordinaire,  non  en  bas,  mais  bien  en  haut  et  un 
peu  en  dehors,  quand  une  incision  de  quelques  lignes  en 
arrière  ne  lui  semblait  pas  devoir  suffire  à  l’extraction 
de  la  pierre,  A  peu  près  à  la  même  époque,  M.  Dupuy- 
tren ,  ayant  pour  but  d’éviter  les  mêmes  organes,  crut 
devoir  conduire  son  incision  presque  directement  en 
haut,  c’est-à-dire  que,  arrivé  dans  la  vessie,  il  tournait 
le  tranchant  de  son  bistouri  ou  du  lithotome  de  Frère 
Corne  en  haut  et  un  peu  à  droite,  parallèlement  à  la  bran¬ 
che  ischio-pubienne,  comme  pour  gagner  la  symphyse. 
Çes  modifications  ont  du  être  abandonnées  même  par 
leurs  auteurs  ,  attendu  qu’on  divise  alors  la  prostate 
dans  lç  sens  de  sa  moindre  épaisseur,  qu’on  en  dépasse 
presque  inévitablement  les  limites,  et,  mieux  encore, 
parce  qu’on  est  obligé  d’extraire  le  calcul  par  un  point 
plus  rétréci  du  détroit  inférieur  que  dans  la  taille  oblique 
postérieure* 

l.  Procédé  de  M.  Boyer.  M.  Boyer,  qui  se  sert 
presque  toujours  du  lithotome  caché,  et  qui  passe  pour 
être  très  heureux  dans  ses  opérations  de  taille ,  n’incise 
dans  le  sens  d’aucune  des  lignes  qui  viennent  d’être  indi¬ 
quées,  Au  lieu  d’appuyer  le  dos  de  son  instrument  du, 
côté  de  la  symphyse,  il  le  tient  ferme  contre  la  branche, 
ischio-pubienne  droite ,  de  manière  k  pouvoir  en  diriger 
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le  tranchant  presque  complètement  en  travers  et  à  gauche 
pendant  qu'il  le  retire ,  et  à  diviser  la  prostate  de  dedans 
en  dehors  comme  tout  le  monde.  En  agissant  ainsi,  le 
rectum,  Fartère  honteuse,  n’ont  rien  a  craindre,  non  plus 
que  l’artère  transverse,  dont  la  direction  est  a  peu  près 
parallèle  à  celle  de  l’incision,  et  l’artère  superficielle  est 
réellement  la  seule  qu’on  puisse  atteindre.  Üne  telle  mo¬ 
dification  serait  tout-à-fait  à  l’abri  de  reproches,  si  la 
prostate  ne  devait  pas  être  divisée  dans  le  sens  d’un  de 
ses  rayons  les  plus  courts  et  s’il  était  possible  de  donner, 
sans  en  dépasser  la  circonférence,  plus  de  sept  'a  huit 
,  lignes  a  son  incision.  Le  lithotome  ainsi  dirigé ,  offre 
en  effet  tous  les  avantages  du  gorgeret,  sans  en  conserver 
les  inconvénients. 

Remarqués.  S’il  est  vrai  que  le  problème  à  résoudre 
dans  l’opération  delà  taille  oblique,  soit  d’ouvrir  aussi 
largement  que  possible  la  prostate,  sans  en  dépasser  le 
contour,  l’incision  qui  se  dirige  en  bas  et  en  dehors 
est  évidemment  la  seule  qui  doive  être  adoptée.  Dans 
cette  hypothèse,  le  procédé  de  M~.  Thomson  et  celui  que 
M.  Dupuytren  a  voulu  mettre  un  instant  en  usage,  ne 
méritent  plus  d’être  discutés.  La  règle  adoptée  par 
M .  Boyer,  permettant  d’incliner  un  peu  le  tranchant  du 
bistouri  vers  l’ischion,  vaut  infiniment  mieux.  Pour  une 
ligne  peut-être  quelle  fait  perdre  à  Fouverture  possible 
de  la  prostate,  on  se  procure  des  avantages  incontestables, 
eu  .égard  au  rectum  et  aux  artères.  Quant  à  l’incision 
pratiquée  à  la  manière  de  Boudou,  de  Garengeot,  de 
Morand,  de  Le  Dran,  de  Moreau,  de  MM.  Dubois, 
J.  et  Ch.  Bell,  de  tous  ceux  enfin  qui  préfèrent  le  bis¬ 
touri,  plus  ou  moins  modifié,  aux  litho tomes  particuliers, - 
et  qui  cherchent  à  ouvrir  largement  le  col  de  la  vessie,  il 
est  à  peu  près  indifférent  d’imiter  l’un  ou  l’autre,  toutes 
les  fois  qu’on  aura  soin  de  donner  une  étendue  suffisante 
à  l’ou  verture  des  téguments  et  des  autres  parties  çonsti- 
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puantes  du  périnée.  La  méthode  de  Lecat  présente,  deux 
objets  à  considérer  :  i°  les  instruments  dont  se  servait 
l’inventeur,  instruments  qui  peuvent  parfaitement  bien 
être  remplacés  par  toiis  autres;  2°  l’idée  de  ne  prati¬ 
quer  qu’une  petite  incision  a  l’entrée,  de  la  vessie.  Cèst 
par  ce  point  seulement  que  la  taille  dé  Lecat  mérite 
d’être  distinguée.  De  la  Motte  avait  déjà  soutenu  qu’il 
y  a  moins  de  danger  à  dilater-,  à  déchirer  même.,  jus¬ 
qu’à  un  certain  point,  l’enlrée  de  la  poche  urinaire, 
qu’à  l’inciser.  Au  demeurant,  il  n’est  guère  permis  d’en 
contester  la  justesse.  Le  tort  de  ceux  qui  l’ont  défendue, 
est  de  n’en  pas  avoir  compris  la  raison  matérielle,  et 
d’en  avoir  outré  l’extension.  En  effet,  les  petites  inci¬ 
sions  dont  parle  Lecat,  n’ont  d’avantage  sur  les  grandes , 
qu’en  ce  qu’elles  permettent  de  se  renfermer  dans  le 
cercle  de  la  prostate,  d’où  il  suit  que  les  autres  tailles 
n’exposeront  à  aucun  danger  de  plus,  tant  qu’elles  ne 
dépasseront  point  le  contour  de, celle  glande.  J’ai  dit 
plus  haut  ce  qu’il  faut  penser  du  gbrgeret  et  de  ses  di¬ 
verses  espèces.  Reste  l’instrument  de  Frère  Corne,  au¬ 
quel  on  ne  peut  véritablement  refuser  une  grande  sûreté, 
une  grande  simplicité  dans  le  mécanisme,  et  de  pouvoir 
être  employé  plus  facilement  que  le  bistouri  par  la  ma¬ 
jorité  des' opérateurs  ;  seulement,  nous  verrons  par  la 
suite,  qu’à  la  rigueur,  on  peut  très  bien  le  remplacer  par 
le  bistouri  boutonné  ordinaire.  Les  principaux  dangers 
de  la  taille  oblique,  venant  de  la  lésion  du  rectum,  de 
l’artère  honteuse,  et  des  artères  transverse  ou  superfi¬ 
cielle,  tous  les  instruments,  à  l’exception  du  gorgeret , 
offrent,  sous  cé  rapport,  a  péu  près  le  même  inconvé¬ 
nient.  Pour  peu  qu’on  se  soit  assuré  de  l’état  de  dilata¬ 
tion  de  l’intestin,  en  y  portant  le  doigt,  qu’on  ait  eu  soin 
de  ne  pas  donner  trop  de  dimension  à  la  plaie  profonde  , 
et  de  Conduire  le  lithotome  avec  quelque  habileté,  on  ne 
le  perforera  point.  L’artère  honteuse,  étant  toujours  si- 
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t  uée  sur  le  contour  de  l’arcade  pubienne,  par  conséquent 
bien  au-delà  des  limites  de  la  prostate,  ne  court,  en  réa¬ 
lité,  aucun  risque  d’être  blessée.  L’artère  superficielle, 
ayant  son  siège  dans  la  couche  sous-cutanée ,  serait  trop 
facile  à  saisir,  à  tordre,  à  lier  ou  à  cautériser,  pour  qu,e 
son  ouverture  soit  d’une  grande  importance.  La  trans¬ 
verse  du  périnée,  ordinairement  assez  petite,  ne  sera 
sûrement  évitée ,  que  si  l’incision  de  l’urètre  ne  com¬ 
mence  pas  trop  près  du  bulbe,  ou  trop  loin  de  la  prostate. 
Heureusement  que  l’hémorrhagie  qui  en  résulte,  est  ra¬ 
rement  assez  abondante  pour  devenir  grave.  Ce  n’est  donc 
que  dans  le  cas  d’anomalie,  de  déviation  dans  la  direc¬ 
tion  de  ces  vaisseaux,  ou  d’excès  dans  leur  volume,  qu’il 
peut  y  avoir  du  danger,  sous  ce  point  de  vue,  à  prati¬ 
quer  la  taille  latéralisée.  Une  difficulté  plus  fâcheuse  est 
de  ne  pouvoir  obtenir,  par  cette  méthode,  qu’une  ouver¬ 
ture  de  dix  a  douze  lignes  tout  au  plus,  trop  petite,  en 
conséquence,  pour  permettre  la  sortie  de  calculs  volu¬ 
mineux.  C’est  dans  le  but  de  remédier  à  cet  inconvénient 
réel,  indépendant  de  tous  les  procédés  et  de  tous  les 
.opérateurs ,  que  la  méthode  suivante  a  été  préconisée, 

4°  Taille  transversale  (bi-latérale j  bi-oblique). 

Une  nouvelle  interprétation  de  Celse  a  fait  naître,  dans 
ces  derniers  temps,  une  nouvelle  espèce  de  taille.  En  par¬ 
lant  de  l’extraction  des  calculs,  l’auteur  romain  veut  qu’on 
fasse  juxta  anum  ,  cutis  plaga  lunata ,  usque  ad  cervicem 
vesicœ j,  cornibus  ad  coxas  spectantibus paululiim ,  puis, 
qu’au  fond  de  cette  prémière  plaie  ,  l’instrument  soit  re¬ 
porté  pour  en  faire  une  autre  qui  soit  transversale,  et 
qui  ouvre  le  col  en  pénétrant  jusqu’au  calcul.  Or,  c’est  ce 
passage  ,  expliqué  jusque  là  de  manière  à  y  rapporter  l’o¬ 
rigine  de  la  taille  latérale ,  de  la  taille  latéralisée  et  le 
petit  appareil ,  autrefois  décrit  par  les  Grecs  et  les  Ara¬ 
bes,  qui,  ramené  à  sa  véritable  signification,  constitue  le 
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principe  de  là  nouvelle  méthode.  Les  expressions  plaga 
lunata  et  plaga  transversa ,  avaient  embarrassé  plus 
d’une  fois  les  commentateurs  de  Celse ,  il  est  vrai;  mais 
en  mettant  le  singulier  au  lieu  du  pluriel ,  en  tra¬ 
duisant  ad  co x as  ;  par  vers  la  cuisse  y  ils  croyaient 
avoir  vaincu  la  difficulté.  C’est  en  vain  que  Davier  fit 
soutenir  à  Cochu,  le  i5  avril  1734,  à  la  Faculté  de 
Paris  ,  que  ,  dans  l’appareil  de  Celse  ,  on  fait  à  la 
peau ,  près  de  l’anus  ,  une  incision  en  forme  de  crois^. 
sant ,  dont  les  extrémités  doivent:  être  tournées  vers 
les  cuisses  ;  que  Heister  a  fait  répéter  la  même  phrase 
par  Ilsman ,  en  novembre  i  y44  5  que  Normand  de  Dole, 
qui  se  plaignait,  en  174.1,  du  peu  de  soin  qu’on  met 
à  lire  les  anciens  ,  rappela  que,  dans  l’opération  de 
Celse,  l’incision  en  forme  de  croissant  doit  siéger  tout 
auprès  4e  l’anus  ,  avec  ses  cornes  tournées  un  peu  vers 
les  cuisses  du  malade  ;  que  la  même  interprétation  fut 
encore  donnée  par  Macquert,  dans  la  thèse  qu’il  sou¬ 
tint,  en  avril  1754,  Par  M.  Portai ,  dans  son  Précis  de 
chirurgie,,  publié  en  7  768  ,  et,  par  Deschamps  lui-même, 
dans  son  traité  de  la  taille  ;  personne  ne  s’était  donné  la 
peine  d’en  tirer  le  moindre  parti.  Uneaeeonde  difficulté, 
que  Bromfield  tenta  vainement  de  détruire  ,.en  avait  sans 
doute  été  la  cause.  C’était  de  savoir  si  les  mots  comibus 
spectantibus  paululimi  ad.  coxas ,  devaient  s’entendre 
d’une  plaie  en  demi-lune,  dont  les  extrémités  dussent 
être  tournées  en  avant  plutôt  qu’en  arrière.  Tous  les-, 
auteurs  que  je  viens  de  citer  ont,  comme  on  voit,  adopté 
la  première  version.  Bromfield  seul  penchait  pour  la  se-~ 
conde,  qui  semble,  en  effet,  être  la  véritable,  puisque,, 
chez  les  anciens  ,  coxas ,  s’appliquait  généralement 
aux  os  larges  du  bassin ,  aux  ischions  en  particulier^. 
Quoi  qu’il  en  soit,  ce  n’est  qu’à  partir  du  commencement, 
de  ce  siècle,  que  la  question  a  été  envisagée  sous  son* 
véritable  point  de  vue.  Dès  l’année  i8o5  ,  M.  Moriaud! 
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de  Dijon  rappela  dans  sa  thèse  les  tentatives  faites, 
par  Chanssier  sur  ce  point,  tentatives  desquelles  il  ré- 
sulte  qu’une  incision  en  demi-lune,  a  concavité  posté¬ 
rieure  ,  permet  très  bien  d’entrer  dans  la  vessie  et  d’en 
extraire  les  calculs.  Néanmoins  ce  fut  encore  peine 
perdue,  et  Chaussier  lui-même  avait  oublié  ses  propres 
recherches  lorsqu’en  i8i3  Béclard  vint  a  les  reproduire 
presque  dans  les  mêmes  termes  que  M.  Moriaud,  et 
avec  tout  aussi  peu  de  succès.  Les  raisons  pleines  de 
farces  et  to  ut-h-fai  t  concluantes,  invoquées  en  1 8 1 8,  à 
Strasbourg,  par  M.  Turck,  en  faveur  des  mêmes  prin¬ 
cipes,  ne  parvinrent  pas  davantage  à  changer  la  direction 
des  esprits.  Mais,  en  1824,  M.  Dupuytren,  occupé  des 
moyens  de  rendre  la  lithotomie  moins  dangereuse,  ayant 
eu  la  même  idée  que  Chaussier,  Béclard  et  M,  Turck,  én 
fit  presque  aussitôt  l’application  à  l’homme  vivant,  et  ne 
larda  pas  à  se  convaincre  qu’il  existait  là  une  manière 
précieuse  de  pratiquer  la  taille.  Sans  y  attacher  autant 
d’importance  ,  Béclard  qui  ne  l’avait  d’ailleurs  jamais 
oubliée,  qui,  d’après  M.  Olivier  d’Angers,  l’avait  même 
déjà  mise  quelquefois  en  pratique,  en  énuméra  de  nou¬ 
veau  les  avantages  à  l’académie ,  pendant  que  M.  Du¬ 
puytren  en  faisait  ressortir  toute  l’importance  à  l’Hôtel- 
Dieu.  Depuis  cette  époque,  une  foule  de  chirurgiens 
l’ont  .adoptée,  et  maintenant  elle  compte  parmi  les  meil¬ 
leures  méthodes,  si  même  elle  ne  peut  pas  encore  être 
regardée,  d’une  manière  absolue,  comme  la  meilleure  de 
toutes^ 

a.  Procédé deChaüssier.On  voit  par  la  thèse  de  M.Mor- 
land,  que  de  concert  avec  M.  Ribes,  Chaussier  com¬ 
mençait  par  inciser  toutes  les  parties  molles,  entre  l’anus 
et  le  bulbe  de  l’urètre,  avec  la  pointe  d’un  scalpel  ;  qu’il 
avait  eu  la  pensée  d’un  cathéter  à  double  cannelure  ,  l’une 
à  droite,  l’autre  à  gauche,  afin  de  pouvoir  diviser  la 
portion  membraneuse  et  prostatique  de  l’urètre  d’un 
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côté  seulement ,  ou  des  deux  côtés  successivement ,  si  le 
volume  de  la  pierre  semblait  le  nécessiter  ;  qu’a  son  avis, 
«ne  sonde  cannelée  employée  a  l’instar  de  Le  Dran,  pour¬ 
rait  remplacer  le  cathéter,  attendu  qu’en  la  portant  par  la 
plaie  il  serait  facile  d’inciser  sur  elle  à  gauche ,  puis  à 
droite;  qu’il  avait  en  outre  eu  l’idée  d’un  lithotome 
caché,  à  double  lame,  du  scalpel  à  gaine  de  Louis  ;  mais 
qu’il  avait  soin  de  faire  remarquer  qu’eu  pareil  cas  ,  le 
meilleur  des  instruments  est  l’intelligence  dirigée  par 
une  connaissance  exacte  de  la  situation  et  de  la -nature 
des  parties. 

b.  Procédé  de  Béclard.  L’instrument  auquel  Béclard 
s’était  arrêté,  est  une  sorte  de  gorgeret  un  peu  large,  à 
peine  concave ,  tranchant  des  deux  côtés  ,  et  terminé  par 
une  languette  dans  le  sens  de  la  convexité.  Il  parle  égale¬ 
ment  du  lithotome  double,  en  laissant  à  chacun  la  li¬ 
berté  de  l’adopter  ou  de  le  négliger.  Il  avait  enfin  fait 
fabriquer  un  couteau  en  feuille  de  sauge ,  presque  sem¬ 
blable  au  lithotome  de  Cheselden,  pour  remplir  la  même 
indication.  Du  reste ,  il  incisait  la  peau  et  les  autres 
tissus  ,  de  la  même  manière  que  Chaussier. 

c.  Procédé  deM.  Dupuytren.  Les  tentatives  de  Chaus¬ 
sier  et  de  Béclard  étant  restés  presque  entièrement  ina¬ 
perçues,  c’est  véritablement  à  M.  Dupuytren,  que  la 
taille  transversale  doit  son  importance  actuelle.  Pour 
la  pratiquer,  ce  chirurgien  se  sert  de  deux  instruments 
particuliers  ;  l’un  est  un  bistouri  fixe ,  sorte  de  scalpel 
tranchant  des  deux  côtés  dans  l’étendue  de  quelques 
lignes,  près  de  sa  pointe  ;  l’autre  est  un  lithotome  dou¬ 
ble,  dont  une  phrase  de  Franco  aurait  dû  donner  l’idée, 
que  représente  assez  -exactement  la  tenaille  ineisoire 
de  Tagault  figurée  à  la  page  366  des  additions  de  Jou- 
bert  à  l’ouvrage  de  Guy ,  imprimé  en  i649>  <Iue  Fleu¬ 
rant  avait  indiqué  en  parlant  de  la  taille  chez  la  femme, 
dont  Chaussier  et  Béclard  avaient  également  eu  la  pensée, 
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mais  qu’il  était  réservé  à  M.  Dupuytren  de  faire  préva¬ 
loir,  et  de  rendre* aussi  simple  que  possible.  D’après 
Sabatier,  sa  gaine  est  concave  sur  l’une  des  faces,  au 
lieu  de  l’être  sur  son  bord,  comme  dans  l’instrument  de 
Frère  Côme.  Il  en  est  de  même  de  ses  deux  lames,  afin 
quelles  puissent,  en  s’écartant,  représenter  une  courbe 
qui  permette  d’éviter  la  fin  du  rectum.  Au  lieu  d’être 
simplement  taillé  à  pan ,  son  manche  est  conique  ,  et  peut, 
par  le  moyen  d’une  vis,  se  rapprocher  ou  s’éloigner, 
d’autant  de  lignes  quon  le  désire,  de  l’union  de  la  gaine 
avec  les  lamés,  et  donner  autout  un  degré  déterminé  d’ou¬ 
verture.  M.  Âmussatle  trouvant  encore  trop  compliqué, 
a  proposé  d’employer  à  sa  place  une  sorte  de  paire  de 
ciSeaux  tranchants  sur  leurs  bords  quand  on  les  ouvre, 
et  qui  forment  un  instrument  mousse  lorsqu’ils  sont 
fermés  ;  mais  ces  ciseaux  ne  sont  point  aptes  à  remplir 
toutes  les  indications  qu’on  se  propose  ,  en  faisant  usagé 
du  double  lithotome.  Ce  n’est  pas ,  en  effet,  une  simple 
incision  transversale  que  le  chirurgien  doit  avoir  en  vue, 
il  faut  que  cette  incision  soit  en  même  temps  oblique  en 
arrière  et  en  dehors  de  chaque  côté,  qu’elle  puisse 
comprendre  à  la  fois  les  deux  plus  grands  rayons  de  la 
prostate.  M.  Dupuytren ,  qui  l’avait  senti  de  bonne  heure, 
a  trouvé,  dans  les- modifications  que  M.  le  docteur  La 
Serre ,  et  sur-tout  l’ingénieux  eoutellier,  M.  Charrièrè , 
ont  fait  subir  a  son  lithotome  primitif,  tout  ce  qu’il, 
pouvait  désirer  à  cet  égard.  D’après  la  description  que 
j’en  trouve  dans  la  thèse  de  M.  Bouillé,  l’instrument 
de  M.  Gh arrière  est  tellement  construit ,  qu’en  pressant 
une  bascule  unique  placée  sur  son  manche,  les  deux' 
lames  sortent  aussitôt  de  leur  gaine,  et  parcourent,  en 
s’écartant,:  une  ligne  courbe  tou t-à- fait  semblable  à  celle 
de  la  plaie  extérieure,  et  qui  leur  permet  de  diviser  la 
prostate  obliquement  en  arrière  du  côté  de  l’ischion,  en 
contournant  la  surface  extérieure  du  rectum,  à  droite  et  a 
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gauche.  Enfin,  an  lien  du  cathéter  ordinaire,  M.  Du- 
puytren  en  a  imaginé  un  qui  est  comme  renflé  au  point 
de  sa  plus  grande  convexité,  pour  mieux  distendre  l’u¬ 
rètre,  et  dont  la  cannelure  est  plus  évasée  et  moins 
profonde  vers  les  extrémités  qu’au  milieu. 

On  dispose  le  malade  comme  pour  toutes  les  autres  es¬ 
pèces  de  taille.  Le  chirurgien ,  placé  en  face  du  périnée , 
tend  les  téguments  de  sa  main  gauche.  De  la  main  droite, 
armée  du  scalpel,  il  pratique  l’incision  en  demi-lune;  la 
commence  près  de  l’ischion  droit;  passe  a  six  lignes  au- 
devant  de  l’anus ,  et  la  termine  en  dedans  de  l’ischion 
gauche,  pour  que  ses  cornes  tombent  vers  le  milieu 
de  l'espace  qui  sépare  à  droite  et  à  gauche  l’anus 
des  tubérosités  ischiatiques.  Il  divise  ainsi  successive¬ 
ment  les  diverses  couches  qui  se  présentent,  en  ap¬ 
puyant  davantage  sur  la  ligne  médiane,  jusqu’à  ce  qu’il 
arrivé  auprès  de  la  portion  membraneuse  de  l’urètre 
qu’il  incise  longitudinalement,  abandonne  le  scalpel, 
s’empare  du  litho  tome  dont  le  manche  a  été  préalablement 
fixé  au  degré  convenable,  en  porte  la  pointe  sur  l’instru¬ 
ment  conducteur  la  concavité  tournée  en  haut, et  le  pousse 
dans  la  vessie,  comme  quand  on  met  en  usage  l’instru¬ 
ment  de  Frère  Chine.  Avant  de  l’ouvrir,  on  lui  fait  exé¬ 
cuter  un  demi-tour  de  cercle  afin  que  sa  concavité,  de; 
supérieure  qu’elle  était,  devienne  inférieure  et  puisse 
regarder  le  rectum.  On  l’ouvre  alors,  puis  on  le  retire 
dans  le  sens  de  la  plaie  extérieure,  après  l’avoir  saisi  avec 
le  pouce  et  l’indicateur  gauche,  un  peu  au-delà  de  son 
manche ,  pendant  que  de  la  main  droite,  on  le  tient  fixe¬ 
ment  ouvert  pour  diviser  de  dedans  en  dehors  la  prostate 
et  les  parties  molles  qui  avaient  été  ménagées  par  le  scal¬ 
pel.  Nul  doute  que  le  bistouri  ordinaire  ne  puisse  dans 
cette  opération  remplacer  parfaitement  le  scalpel;  que, 
le  lithotome  de  Frère  Côme,  porté  d’abord  à  gauche  et 
ensuite  à  droite,  ne  soit  apte  à  inciser  les  mêmes  parties 
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que  le  gorgeret  à  double  tranchant  dont  M.  Physick 
se  servait  déjà  en  1804?  que  M.  A.  Cooper  emploie 
aussi  quelquefois,  et  que  Béclard  a  proposé,  ne  soit 
aussi  très  propre  à  effectuer  cette  double  incision.  Il 
n’est  pas  jusqu’au  simple  bistouri  droit  boutonné  qui, 
à  la  rigueur,  ne  soit  apte  à  tenir  lieu  de  tous  ces  instru¬ 
ments  pour  diviser  la  prostate.  Mais  on  ne  peut  refu¬ 
ser  au  lithotome  double  l’immense  avantage  de  termi¬ 
ner  l’opération  d’un  seul  coup,  de  tendre  avec  plus  dé 
sûreté  les  parties  à  mesure  qu’il  les  divise,  de  donner  à 
la  plaie  plus  de  régularité,  et  sur-tout  de  fournir  une  véri¬ 
table  courbe  au  lieu  d’une  simple  incision  en  Y ,  la  seule 
qu’on  pourrait  raisonnablement  espérer  de  l’emploi  du 
bistouri  ou  des  autres  lithotomes. Quant  aux  gorgerets,  ils 
ont  là  le  même  inconvénient  que  partout  ailleurs,  celui 
de  tendre  à  décoller  les  parties ,  à  les  refouler  du  côté  de 
la  vessie  en  les  divisant,  et  d’offrir  des  dimensions  inva¬ 
riables.  La  raison  fait  sur-le-champ  soupçonner  la  valeur 
de  cette  méthode.  Si  chaque  lame  du  lithotome  est  écar¬ 
tée  Seulement  de  quatre  lignes  ,  il  en  résulte  évidemment 
une  plaie  d’au  moins  huit  lignes  ,  de  dix  lignes  même;  en 
y  comprenant  le  calibre  de  l’urètre.  Or ,  puisque  chaque 
rayon  oblique  postérieur  de  la  prostate  a  près  de  dix 
lignes  de  diamètre ,  on  voit  qu’il  est  permis  de  donner 
ainsi  à  la  plaie  jusqu’à  vingt  lignes  de  dimension.  De  plus,- 
si  l’incision  représente  véritablement  une  courbe,  les 
tractions  exercées  sur  elle ,  en  faisant  effort  pour  la  re¬ 
dresser,  l’alongeront  encore;  la  portion  postérieure  de 
la  prostate,  refoulée  en  arrière  avec  le  rectum  pendant 
qu’on  cherche  à  retirer  la  pierre ,  se  transformera  facile¬ 
ment  en  une  seconde  courbe,  pareille  à  la  première,  à 
tel  point  que ,  un  calcul  de  vingt  à  vingt-quatre  lignes 
d’épaisseur,  et  de  cinq  à  six  pouces  de  circonférence 
pourrait ,  rigoureusement-  parlant ,  passer  par  cette  ou¬ 
verture  sans  rien  déchirer.  Aucune  espèce. de  lithotomie 
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Merinéale  ne  peut  être  comparée  sous  ce  rapport  à  la  taillé 
transversale.  Incisant  les  tissus  en  dehors  et  un  peu  eflt 
arrière ,  elle  ne  menace  l’intestin  que  dans  les  cas  où  il  est 
énormément  distendu  de  chaque  côté  du  bas-fond  de  la 
vessie,  et  alors  seulement  qu’on  est  obligé  de  donner  au 
lithotome  un  très  grand  degré  d’ouverture.  L’artère 
honteuse  est  également  à  l’abri  de  toute  lésion.  Il  en 
est  de  même  de  l’artère  superficielle  toutes  les  fois 
quelle  occupe  sa  situation  normale.  Quant  à  l’artère 
transverse ,  ou  ne  la  touchera  non  plus  que  très  rarement, 
car  le  point  le  plus  avancé  de  l’incision  doit  se  trouver  en 
arrière  du  bulbe  de  l’urètre,  dans  lequelon  la  voit  prin¬ 
cipalement  se  rendre.  Les  seules  branches  qu'on  pourrait 
atteindre  sont  donc  les  rameaux  postérieurs  de  cette 
dernière  ,  quand  ils  offrent  plus  de  volume  que  de  cou¬ 
tume  du  côté  de  l’anus,  elles  divisions  antérieures  de 
l’ hémorrhoïdaî e ;  L’incision  première  tombant  sur  la 
portion  membraneuse  de  l’urètre ,  et  les  deux  lames  du 
lithotome  étant  forcées  de  se  porter  d’abord  en  dehors  , 
le  véru-montanum  et  les  canaux  éjaculateurs  sont  néces¬ 
sairement  à  l’abri  de  tout  danger.  Néanmoins  ,  il  faut 
ne  pas  oublier  que,  chez  certains  sujets,  la  dilatation 
inférieure  du  rectum  se  prolonge  jusqu’au-dessous  de  la 
prostate-,  et  que  si  on  incisait  trop  près  de  l’anus ,  on 
percerait  facilement  cet  intestin  lors  du  premier  temps 
de  l’opération,  ainsi  que  la  chose  est,  dit-on,  arrivée  unè 
fois.  Un  danger  que  le  raisonnement  aurait  pu  faire 
craindre  est  celui  de  la  fistule  urinaire.  Il  semblerait^ 
au  premier  abord,  qu’une  plaie  aussi  étendue  de  là  paroi 
postérieure  et  inférieure  de  l’urètre  doit  être  peu  propre  à 
la  réunion,  soit  immédiate,  soit  consécutive.  L’expérience, 
seul  juge  compétent  en  pareille  matière  ,  n’a  point  con¬ 
firme  de  semblables  préventions.  Elle  tend,  au  contraire, 
à  démontrer  que,  règle  générale,  les  urines  reprennent 
plus  vite  leur  cours  naturel  après  la  taille  bilatérale  qu’à 
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la  suite  d^aucune  autre.  Il  semble,  en  outre,  que  ce  genre 
d’opération  ait  l’avantage  de  n’ être  que  rarement  suivi 
d’in  nitration  et.  de  suppuration  dans  l’épaisseur  du  péri- 
née  j  ce  qui  pourrait  s’expliquer  en  remarquant  que  l’in¬ 
cision  ne  dépasse,  ni  d’un  côté  ni  de  l’autre,  l’aponévrose 
pelvienne,  qu’ elle  n’entame  que  très  peu  l’origine  de  l’a- , 
ponévrose  horizontale ,  non  plus  que  de  l’aponévrose  su¬ 
perficielle,  et  qu’elle  se  borne  à  diviser  la  couche  interne 
de  l’aponévrose  ischio-rectale.  On  a  compté  à  l’hôtel-Dieu 
jusqu’à  vingt-six  sujets  opérés  par  cette  méthode,  sans 
qu’il  en  fût  mort  un  seul  ;  et  sur  un  total  de  soixante-dix 
que  mentionne  M.  Dupuytren,  il  n’y  en  a  que  six  qui  aient 
succombé.  Si,  sous  le  rapport  des  accidents,  elle  n’est 
pas  meilleure,  on  doit  du  moins  convenir  qu’elle  vaut 
autant  que  les  autres.  Pour  en  tirer  tous  les  avantages 
possibles  ,  l’incision  me  semble  devoir  tomber  sur  la  base 
du  triangle  urétro-anal,  de  manière  à  ménager  en  même 
temps  l’anus  elle  bulbe,  puis  ,  arriver  sur  la  partie  pos¬ 
térieure  de  la  portion  membraneuse  de  l’urètre,  un  peu 
en  avant  de  la  prostate,  après  avoir  traversé  les  téguments, 
la  couche  sous-cutanée ,  les  fibres  mélangés  du  sphincter 
de  l’anus  ,  du  bulbo-caverneux ,  et  du  muscle  transverse, 
ainsi  que  des  aponévroses  à  leur  point  de  confusion.  Il  faut 
aussi  que  ses  cornes  soient  assez  prolongées  dans  le  sens 
des  éxcavations  ischio- rectales,  pour  n’opposer  aucun 
obstacle  à  l’écoulement  des  fluides  au-dehors.  Si  elle  ne 
permettait  pas  une  cicatrisation  aussi  prompte  que  l’in¬ 
cision  d’un  seul  côté  de  la  prostate,  la  taille  bi-lalérale 
devrait,  sans  doute,  comme  le  croyait  Béclard ,  comme 
l’avance  Scarpa  dans  sa  lettre  à  M.  Olivier  ,  n’être 
qu’une  méthode  d’ exception,  utile  seulement  dans  les  cas 
de  calculs  extrêmement  volumineux  ;  mais  puisque  c’est 
le  contraire  qui  a  lieu  ,  je  ne  vois  pas  ce  qui  empêcherait 
de  l’adopter  comme  méthode  générale. 

Procédé  de  M..  Senn.  Un  chirurgien  de  Genève,  qui 
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:à  long-temps  étudié  dans  les  hôpitaux  de  Paris  ,  M.  Senn  > 
s’est  efforcé  de  prouver  dans  sa  thèse,  qu’au  lieu  de  pra¬ 
tiquer  la  taille  transversale  avec  le  lithotome  double ,  il 
vaut  mièux  ne  diviser  d’abord  qu’un  des  rayons  obliques 
delà  prostate,  et  ,  si  la  pierre  parait  trop  grosse,  inciser 
ensuite  cette  glande  transversalement  à  droite,  d’un  se¬ 
cond  coup  ,  avec  le  bistouri  boutonné  droit.  Se  fondant 
sur  des  données  géométriques ,  il  veut  que  le  lambeau 
triangulaire,  ainsi  taillé  aux  dépens  de  l’urètre  et  dé 
la  glande  qui  l’entoure,  lambeau  dont  la  base  est  en  ar¬ 
rière  et  a  droite,  procure,  quand  on  le  distend  ou  le  re¬ 
pousse  du  côté  du  rectum,  lors  de  l’extraction  du  calcul, 
une  ouverture  plus  grande  que  par  le  procédé  de  M.  Du- 
puytren.  Le  procédé  de  M.  Senn  diffère  de  celui  que 
M.  Thomson  conseille  dans  les  cas  de  gros  calculs,  en 
ce  que  l’une  de  ses  incisions  est  à  droite,  et  l’autre  à 
gauche ,  tandis  que  le  chirurgien  anglais  les  pratiquait 
l’une  en  haut,  et  l’autre  en  bas,  du  même  côté.  Il  a,  se¬ 
lon  moi,  l’inconvénient  d’être  plus  long  et  un  peu  moins 
sur  que  la  taillé  par  le  double  lithotome  caché,  sans  avoir 
d’avantage  réel  sur  cette  dernière.  M.  Martineau  de 
Norwich  avait  déjà  érigé  en  principe,  et  Louis  l’avait 
conseillé  lui-même,  de  porter  le  doigt  dans  le  fond  de  la 
plaie,  lorsqu’on  éprouve  quelque  difficulté  à  entraîner  la 
pierre,  dans  le  but  de  constater  le  point  qui  résiste ,  et 
d’aller  agrandir  l’incision  avec  le  bistouri,  soit  en  ar¬ 
rière,  soit  en  haut,  soit  en  dehors,  comme  Saucerotte 
le  faisait  avec  tant  de  succès  ;  d’où,  il  suit  qu’il  n’est 
pas  de  rayon  de  la  prostate  qui  n’ait  été  incisé  par 
l’un  ou  l’autre  des  procédés  de  la  taille  latéralisée,  de 
la  taille  oblique  Ou  de  la  taille  transversale,  modifiée 
par  Louis,  M.- Martineau  ,  M»  Boyer,  M.  Thomson, 
M.  Dupuytren  et  M.  Senn.  De  cette  circonstance  est  ■ 
nee  Une  nouvelle  manière  de  pratiquer  la  lithotomie. 
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5°  Taille  quadrilatérale. 

Le  besoin  de  ne  point  dépasser,  les  limites  de  là 
‘iprostàte,  en  agrandissant  T  entrée  de  Tiirètre,  et  d’ob¬ 
tenir  cependant  une  ouverture  -aussi  -large  que  pos¬ 
sible,  a  porté  M.  Yidal  (de  Cassis),  qui  avait,  dit-il, 
fait  des  recherches  sur  ce  sujet  dès  l’année  i825  a  l’hô* 
pital  de  Marseille,  à  proposer  ,  dans  sa  thèse ,  d’inciser 
cette,  glande  sur  ses  quatre  rayons  principaux ,  c’est-à- 
dire  en  arrière  et  a  gauebe ,  en  .arrière  et  à  droite,  et 
obliquemënt  en  avant  des  deux  cotés.  D’après  M.  Vi¬ 
dal,  celte  quadruple  incisidn  pourrait  être  pratiquée 
d’un  seul  coup,,  au  moyen  d’un  litkotome  à  quatre  lames  ;, 
mais  il  aime  mieux  se  servir  d?un  simple  bistouri,  porté 
successivement  dans  les  quatre  directions  indiquées.  La 
raison  de  cette  préférence  est,  que  si  le  calcul  est.  peu. 
volumineux,  il  doit  être  loisible  au  chirurgien  de  n’in¬ 
ciser  que  d’un ,  de  deux  ou  de  trois  côtés.  Sa  méthode  a 
été  suivie,  à  l’hôpital  d’Àix,  par  M.  Goyrand,  qui  assure 
s?en  être  très  bien  trouvé.  J’ai  moi -même  eu  l’occasion 
de  la  mettre  à  l’épreuve  chez  un  malade  dont  le  calcul 
avait  deux  pouces  et  quart  dans  son  diamètre  principal-. 
C’était  un  homme  âgé  de  soixante-neuf  ans  ,  épuisé  par 
de  longues  souffrances.  J'opérai  par  la  méthode  de  Frère 
Côme  ,  et  ce  n’est  qu’après  avoir  reconnu  l’impossibilité 
d’extraire  le  calcul  sans  déchirer  les  parties,  que  j’eus 
recours  au  procédé  de  M.  Vidai,,  en  le  modifiant  toute¬ 
fois  de  la  manière  suivante  :  pour  n’être  pas  obligé  de  lâ¬ 
cher  la  pierre  ,  un  aide  s’empara  des  tenettes  qui  en 
étaient  chargées,  et  les  tint  un  peu  relevées  du  côté 
gauche.  Un  bistouri  droit  boutonné ,  conduit  sur  l’indi¬ 
cateur  ,  me  permit  d’inciser  le  rayon  postérieur  droit 
delà  prostate  ,  après  quoi,  j’en  fis  autant  sur  son  rayon 
transversal ,  à  quelques  lignes  au-dessus.  L’opération 
eut  un  succès  complet  ,  et  la  santé  du  malade  s’es* 


depuis  parfaitement  rétablie.  En  suivant  celle  idée, 
chaque  incision  peut  n’avoir  que  deux  ou  trois  lignes,  et 
leur  totalité  donner  cependant  une  ouverture  de  près 
d’un  pouce.  Si  on  leur  donne  quatre-à  cinq  lignes  ,  on 
voit  aussitôt  qu’il  en  pourra  résulter  un  passage  de  quinze 
à  vingt  lignes ,  et  qu  alors  il  serait  permis  de  frayer  une 
voie  aux  plus  gros  calculs,  sans  courir  le  moindre  risque 
de  franchir  le  cercle  prostatique,  de  blesser  le  rectum  , 
ni  aucune  des  artères  du  périnée.  Si  la  taille  bilatérale 
pouvait  être  insuffisante  >  ou  faire  naître  quelques  craintes, 
l’idée  dè  M.  Vidal  offrirait  donc  une  ressource  qu’il 
importe  de  ne  pas  dédaigner.  En  supposant  qu’on  se  dé¬ 
cidât  en  sa  fâveur  de  prime  abord,  il  y  aurait,  à  mon 
avis,  de  l’avantage  â  se  servir  du  lithotome  à  quatre  lames 
que  M.  Colombat  a  fait  fabriquer,  plutôt  que  de  faire 
successivement  les  quatre  incisions  avec  un  bistouri-or¬ 
dinaire,  et  cela  par  les  mêmes  raisons  qui  rendent  le 
lithotome  double  préférable  dans  la  taille  bi-transversale 
simple.  Il  importe,  du  reste,  de  ne  pas  oublier  que  c’est 
dans  le  sens  des  rayons  obliques,  et  non  pas  d’avant  en 
arrière,  ni  transversalement,  comme  l’indiquent,  par 
erreur  ,  les  nouveaux  éditeurs  de  Sabatier,  que  M.  Vidal, 
incise  la  prostate,. 

S  3- 

Résumé  du  manuel  opératoire  dans  les  diverses  sortes  de  taiiles  périnéales.; 

Appareil.  Avant  de  commencer  l’opération,  le  chi¬ 
rurgien  doit  mettre  en  ordre  tous  les  objets  qui  peuvent 
devenir  nécessaires,  à  quelque  procédé  qu’il  se  soit 
arrêté.  Ges  objets  sont  :  i°-  des  cathéters  et  des  sondes  en 
argent,  ou  en  gomme  élastique ,  en  cas  de  besoin  ;  20  un 
bistouri  droit  ordinaire,  un  bistouri  convexe,  le  bistouri, 
courbe  de  Pott,  un  bistouri  droit  boutonné ,  un  ou  plu¬ 
sieurs  go rgerets  tranchants ,  et  l’un  des  couteaux  -  litho- 
tomes  mentionnés  précédemment,  si  l’on  a  l’intention  d’en 
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faire  usage;  3°  le  lithotome  caché  de  F.  Corne,  ouvert 
au  numéro  5  ou  7  pour  les  enfants,  9  ou  n,  rarement 
ou  i5  pour  les  adultes  ;  4°  la  tig«  a  curette  et  à  bouton, 
portant  une  crête  sur  sa  face  plane  ;  5°  un  gorgeret 
simple;  6P  des  tenettes  droites,,  courbes,  et  de  plusieurs 
dimensions  ;  70  de  longues  pinces  à  polype ,  des  pinces  a 
pansement,  des  pinces  a  disséquer,  des  ciseaux  droits 
et  des  ciseaux  courbes  ;  8°  une  aiguille  à  manche  de 
J.-L.  Petit,  ou  celle  de  Desçhamps,  des  aiguilles  ordi¬ 
naires  à  ligature  ;  90  une  canule  simple  en  métal  ou  en 
gomme  élastique,  une  autre  canule  garnie  de  sa  chemise, 
des  bourdonnets  de  charpie  fixés  dans  leur  milieu  par 
une  anse  de  fil  solide  et  bien  ciré;  io°  dè  la  charpie  en 
boulettes  et  brute,  quelques  bandes,  quelques  com¬ 
presses  ,  les  lacs  lithoto  iniques ,  de  l’eau,  des  éponges  , 
une  liqueur  stvp tique,  une  forte  seringue, et  enfin  Une  ou 
plusieurs  bougies,  si  la  lumière  naturelle  ne  paraît  pas 
devoir  suffire. 

Cathéter.  Parmi  ces  objets,  il  en  est  dont  le  choix  ' 
mérite  une  attention  toute  particulière,  le  cathéter  et  les 
tenettes,  par  exemple.  Toutes  choses  égales  d’ailleurs ,  le 
cathéter  vaut  mieux  très  gros  que  trop  petit.  Plus  il  a  de 
volume,  mieux  il  distend  l’urètre,  plus  il  est  facile  à 
sentir  au  fond  du  périnée ,  plus  il  offre  d’avantage  comme 
conducteur  des  autres  instruments ,  et  moins  il  expose  a 
blesser  le  malade.  Sa  cannelure  doit  être  large  et  pro¬ 
fonde  tout  à  la  fois.  Autrement  le  doigt  aurait  delà  peine 
à  la  distinguer  à  travers  les  parois  de  l’urètre ,  et  le  litho¬ 
tome  n’y  trouverait  pas  une  direction  suffisante.  Qu’on: 
donne  ensuite  à  sa  coupe  transversale  la  forme  semi- 
lunaire  comme  on  le  faisait  autrefois  ,  triangulaire 
comme  les  chirurgiens  anglais  le  préfèrent  généralement', 
pu  carrée  comme  le  recommande  M.  Dupuytren,  peu 
Importe.  Le  cul-de-sac  qui  la  termine  ,  n’étant  que  d’une 
Utilité  douteuse  et  pouvant  gêner  les  mouvements  de 
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fe  pointe  du  lithotome,  devrait  en  être  effacé  ,  mais  in¬ 
sensiblement,  afin  de  conserver  la  disposition  arrondie, 
émoussée  du  cathéter.  Prolongée:  jusqu’au  bout  de  Tins- 
trument,  elle  n’offrirait  d’avantage  que  dans  les  procé¬ 
dés  où  le  cathéter  doit  rester  fixe,  ne  doit  point  être  relevé 
vers  les  pubis,  avant  la  division  de  la  prostate,  parce 
qu’alors  la  pointe  du  bistouri  dont  on  se  sert,  y  est  plus 
solidement  retenue.  La  courbure  de  cet  instrument  n’a 
pas  besoin  d’aller  non  plus  jusqu’à  son  extrémité  qui  doit, 
elle,  dépasser  d’fin  pouce  ou  deux  l’àxe  du  manche,  si  on 
ne  veut  s'èxposer  à  le  voir  se  retirer  dans  l’urètre,  quand 
on  le  croit  encore  dans  la  vessie.  .  Il  est  inutile  d’ajouter 
que  la  forme  de  sra  plaque  est  une  simple  affaire  de  goût , 
et  qu’en  le  terminant  de  ce  côté  par  un  anneau  a  la  ma¬ 
nière  de  Ponteau,  ou  par  une  tige  garnie  d’un  manche 
dè  bois  comme  celui  de  Lecat,  etc.  -,  on  ne  le  rend  ni 
plus  ni  moins  commode., 

Tenett.es.  Articulées  comme  dès  ciseaux  ,  et  très  près 
de  leur  mors,  les  tenettes  anciennes  avaient  le  double 
inconvénient  de  s’ôuvrir  plus  largement  dans  la  plaie 
que  dans  la  vessie,  et  de  mal  saisir  le  calcul.  Ce  n’était 
pas  assez  d’en  reporter  les  anneaux  sur  le  côté  ex¬ 
terne  des  manches  ,  pour  remédier  a  ce  défaut ,  on  a 
disposé  ceux-ci  de  telle  sorte,  qu’ils  se  croisent  plus  ou 
moins  en  dedans,.,  et  qu’avant  de  dépasser  l’axe  de  l’ins¬ 
trument  en  dehors ,  ils  permettent  à  la  pince  de  s’ouvrir 
considérablement.  Celles  dont  les  mors  restent  parallèles, 
au  lieu  de  s’éloigner  en  divergeant ,  quand  on  les  ouvre , 
et  qui  s’articulent  latéralement,,  telles  qu’on  les  trouve 
chez  M.  Charrière,  ont,  en  outre,  l’avantage  de  lâcher 
moins  facilement  prise,  et  de  mieux  s’accommoder  à  la 
forme  de  la  pierre. 

Position  du  malade  et  des  aides.  Un  lit  ordinaire 
est  trop  large ,  trop  souple ,  et  généralement  trop  peu 
élevé  pour  que  dans  la  pratique  civile,  il  puisse  tenir  lieu 
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de  la  table  à  opérations  dont  on  s.e  sert  dans  lés  établisse¬ 
ments  publics.  Cependant  je  n’aime  point  ces  appareils 
mécaniques,  que  certaines  personnes  tiennent  tant  à  faire 
transporter  chez  les  malades.  Sous  ce  point  de  vue,  las 
table  de  M.  Heurteloup ,  celle  de  M.  Tancliou,  celle  de 
M.  Ri  gai ,  etc.,  tout  ingénieusement,  imaginées  qu’elles 
soient,  ne  me  paraissent  pas  plus  indispensables  que  le 
lit  de  M.  Rouget,  que  la  table  lithotomique  dës  anciens. 
Une  commode,  une  table  ordinaire,  un  lit,  de  sangle, 
solidement  fixés  et  garnis  convenablement,  sont  moins 
effrayants  et  suffisent  toujours  aux  chirurgiens  que  rien, 
ne  porte  à  vouloir  se  singulariser  par  la  recherche  de 
moyens  spéciaux-.  Ce  qu’il  faut,  c’est  que  le  caleuleux, 
situé  sur  le  dos,  ait  la  tête  et  la  poitrine  fléchies  ou  mo¬ 
dérément  soulevées  ,  que  son  bassin  ne  s’enfonce  pas  dans 
les  matelas,  que  le  périnée  puisse  en  dépasser  le  bord,t 
et  que  les  aides  aient  la  facilité  de  se  placer  autour.  Il 
ne  peut  plus  être  question  aujourd’hui  de  l’asseoir  en 
double  sur  les  genoux  d’un  ou  de  deux  hommes  vigou¬ 
reux  ,  comme  du  temps  de  Geîse ,  et,  une  fois  couché, 
de  le  garotter  à  l’aide  de  liens,  passés  dans  ce  cas,  sous 
les  aissellés,  puis  autour  de  la  racine  des  cuisses,  sur  les 
pieds  et  les  mains,  comme  le  prescrivent  les  mnémonis- 
tes.  Les  lisières  en  8  de  chiffres  employés  par  Le  Dran, 
ne  sont  pas  plus  nécessaires.  Quand  on  remarque  qu’au¬ 
cune  espèce  de  lien  n’a  jamais  été  prescrit  pour  l’opé- 
ration  de  la  hernie  ,  de  l’anévrysme ,  on  ne  voit  pas 
trop  ce  qui  peut  en  rendre  le  besoin  si  pressant  pour  la 
taille ,  excepté  chez  les  enfants  et  les  individus  dénués  de 
raison.  Je  m’en  suis  dispensé  jusqu’ici,  sans  avoir  à 
m’en  repentir,  et  pourtant. l’opération  fut  des  plus  la¬ 
borieuses  chez  un  des  malades  confiés  à  mes  soins,  celui 
que  je  délivrai  d’une  énorme  pierre  au  mois  d’octobre 
i83o  à  la  Pitié.  Un  supposant  toutefois  qu’on  veuille 
y  reeourir,  soit  par  prudence ,  soit  par  nécessité,  oii  % 
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une  bande  de  laine ,  ou,  à  son  défaut,  de  toile  souple* 
large  de  trois  travers  de  doigt,  et  longue  de  deux  ou 
trois  aunes.  Avec  cette  bande ,  mise  en  double  du  côté 
de  l’anse,  on  fait  un  nœud  coulant,  qu’on  porfe  et  qu’on 
arrête  sur  le  poignet  du  malade,  qui  embrasse  aussitôt 
son  talon,  en  laissant  le  pouce  sur  le  côté  péronier ,  les 
doigts  en  dessouret  le  bord  radial  de  la  main  en  avant. 
Les  deux  chefs  du  lacs  sont  ensuite  pris  par  le  chirurgien 
qui  les  éearte,  les  porte,  l’un  en  dedans,  l’autre  en  de¬ 
hors  ,  vient  les  croiser  sur  le  coude-pied,  les  conduit 
à  la  plante,  les  ramène  en  dessus  ,  puis  en  arrière, 
et  enfin  en  avant  oit  il  les  .fixe  par  une  rosette ,  en  ayant- 
soin  de  laisser  son  extrémité  libre  en  dehors.  Le  pied  et 
la  main  de  chaque  côté,  ainsi  liés,  sont  confiés  à  deux 
aides  qui  se  tiennent,  l’un  à  gauche,  l?àutre  à  droite,  en 
dehors  du  membre  el  le  dos  un  peu  tourné  vers  la  tête  du 
lit ,  aides  qui  auraient  les  mêmes  fonctions  à  remplir,  si  on 
ne  faisait  point  usage  de  liens.  Pendant,  que,  de  la  main 
qui  regarde  le  bassin,  chacun  d’eux  s’empare  du  genou 
correspondant,  comme  pour  l’écarter  de  l’axe  du  corps  * 
il  se  sert  de  l’autre  pour  embrasser  le  pied  par  le  bord 
interne  et  le  dos  en  la  tournant  en  pronation  :  s’il  la 
plaçait  en  dessous ,  le  malade  y  trouverait  un  point  d’appui 
dont  il  pourrait  user  en  cherchant  à  soulever  son  bassin  , 
ce  qu’on  doit  particulièrement  éviter.  Cette  tendance  a 
élever  le  bassin,  qui  s’observe  sur-tout  chez  les  enfants, 
et  se  combine  avec  un  mouvement  de  droite  et  de  gaucho 
ou  de  roulement,  est  assez  difficile  à  maîtriser  pour 
exiger  l’intervention  d’un  troisième  aide ,  qui  doit  se 
tenir  à  gauche,  et  être,  autant  que  possible,  grand  et  fort. 
En  appliquant  là  paume  de  ses  mains  sur  chaque  crête 
iliaque  correspondante  avec  le  pouce  étendu  sur  le  de^ 
vant  de  l’épine  antéro  -  supérieure  jusques  dans  le  pli 
de  l’aine  ,  il  maîtrise  tous  ces  mouvements .  par  un 
simple  effet  de  pression ,  et  ne  se  fatigue  en  général  que 


OPÉRATIONS  Qm  SE  PRATIQUENT  SUR  UE  TRONC.. 

très  peu.  Un  quatrième  aide,  monté  sur  la  taBle  ou  le- 
lit ,.  veille  aux  mouvements  de  la  tête,  et  tient  les  yeux 
du  malade  couverts  d’une  compresse.  On  en  place  un- 
cinquième  à  droite  vis-à-vis  du  flanc,  pour  maintenir  le 
cathéter  et  relever  le  scrotum.  Un  sixième,  enfin  ,  est-  \ 
chargé  de  présenter  au  chirurgien  tous  les  objets  dont- 
il  peut  avoir  besoin  pendant  le  cours  de  l’opération.. 

Introduction  et  placement  du  cathéter.  Avant  de  pro-- 
céder  à  la  division  des  tissus,  l’opérateur  porte  le  cathéter- 
dans  la  vessie ,  où  il  ne  le  fixe  qu’après  avoir  de  nouveau- 
reconnu  et  fait  constater,  par  quelques-un  s  des  assistants,, 
la  présence  du  calcul.  On  a  depuis  long-temps  adopté  pour 
règle,  d’en  incliner  la  plaque  du  côté  de  l’aine  droite,  afin- 
que  sa  convexité  presse, le  périnée  plus  ou  moins  à  gauche 
de  la  ligne  médiane,  et  obliquement  en  arrière  vers  l’is¬ 
chion  ;  mais  il  est  douteux  que  cette  règle  ait  une  grande 
valeur,  d’autre  appui  qu’une  longue  routine,  du  moins 
quand  c’est  avec  le  gorgeret  ou  le  lithotome  caché  qu’otu 
a  l’intention  d’ouvrir  la  prostate..  Cette  inclinaison,  en 
effet,  ne  change  pas  la  direction  des  parois  de  l’urètre,, 
dans  ses  rapports  avec  l’axe  du  canal.  Qu’importe, 
après  tout,  qu’on  ouvre  celui-ci  sur  le  côté  ou  sur  la 
ligne  médiane,  tant  qu’il  ne  s’agit  que'  de  sa  portion, 
membraneuse  ou  dé  frayer  une  voie  aux  autres  instru¬ 
ments  ?  La  seule  raison  qu’il  soit  permis  d’invoquer  en- 
faveur  d’une  semblable  pratique  ,  est  la  facilité  plus 
grande  peut-être  quelle  donne  d’éviter  le  bulbe,  par le- 
refoulement  à  gauche  de  la  portion  urétrale  que  cache 
ce  renflement,  et  l’absence  d’obstacle  qui  en  résulte 
pour  la  suite  de  l’opération.  Il  est  donc  à  peu  près 
indifférent  de  fixer  le  cathéter  à  gauche,  comme  on  le  fait 
généralement ,  ou  sur  la  ligne  médiane  ,  comme  le  préfé¬ 
raient  MM.  Scarpa  et  A.  Cooper,  même  dans  la  taille  laté¬ 
ralisée.  Au  lieu  de  le  tenir  soi-même,  de  la  main  gauche, 
dans  le  but  d’en  mieux  suivre  les  mouvements,  d’en 


mieux  varier  la  position  selon  les  circonstances,  comme 
le  pratiquent  divers  opérateurs  >  d’après  les  conseils  de 
Ponteau,  presque  tous  les  chirurgiëns  de  nos  jours  le  ' 
livrent,  dès  que  sa  situation  est  bien  arrêtée ,  aux  soins 
d’un  aide  intelligent  qui  doit  en  bien  comprendre  le 
mécanisme  et  les  usages. 

Premier  temps.  Debout,  ou,  si  ses  rapports  de  sta¬ 
ture  avec  la  position  du  malade  semblent  l’exiger,  le 
genou  droit  par  terre ,  sans  qu’il  soit  besoin  d’un  ta¬ 
bouret  ou  d’un  escabeau  pour  le  supporter,  la  main 
droite  armée  du  bistouri  dont  il  a  fait  choix  ,  le  chirur¬ 
gien  divise  d’abord  les  téguments  qu’il  tend  avec  le  pouce 
et  les  doigts  de  l’autre  main ,  sans  s’occuper  du  scrotum 
que  l’aide  chargé  du  cathéter  relève  mollement  avec 
la  main  droite  Cette  incision  doit  commencer  sur  le  côté 
gauche  du  raphé,  à  un  pouce  environ  au-devant  de  l’anus , 
se  porter  obliquement  en  arrière,  se  terminer  à  peu 
près  au  milieu  de  l’espace  qui  sépare  la  tubérosité  de 
l’ischion  de  l’ouverture  du  rectum  et  être  longue  de  trois 
à  quatre  pouces.  Plus  près  des  bourses,  elle  expose  aux 
infiltrations,  et  n’a  aucun  but.  Sa  prolongation  vers  le  liga¬ 
ment  sacro  «sciatique  est  inutile.  Trop  courte  elle  gênerait 
l’extraction  de  la  pierre ,  et  ne  favoriserait  pas  assez  l’é¬ 
coulement  des  urines.  Plus  rapprochée  de  la  ligne  mé¬ 
diane,  elle  tomberait  souvent  sur  le  rectum,  et  si, 
comme  le  faisait  Raoux,  on  la  pratiquait  très  près  de  la 
branche  isohio -pubienne,  elle  ne  pourrait  pas  conserver 
son  parallélisme  avec  celle  des  parties  profondes.  Le  bis¬ 
touri,  reporté  dans  l’angle  supérieur  de  la  plaie,  divise  en¬ 
suite  la  couche  sous-cutanée, le bordpostérieurdumuscle 
transverse,  et  successivement  toutes  les  autres  couches 
qui  séparent  la  peau  de  l’urètre ,  avec  la  précaution  d’ap¬ 
puyer  beaucoup  plus  sur  la  partie  moyenne,  qu’aux  deux 
extrémités  de  la  solution  de  continuité. 

Plutôt  que  de  continuer  cette  manœuvre  jusqu’à  ce 
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qu’on  tombe  à  nu  sur  l’instrument  directeur,  il  vaut1 
mieux  alors  en  chercher  la  cannelure  avec  l’indicateur 
gauche,  à  travers  les  tissus  non  encore  divisés,  et  placer  le 
bord  droit  de  cette  rainure  entre  l’ongle  et  la  pulpe  du 
doigt,  dont  le  bord  radial  se  tourne  en  bas.  Sans  désem-- 
parer,  le  chirurgien  glisse  la  pointe  du  bistouri,  tenu 
comme  une  plume,  sur  l’ongle  resté  immobile  ,  perce  la 
paroi  inférieure  de  l’urètre,  aupeu  en  avant  du  sommet 
de  la  prostate, et  arrive  dans  la  rainure  du  ça théter.Ledoigt  ' 
conducteur  se  relève  aussitôt  sur  le  dos  du  bistouri,  en. 
pousse  la  pointe  du  côté  de  la  glande,  dans  l’étendue  de 
trois  ou  quatre  lignes,  pendant  que  de  l’autre  mainl’o-. 
pérateur  en  relève  le  manche,  et  continue  de  le  presser: 
contre  la  rainure  où  il  est  engagé.  S’il  s’èn  échappait,  le 
reetum  courrait  risque  d’être  percé.  Des  fistules  urétro- 
cutanées  sont  nées  de  eette  manière,  ainsi  que  j’én  connais 
un  exemple,  etqueMM.  Dupuytrenet  Begin,  en  indiquent, 
un  autre.  L’indicateur  reprend  sa  position  fixe  au  bord 
du  cathéter,  après  quoi  la  main  droite  retire  le  couteau 
en  même  temps  qu’elle  en  abaisse  le  talon  pour  agrandir 
ainsi  l’ouverture  des  couches  les  plus  voisiner  de  F  urètre,. 

Deuxieme  temps.  Le  moment  d’introduire  le  litho¬ 
tome,  quel  qu’il  soit,  est  arrivé.  Si  c’est  celui  de  F.  Corne, s 
l’opérateur  le  saisit  par  le  manche,  sans  toucher  à  sabas-- 
cule,  et  en  glisse  le  bec  sur  l’ongle  dans  l’ouverture  uré- 
trale,  de  manière  à  tomber  perpendiculairement  sur  la 
rainure  du  directeur  ;  lui  imprime  quelques  mouvements, 
de  va  et  vient ,  pour  s’assurer  qu’il  y  est-  bien  entré,  et',, 
quand  il  a  positivement  senti  le  contact  métallique  des 
deux  instruments ,  se  relève ,  s’il  était  à  genoux  ;  dégage 
son  indicateur  de  la  plaie;  s’empare  du  cathéter;  en 
abaisse  la  plaque  et  le  fait  basculer  de  la  main  gauche,  pen¬ 
dant  qu’avec  la  main  droite  il  fait  glisser,  sur  sa  cannelure,, 
le  sommet  du  lithotome  jusque  dans  la  vessie,  où  la  sortie 
d’un  flot  d’urine  prouve  bientôt  qu’on  est  entré. 
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L’emploi  da  gorgerét  exige  les  mêpies  précautions.  La 
prudence  ne  permet  pas  non  plus  de  procéder  avec  moins 
de  méthode,  quand  on  préfère  le  bistouri  à  languette  ou 
boutonné,  les  petits  nouteaux  a  manche  fixe,  droits  ou 
convexes.  Si  l’extrémité  viscérale  du  cathéter  ne  se  re¬ 
mportait  pas  vers  la  symphyse  pubienne,  pour  faire  place  à 
ces  instruments ,  ils  n’en  diviseraient  pas  moins  la  pros¬ 
tate  ,  il  est  vrai ,  mais  leur  pointe  ou  leur  tranchant  at¬ 
teindrait  presque  inévitablement  le  trigone  vésical  au 
point  de  le  traverser  fréquemment  de  part  en  part.  En 
suivant  sa  rainure,  au  contraire,  lors  de  ce  mouvement 
d’élévation ,  ils  le  mettent  en  rapport  avec  l’axe  vertical 
delà  poche  urinaire,  et  pénètrent,  sans  danger,  à  telle 
profondeur  qu’on  désire,  de  manière  à  èe  qu’on  puisse, 
en  les  ramenant ,  donner  à  l’incision  toute  l’étendue  né¬ 
cessaire. 

Le  but  du  cathéter  étant  rempli ,  on  le  retire.  La  main 
qui  tient  le  manche  du  lithotome,  passe  quelques  doigts 
au-dessous  de  sa  bascule,  et  l’ouvre  ;  l’autre  le  prend  par 
le  dos,  au  niveau  de  l’articulation  de  la  gaine  avec  sa 
lame ,  le  pouce  sur  le  côté  droit,  l’indicateur  demi -fléchi 
sur  le  côté  gauche  et  le  bord  radial  dirigé  vers  les  pu¬ 
bis.  Son  tranchant  étant  incliné  dans  le  sens  delà  plaie 
extérieure,  ou  de  toute  autre  manière,  si  on  le  préfère, 
les  deux  mains  n’ont  plus  qu’a  combiner  leurs  efforts 
pour  le  retirer.  Le  rôle  de  la  main  gauche  est  d’obliger 
sa  gaine  à  ne  point  s’écarter,  en  sortant,  du  point  de  l’ar¬ 
cade  pubienne  ,  contre  lequel  on  en  avait  d’abord  appuyé 
le  bord  concave  ou  dorsal.  La  main  droite,  chargée  de 
l’entraîner  au-dehors,  doit  éviter  deux,  écueils.  En  éle¬ 
vant  trop  le  poignet  ,  elle  donnerait  plus  de  profondeur  à 
l’incision  vers  la  base,  qu’à  la  pointé  de  la  prostate;  un 
trop  grand  abaissement  amènerait  Un  effet  contraire,  et, 
de  plus ,  exposerait  à  blesser  le  rectum.  Si  on  ne  le  tenait 
pas  appuyé  contre  l’arcade  osseuse,  il  n’aurait  aucun  point 
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fixe,  et  les  dimensions  de  la  plaie  varieraient,  suivant 
qu’on  ferait  porter  sa  lame  avec  plus  ou  moins  de  forcé 
par  en  bas  :  c’est  un  des  inconvénients  du  gorger  et  et  des 
bistouris. 

Du  reste,  quel  que  soit  l’instrument  avec  lequel  on 
opère  ce  débrideraient,  on  ne  trouverait,  en  ménageant, 
comme  le  voulait  Moreau ,  les  couches  situées  immédia¬ 
tement  au-dessous  delà  prostate,  que  l’avantage  d’éviter 
plus  sûrement  le  rectum  ,  car  ce  n’est  pas  de  ce  côté  que 
se  trouve  l’artère  transverse  du  périnée  ;  mais  il  en  ré¬ 
sulterait  une  difficulté  dangereuse  pour  le  passage  des 
urines.  Comme,  d’un  autre  côté,  l’obliquité  de  l’inci¬ 
sion  protège  suffisamment  l’intestin,  il  importe  de  ne 
point  suivre  cette  pratique.  Plus  l’axe  de  la  plaie  sé 
rapproche  de  la  perpendiculaire,  c’est-à-dire  de  l’axe 
du  corps,  plus  il  y  a  de  chances  contre  les  infiltra¬ 
tions  et  les  abcès.  Au  total,  l’incision  profonde  ayant 
pour  but  d’agrandir  l’entrée  de  l’urètre,  autant  que  pos¬ 
sible  ,  sans  dépasser  le  contour  delà  prostate,  doit  porter 
sur  le  plus  grand  rayon  de  cette  glande,  non-seulement 
du  centre  à  la  circonférence,  mais  aussird’ avant  en  arrière, 
et  de  façon  que  le  cercle  de  sa  base  soit  seul  respecté.  C’est 
là  que  se  trouve  le  problème  à  résoudre  dans  la  taille 
latéralisée.  Or,  la  moindre  réflexion  montre  qu,e,  pour 
y  arriver,  la  division  de  l’urètre  dans  sa  portion  membra¬ 
neuse  n’est  d’aucun  avantage ,  et  qu’il  suffit  d’ouvrir  ce 
conduit  tout  auprès  du  sommet  de  la  prostate,  en  arrière 
par  conséquent  de  l’aponévrose  horizontale  du  périnée. 
On  voit,  parla  même  raison,  qu’il  est  complètement  inu¬ 
tile  de  prolonger  l’incision  des  autres  tissus  en  avant,  du 
côté  des  pubis ,  puisque  son  unique  but  est  de  frayer  une 
voie  suffisamment  large  au  calcul,  et  que,  pour  les  suites 
de  l’opération  ou  l’écoulement  des  urines,  c’est  dans  le 
sens  postérieur  qu’il  importe  sur- tout  de  l’agrandir. 

Troisième  temps.  Le  .lithotome,  devenu  inutile,  est 
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Ternis  à  l’aide,  et  remplacé  sur-le-champ  par  l’indicateur 
gauche,  qu’il  faut  introduire  de  bas  en  haut  et  d’arrière  en 
avant,  pour  entrer  dans  la  vessie,  et  qui  sert  à  reconnaître, 
i°  l’état  intérieur  de  l’organe,  20  la  position,  quelquefois 
le  volume,  la  forme  et  même  le  nombre  des  pierres  qu’il 
renferme,  3°  les  dimensions  delà  plaie.  Des  précautions 
doivent  être  prises  pour  qu’il  ne  décolle,  en  pénétrant, 
ni  l’intestin,  ni  la  prostate,  en  se  fourvoyant  entre  le  rec¬ 
tum  et  cette  glande.  Avant  de  le  retirer,  on  conduira  sur 
lui  le  bistouri  boutonné,  pour  agrandir  l’incision ,  soit 
prostatique,  soit  périnéale,  soit  dans  un  sens,  soit  dans 
-un  autre,  sbon la  croit  trop  étroite  ;  puis  on  le  transforme 
en  directeur  du  bouton,  du  gorgeret  ou  même  des  te- 
tiettes.  Il  vaut  mieux,  pour  remplir  cette  indication,  le 
placer  dans  l’angle  inférieur  de  la  plaie,  l’ongle  tourné 
en  arrière,  que  supérieurement,  et  cela  parce  que  les 
instruments  qu’il  va  diriger,  ont  plus  de  tendance  à  s’é¬ 
chapper  entre  les  tissus  en  arrière  qu’en  avant.  Le  bou¬ 
ton  étant  plus  long  et  moins  gros  que  le  gorgeret,  par¬ 
court  mieux  toute  la  cavité  vésicale,  arrive  mieux  jusqu’à 
la  pierre,  quel  qu’en  soit  le  siège,  mais  il  est  ensuite  un 
peu  moins  commode  comme  conducteur  des  tenettes. 
On  peut,  au  surplus  ,  se  passer  de  l’un  et  de  l’autre  dans 
une  foule  de  cas,  et  porter  immédiatement  les  pinces  sur 
le  doigt.  Dès  que  leur  rôle  d’instrument  explorateur  est 
fini,  on  les  ramène  à  la  place  du  doigt,  et  de  manière  à 
pouvoir  déprimer  l’angle  postérieur  de  la  plaie  avec  celui 
qu’on  emploie.  De  la  main  droite,  devenue  libre,  l’opé¬ 
rateur  présente  les  tenettes  au-dessus,  un  des  mors  à 
droite,  l’autre  à  gauche,  et,  glissant  dans  le  gorgeret  ou 
embrassant  la  crête  du  bouton  par  leur  bord  entr’ouvert, 
les  pousse,  comme  il  avait,  fait  pour  le  doigt,  pénétré 
ainsi  dans  la  vessie,  en  même  temps  qu’il  en  dégage  l’ins¬ 
trument  conducteur.  Avant  de  songer  à  saisir  le  calcul , 
on  cherche  à  le  toucher  de  nouveau  par  des  mouvements 
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variés  de  l’instrument.  Cela  fait,  survient  enfin  le  der^ 
nier  temps  de  l’ opération >  souventleplus  long*  quelque¬ 
fois  le  plus  difficile  ,  mais  ordinairement  le  plus  simple 
et  le  plus  prompt.  Le  chirurgien  donc  ouvre  la  pince  ,  en 
tirant  sur  chacun  de  ses  anneaux  avec  le  pouce  et  l’indi-, 
cateur  de  la  main  correspondante.  Quand  ses  mor.s  sont 
assez  écartés,  il  lui  imprimé  un  mouvement  brusqué  de 
quart  de  cercle  sur  son  axe,,  et  de  droite  à  gauche,  de 
manière  que  l’une  de  ses  cuillères  devienne  subitement 
inférieure  et  l’autre  supérieure,  que  la  cuillère  d’en  bas 
racle,  en  quelque  sorte,  la  paroi  vésicale,  et  puisse 
glisser  au-dessous  du  calcul.  Si  ce  premier  mouvement 
ne  réussit  pas  ,  on  le  renouvelle,  soit  dans  le  même  sens  > 
soit  de  gauche  à  droite,  soit  en  élevant,  soit  en  abaissant 
davantage  le  poignet.  La  pierre,  une  fois  prise  *  peut  don¬ 
ner  aux  manches  des  tenettes  plus  d’ écartement  qu’on  ne 
l’avait  d’abord  imaginé*  ce  qui  dépend  de  ce  qu’elle  est 
trop  près  de  l’articulation  de  l’instrument,  de  ce  qu’elle 
n’est  pas  embrassée  par  son  plus  petit  diamètre,  ou  de 
ce  qu’on  s’était  trompé  sur  son  volume.  C’est  un  incon¬ 
vénient  auquel  On  remédie,  dans  les  deux  premiers  cas* 
en  repoussant  *  à  l’aide  d’une  sonde*  le  calcul  eh  avant, 
sans  le  lâcher  entièrement*  ou  bien  en  le  faisant  basculer* 
pour  qu’il  se  présente  par  sa  partie  la  moins  épaisse.- 
Dans  le  troisième ,  il  n’y  a  d’autre  ressource  que  de 
débrider*  si  l’ouverture  prostatique  ne  paraît  pas  assez 
grande.  En  somme,  il  vaut  mieux  le  laisser  retomber  et 
le  reprendre*  que  de  s’obstiner  à  modifier  sa  position 
entre  les  mors  qui  le  retiennent  ;  bien  entendu  que  s’il 
n’est  pas  très  volumineux,  toutes  ces  précautions  sont 
ordinairement  inutiles.  Si  la  pierre  était  méplate  et  beau¬ 
coup  plus  longue  dans  un  sens  que  dans  l’autre,  quoique 
prise  par  son  petit  diamètre,  elle  pourrait  avoir  besoin 
d’être  relâchée,  puis  ressaisie,  si  elle  arrivait  en  traversa 
la  plaie.  Il  en  serait  de  même  d’une  pierre  alongée  quel- 
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Conque,  d’un  calcul  cylindrique,  en  cornichon,  etc.  G  es 
particularités  sont  indiquées  par  la  résistance  insurmon¬ 
table  qui  se  manifeste  tout-à-coup ,  au  moment  ou  là 
pince  était  sur  le  point  de  sortir  en  entier  dé  la  vessie*. 
Même  sans  être  ouvertes  *  les  tenettes,  laissant  entre  leurs 
mors  un  certain  intervalle  qüi  les  empêche  de  pincer  l’in¬ 
térieur  de  l’organe,  peuvent  avoir  recueilli  le  calcul  et  lé 
contenir  dans  leurs  cuillères,  s’il  est  petit  et  aplati*  sans 
que  l’opérateur  s’en  aperçoive.  On  le  présumera  néan¬ 
moins*  si*  après  l’avoir  touché,  avoir  essaÿéde  le  prendre* 
on  ne  le  sent  plus-.  Dans  ce  cas ,  on  retire  la  pince  pour 
s’assurer  du  fait;  Du  reste,  il  n’est  pas  rare  de  voiries 
petits  calculs  s’échapper  avec  le  flot  de  l’urine,  otl  s'arrê¬ 
ter  dans  le  trajet  de  la  plaie*  et  faire  douter  un  moment 
de  leur  existence.  Je  suppose' enfin  que  la  pierre  est  saisie; 
J-.es  teneaes  étant  replacées  horizontalement*  le  chirur¬ 
gien  en  saisit  les  anneaux  de  la  main  droite,  et  les  fixe  le 
plus  près  possible  des  mors  avec  la  main  gauche  dirigée  en- 
supination*  le  pouce  en  dessus,  les  doigts  en  dessous.  Il 
commence  alors  les  tractions*  après  s’être  bien  convaincu 
que  la  pierre  est  libre  et  seule  embrassée.  Pour  cela*  il  se 
borne  à  presser  sur  la  pincé  de  haut  en  bas  avec  le  pouce 
d’Une  main*  afin  que  l’instrument  appuie  principalement 
Contre  l’angle  postérieur  de  la  plaie  *  pendant  que  l’autrë 
main  exerce  les  efforts  convenables;  Ces  efforts  se  font  a 
droite*  à  gauche*  en  haut*  en  bas*  plutôt  que  directement., 
en  ayant  soin  pourtant  de  leur  faire  suivre  les  axes  du  bas¬ 
sin,  comme  pour  extraire  une  tête  d’enfant  avec  le  forceps. 
Si  la  pince  droite  passait  sans  cesse  au-dessus  de  la  pierre 
sans  pouvoir  l’envelopper  dans  ses  cuillères,  si  cette  pierre 
lui  échappait*  en  un  mot,  par  suite  d'une  position  dé¬ 
tournée*  trop  abaissée,  ou  de  son  siège  dans  une  excava¬ 
tion  trop  profonde*  les  tenettes  courbés  Seraient  indi¬ 
quées;  Introduites  comme  les  autres ,  elles  devraient  être, 
retournées  la  cOnCàvité  dans  le  sens  'où  se  trouve  le  cal a 
Tome  n;  49 
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cul  pour  le  prendre,  et  ramenées  dans  le  sens  opposé 
pour  l’extraire. 

Les  tenettes  en  forceps  imaginées  par  F.  Côme,  ne  sont 
guère  indispensables  que  pour  les  pierres  très  volumi-, 
neuses,  exactement  embrassées  par  la  vessie.  On  place 
leurs  branches  l’une  après  l’autre,  en  les  faisant  glisser 
doucement  entre  les  parois  de  l’organe  et  le  corps  étran¬ 
ger  ;  puis  on  en  rapproche  l’entablure,  absolument  comme 
si  on  voulait  manoeuvrer  avec  le  forceps. 

Le  calcul  une  fois  sorti,  on  doit  en  examiner  l’aspect 
avant  de  l’abandonner.  S’il  est  arrondi,  de  forme  el¬ 
liptique,  ovalaire,  alongé,  mais  dépourvu  d’angles  et 
de  facettes,  on  est  autorisé  à  croire  qu’il  n’en  existe 
pas  d’autres  dans  la  vessie.  Les  calculs  couverts  d’as¬ 
pérités  donnent  la  même  pensée.  Ceux  qui  se  présen¬ 
tent  avec  des  surfaces  lisses,  comme  ciselées ,  séparées 
par  des  bords  ou  par  des  angles  bien  tranchés  ,  qui 
offrent  l’apparence  de  fragments ,  ou  de  pierres  cassées, 
indiquent  tout  le  contraire*  Ce  coup  d’oeil  ne  peut  néan-  . 
moins  faire  naître  que  des  présomptions  et  ne  dispense 
point  des  autres  recherches.  On  reporte  donc  le  doigt  ou 
le  bouton,  dans  la  cavité  de  l’organe,  pour  savoir  posi¬ 
tivement  à  quoi  s’en  tenir,  et  de  manière  à  en  .retirer 
successivement  toutes  les  parcelles  un  peu  volumi¬ 
neuses  de  corps  étrangers  qu’on  y  rencontre.  Certaines 
vessies  en  renferment  d’ailleurs  un  nombre  considérable. 
Celle  d’un  sujet  qu’on  avait  taillé  trois  fois,  en  con¬ 
tenait  encore  trois  cents ,  lorsque  M.  Ribes  en  fit  l’au¬ 
topsie.  Les  journaux  ont  parlé,  il  y  a  quelque  temps, 
d’un  malade  auquel  M.  Roux  en  a  extrait  près  d’un  cent, 
et  M.  Murat  en  a  compté  six  cent  soixante-dix-huit 
chez  un  autre.  Il  importe  Sur-tout  qu’aucun  de  ces 
calculs  ne  reste  dans  la  vessie,  ou  même  dans  le  trajet 
de  la  plaie.  Comme  ils  sont  ordinairement  très  petits, 
plusieurs  d’entre  eux  peuvent  très  aisément  se  perdre  au 
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milieu  des  parties,  et  si  on  ne  procédait  avec  la  plus 
minutieuse  attention *  le  malade  courrait  le  risque  de 
conserver  un  noyau  de  pierres  après  son  opération.  Le 
volume  du  Calcul  peut  aussi  devenir  une  cause  d’embarras. 
Au-delà  de  deux  pouces*  dans  leur  petit  diamètre,  il 
est  souvent  impossible  de  les  amener  au  dehors ,  même 
par  la  taille  recto-vésicale;  C’est  dans  un  cas  de  ce 
genre*  que*  l’année  dernière  ,  M.  Dupuytren  prit  le 
parti  de  fendre  la  paroi  antérieure  de  l’intestin,  après 
avoir  pratiqué  la  taillé  bilatérale  ;  Divers  instruments 
ont  été  proposés  pour  les  briser  alors  et  les  réduire  en 
éclats.  Celui  de  F.  Côme  porte  deux  dents  pyrami¬ 
dales,  à  l’intérieur  de  mors  limés  à  plat.  Les  tenettes 
brise-pierre  deB;  Bell,  sont  aussi  garnies  de  dents,  et  une 
vis  de  rappel  en  traverse  les  manches.  La  pince  imaginée 
par  M.  Sirhenry  pour  rompre  les  calculs  en  pénétrant  par 
l’urètre,  la  pince  virgule  de  M.  Heurteloup,  la  pince  à 
frottement  de  M.  Rigaud,  l’anse  brisé  de  M.  Jacobson* 
en  un  mot  *  presque  toutes  les  pinces  dont  on  se  sert 
dans  la  lithotritie,  pourraient  encore  atteindre  le  même 
but.  Ces  derniers  instruments  auraient  l’avantage  de 
permettre  la  perforation  du  calcul*  si  leur  mécanisme  or¬ 
dinaire  ne  suffisait  pas  pour  le  rompre*  et  devraient*  je 
crois,  être  préférés  ;  mais  les  pierres  qui  rendraient  de  pa¬ 
reilles  manoeuvres  indispensables*  sont  tellement  volumi¬ 
neuses  et  difficiles  à  embrasser,  qu’on  aime  généralement 
mieux  procéder  de  suite  à  la  taille  hypogastrique ,  et  les 
extraire  par-dessus  les  pubis.  Personne  ne  s’effraie  aujour¬ 
d’hui  de  voir.le  calcul  s’écraser  sous  les  mors  de  la  tènette* 
quand  il  est  très  friable,  au  point  de  songer  à  l’emploi  des 
pinces  quadruples  de  Bromfield ,  des  tenettes  graduées 
de  Lecat*  du  filet  en  crin  de  Hass,  des  pinCes  à  dévelop¬ 
pement  circulaire  de  M.  Home,  ou  dès  tenettes  triples ,  à 
morsfenêtré  du  coutelier  Cluly  deSheffeild.  Si  l’accident 
arrive*  on  trouve  plus  commode  d’aller  chercher  succes- 
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sivement  tous  les  fragments  avec  la  même  pince ,  et  d’ea 
entraîner  les  parcelles  au  moyen  d’irrigations  émollientes. 

L’état  d q  fixité  du  calcul  a  beaucoup  plus  embarrassé 
les  opérateurs  de  toutes  les  époques*  Avant  de  Se  perdre 
en  efforts  inutiles  >  on  tâche  de  reconnaître  avec  l’indi¬ 
cateur  quelle  est  la  nature  des  difficultés  qui  se  pré¬ 
sentent.  Si  le  corps  étranger  ne  semble  adhérer  quî 
par  une  de  ses  faces,  il  est  probable  que  des  fongosités,  , 
dés  végétations  se  sont  introduites  et  développées  en* 
ire  ses  bosselures»  Dans  ce  cas,  le  procédé  de  Lapeyro- 
nie,  employé  par  Maréchal,  Le  Dran,M.  Boyer,  etc*, 
et  qui  consisté  à  tirailler  méthodiquement  la  pierre  avec 
les  tenettes,  une  fois  qu’elle  est  saisie,  afin  d’en  opérer 
l’arrachement,  est  le  seul  qui  convienne  ,  toutes  les  fois 
qü’on  n’a  pu  le  détacher  en  l’ébranlant  avec  le  doigt,  la 
curette  oü  lé  bouton.  Si  elle  étaitenkystée  et  adhérente  tout 
à  la  fois,  l’usure  du  kyste  avec  une  sonde  cannelée,  comme 
le, veut  Littré,  ne  servirait  presque  à  rien*  On  ne  réussi¬ 
rait  guère  mieux  en  la  mâchant  avec  les  mors  de  la  tenette, 
comme  le  conseille  encore  le  même  auteur  :  l’arrachemeilt 
alors  en  est  également  le  seul  remède.  Lorsqu’elle  est  sim¬ 
plement  arrêtée  par  une  bride,  ou  retenue  dans  un  kyste 
plus  ou  moins  largement  ouvert ,  mais  sans  adhérence, 
l’instrument  tranchant  ne  devra  pas  être  toujours  proscrit, 
Garengeot,  Le  Blanc,  Desault  y  ont  eu  recours  avec  succès. 
Un  bistouri  boutonné,  droit  ou  courbe,  garni  d’une  ban¬ 
delette  de  linge  jusqu’à  cinq  ou  six  lignes  du  bouton , 
devrait  être  conduit  avec  précaution  sur  le  bord  libre  du 
kyste,  puis  enfoncé  à  plat  entre  sa  face  interne  elle  calcul, 
de  façon  qu’en  ramenant  son  tranchant  en  dehors  ,  il  put 
inciser  la  poche  accidentelle,  du  sommet  à  la  base,  et 
dans  une  étendue  convenable,  à  peu  près  comme  s’il  s’a¬ 
gissait  d’un  déb  ridera  en  t  herniaire.  Rien  il’ empêcherait 
de  renouveler  -  cette  incision  sur  d’autres  points  de  la 
bride,  si  la  première  était  insuffisante,  ou  s’il  paraissait 
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trop  dangereux  de  la  porter  assez  loin.  Lekiotome  tonsil- 
laire  ou  le  coupe-bride,  dont  s’est  servi  Desault,  vaut 
certainement  moins  que  le  bistouri  de  Pott ,  et  ne  mérite 
pas  d’être  adopté.  Le  bistouri  droit  ordinaire ,  employé 
par  Garengeot,  offre  deux  inconvénients  ;  i°  sa  pointe 
menace  sans  cesse  les  parois  de  la  vessie  ;  2°  il  ne 
glisse,  ne  s’introduit  pas  aussi  facilement  que  le  bistouri 
boutonné  entre  le  kyste  et  la  surface  de  la  pierre.  Le 
chirurgien  ne  doit  pas  oublier  toutefois ,  que  les  brides 
formées  par  un  simple  resserrement  partiel  de  la  poche 
urinaire,  que  les  sacs  anormaux  développés  en  dehors  de 
cet  organe  au  lieu  d’être  saillants  à  son.  intérieur,  ne  per¬ 
mettraient  point,  ou  ne  permettraient  qu’avee  une  extrême 
réserve  ces  sortes  d’incisions ,  qui ,  portant  alors  sur  les 
parois  mêmes  de  la  vessie,  manqueraient  rarement,  d’at¬ 
teindre  jusqu’au  péritoine.  Il  y  aurait  pourtant  une  excep¬ 
tion  à  faire  en  faveur  des  calculs  fixés  par  une  extrémité 
dans  l’ uretère.  Traversant  très  obliquement  l’ épaisseur  du 
bas-fond  vésical,,  l’orifice  de  ce  canal  pourrait  en  effet 
être  incisé  séparément  dans  l’étendue  de  plusieurs  lignes , 
sans  danger.  Enfin  il  faudrait  en  revenir  aux  ébranlements, 
aux  tractions  variées,  et  ne  tenter  les  incisions  qu’en  dé¬ 
sespoir  de  cause,  si  un  calcul  en  calebasse,  par  exemple, 
était  retenu  par  une  de  ses  pointes ,  soit  dans  l’uretère  , 
soit  dans  une  cavité  secondaire  de  la  vessie. 

Taille  en  deux  temps.  Les  difficultés  de  saisir  ou 
d’extraire  la  pierre ,  la  crainte  de  fatiguer  trop  les  ma¬ 
lades  par  de  longues  recherches ,  ont  fait  naître  l’idée 
de  pratiquer  la  taille  eu  deux  temps,  c’est-à-dire  de 
s’en  tenir  d’abord  à  l’ouverture  du  réservoir  de  l’urine  , 
et  de  remettre  à  une  autre  époque  l’extraction  du  calcul. 
Lès  Arabes  avaient  déjà  émis  la  même  pensée ,  car 
Albucasis  dit  que  . s’il  survient  une  hémorrhagie ,  le  chi¬ 
rurgien  doit  panser  la  plaie  avec  du  vitriol,  et  attendre. 
Franco,  qui  l’a  reproduite,  attendait  trois  ou  cinq  jours. 
Maret  de  Dijon  est  le  premier  néanmoins  qui  ait  cherché 
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à  la  généraliser.  Depuis  lors,  elle  a  été  soutenue  par 
Camper,  par  T.  Haaf  qui  n’allait  chercher  la,  pierre 
qu’au  bout  de  huit  jours,  et  plus  récemment  pàrM.  Gué¬ 
rin  de  Bordeaux.  Nul  doute  qu’en  l’adoptant,  on  n’ait  à 
espérer  de  voir  le  corps  étranger  s’échapper  de  lui-même 
par  la  plaie,  tomber  dans  l’appareil,  se  rapprocher  au 
moins  de  la  voie  qu’on  lui  a  tracée,  et  n’être  plus  aussi 
difficile  à  atteindre.  Mais  en  face  de  ces  avantages,  on  a 
l’inquiétude  du  malade,  l’irritation  que  la  présence  du 
calcul  continue  de  causer,  les  douleurs  vives  que  pro¬ 
duisent  nécessairement  les  tenettes  en  traversant  une 
plaie  plus  ou  moins  enflammée,  deux  opérations  pour 
une,  en  un  mot.  Aussi  les  praticiens  modernes  ont-ils 
renoncé  à  cette  modification  de  la  taille,  et  ne  se  résignent- 
ils  ,  que  par  impossibilité  de  faire  autrement,  à  laisser  la 
pierre  dans  la  vessie  dès  que  la  division  des  parties  molles 
est  opérée. 

Injections.  Dans  la  crainte  qu’il  ne  soit  resté  des  gra¬ 
viers  dans  la  poche  urinaire,  la  plupart  des  opérateurs  ont 
l’habitude  de  la  nettoyer  à  grand  lavage  au  moyen  d’in¬ 
jections  d’eau  tiède  ou  de  décoctions  émollientes.  Faites 
avec  méthode,  ces  injections  ne  peuvent  jamais  nuire. 
Comme  elles  ont  l’avantage  incontestable  d’entraîner  les 
caillots  de  sang ,  les  flocons  de  mucus ,  aussi  bien  que 
les  fragments  de  calculs  qui  échappent  souvent  à  l’ex¬ 
ploration  la  plus  attentive,  on  ne  voit  pas  ce  qui  pourrait 
en  dispenser.  Pour  les  effectuer  il  faut  avoir  une  large  se¬ 
ringue,  une  seringue  ordinaire  à  lavement  qui  puisse 
contenir  un  litre  de  liquide  au  moins.  Sans  cela,  le  flot 
de  l’injection  n’aurait  pas  assez  de  force  pour  expulser 
les  matières  qu’on  veut  enlever.  Afin  de  ne  pas  blesser 
l’organe,  on  peut  employer  un.  syphon  terminé  en  tête 
d’arrosoir ,  soit  en  étain ,  soit  en  gomme  élastique.  Avec 
un  peu  d’adresse  cependant,  et  chez  les  sujets  dociles, 
le  syphon  simple  n’exposerait  presque  à  aucun  risque. 
Après  la  première  injection,  on  en  fait  ordinairement 
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une  seconde,  et  même  une  troisième,  pour  être  plus  sûr 
de  détacher  complètement  toutes  les  substances  hétéro¬ 
gènes.  On  nettoye  aussitôt  le  malade  avec  une  éponge  et 
de  l’éau  tiède;  puis  on  le  débarrasse  des  liens  ou  autres 
entraves  que  l’opération  avait  rendues  nécessaires.  On  le 
place  ensuite  sur  le  dos  dans  son  lit,  la  tête  et  la  poitrine 
modérément  élevées ,  les  membres  inférieurs  rapprochés 
l’un  de  l’autre,  demi-fléchis ,  et  soutenus  par  un  drap 
roulé  en  cylindre  passé  sous  les  jarrets.  Il  ést  inutile  de 
lui  lier  les  jambes  ou  les  cuisses  pour  les  empêcher  de 
s’écarter,  comme  on  le  faisait  encore  dans  le  dernier 
siècle.  Le  décubitus  dorsal  lui-même  n’a  pas  besoin  d’être 
conservé  d’une  manière  permanente.  Il  faut  que  le  sujet 
puisse  s’incliner  de  côté  et  d’autre,  et  qu’il  ne  s’astreigne 
à  la  première  position  qu’autant  quelle  n’entraîne  pas 
trop  de  fatigue. 

Canule  dans  la  plaie.  Depuis  long -temps  on  ne 
place  plus  d’âlgalie  dans  l’urètre  pour  rétablir  plus 
promptement  le  cours  des  urines..  Il  en  est  à  peu  près 
de  même  de  la  canule  que  nombre  d’opérateurs  croyaient 
devoir  laisser  à  demeure  dans  la  plaie  pendant  un  certain 
nombre  de  jours  après  l’opération,  et  qui  était  destinée 
à  prévenir  les  infiltrations,  en  conduisant  au-dehors  tous 
les  liquides  épanchés.  Cette  canule  que  quelques  pra¬ 
ticiens  mettent  encore  en  usage  dans  certains  cas  parti¬ 
culiers,  irrite  la  plaie,  le  col  de  la  vessie,  et  jusqu’à 
l’intérieur  même  de  cet  organe.  C’est  un  corps  étranger 
qui  gêne  les  efforts  médicateurs  de  l’organisme,  qui 
embarrasse  plus  ou  moins  les  malades,  et  qui,  à  lui 
seul ,  peut  faire  naître  les  accidents  qu’on  redoute. 
Je  l’ai  vu  employer  une  fois  chez  un  vieillard  âgé  de 
quatre-vingt-quatre  ans  qui  fut  bientôt  pris  de  symptômes 
adynamiques,  et  qui  mourut  au  bout  de  onze  jours.. 
Toute  l'étendue  de  la  plaie  était  couverte  d’une  concrétion 
grisâtre.  Du  pus  était  infiltré  dans  les  environs,  et  les. 
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traces  de  phîegmasie  purulente  avaient  même  gagné, 
}’ intérieur  du  bassin.  C’est  donc  une  sorte  de  pansement 
plus  nuisible  qu’utile;  en  sorte  que  si  jamais  on  sentait 
véritablement  le  besoin,  de  s’opposer  aii  rapprochement 
des  lèvres  de  la  plaie,  il  vaudrait  mieux  y  placer  une 
mèche  de  linge  effilé,  ou  une  simple  tente  de  charpie. 

Accidents.  Le  premier  accident  qu’on  ait  à  redouter 
dans  la  taille  latéralisée,  dans  la  taille  périnéale  en  géné¬ 
ral,  est  V hémorrhagie.  Elle  peut  se  manifester  dans  trois 
circonstances  différentes  :  au  moment  même  de  la  di~ 

,  vision  des  tissus ,  dans  le  eaurant  des  vingt-quatre  heures 
qui  suivent  l’opération,  ou  seulement  au  bout  de  quel¬ 
ques  joûrs. 

Dans  le  premier  cas,  elle  dépend  d’une  lésion  de  l’ar¬ 
tère  superficielle ,  de  l’artère  transverse  du  périnée,  de 
l’artère  hémorrhoïdale,  ou  du  tronc  de  la  honteuse, du 
plexus  veineux  prostatique,  ou  de  quelque  artère  anomale.. 
Elle  vient  des  branches  superficielles ,  si  le  sang  s’échappe 
de  l’angle  supérieur  de  la  plaie  et  de  la  couche  sousTÇuta- 
née;  de  la  transverse,  au  contraire,  si  le  doigt  porté  a, 
une  certaine  profondeur ,  l’arrête  en  pressant  sur  la  lèvre 
externe  de  la  plaie,  vis-à-vis  du  bulbe  et  de  la  portion, 
membraneuse.  L’hémorrhoïdal  en  sera  la  cause ,  si 
l’écoulêMent  vient  par  l’angle  inférieur  de  la  solution  de 
continuité.  Dans  le  cas  où  la  honteuse  élle-même  aurait 
été  blessée,  c’est  également  en  arrière  et  en  dehors,  mais 
à  une  grande  profondeur,  qu’on  trouverait  la  source  de 
l’hémorrhagie.  Celle  qui  se  rattache  à  une  division  vei¬ 
neuse,  Ou  qui  est  causée  parla  section  d’une  artère  placée 
autour  de  la  prostate,  ayant  son  siège  plus  profondément 
qû’aueunç  autre,  se  distinguerait  des  précédentes  à  la 
couleur  du  Sang  dans  le  premier  cas  ,  et  à  ce  que  la  pres¬ 
sion  exercée  par  le  doigt  sur  tous  les  points  de  la  plaie 
périnéale,  serait  insüffisanfe  pour  la  suspendre  même 
çnçunenlanément.  Tant  que  la  perte  de  sang  ne  se  fèi\ 
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point  par  jet ,  qu  elle  n’est  pas  assez  considérable  pour 
affaiblir  beaucoup  le  malade,  on  ne  doit  y  mettre  aucun 
obstacle.  C’est  une  saignée  souvent  salutaire,  et  capable 
de  prévenir  plusieurs  accidents  graves.  Si  elle  menace  de 
devenir  abondante,  de  persister,  si  l’individu  est  forte¬ 
ment  affaibli  déjà ,  ou  très  âgé ,  il  convient,  au  contraire 
d’y  remédier  au  plus  tôt.  Le  moyen  le  plus  efficace,  et  en 
même  temps  le  plus  simple,  est  la  ligature,  quand  on  peut 
l’appliquer.  Lorsque  l’artère  divisée  se  voit  à  l’intérieur  de 
la  ploie,  on  la  saisit  avec  une  pince  à  dissection,  ou ,  si  elle 
n’est  pas  assez;  isolée,,  avec  le  ténaculum,  et  l’on  passe  immé¬ 
diatement  un  fil  autour  d’elle.  Si  on  avait  à  faire  à  l’artère 
honteuse,  et  que  l’extrémité  en  fut  trop  difficile  à  saisir, 
on  devrait,  je  crois,  imiter  le  docteur  Lhysick  qui  la 
filessa  dans  sa  première  opération  de  taille,  et  passer 
entre  elle  et  la  branche  iscliio-pubienne  un  fil  double  à 
l’aide  d’une  aiguille  courbe  à  manche  de  J.^-L.  Petit.  Cette 
aiguille  serait  enfoncée  par  l’intérieur  de  la  plaie,  passe¬ 
rait  sur  le  côté  externe  de  l’artère  en  arrière  de  sa  division 
pour  rentrer  dans  la  solution  de  continuité,  où  le  fil 
serait  dégagé  de  sa  pointe  pour  permettre  de  la  retirer, 
et  noué  ensuite  médiatement  sur  les  tissus.  Je  ne  pense 
pas  qu’en  pareil  cas,  on  puisse  jamais  songer  à  porter 
une  ligature  sur  le  vaisseau  à  son  passage  entre  les  liga¬ 
ments  sciatiques  ,  comme  le  conseille  M.  Travers.  D’ail¬ 
leurs ,  cette  blessure  est  tellement  rare,  tellement  difficile, 
à  moins  de  s’écarter  de  toutes  les  règles  de  la  saine  chi¬ 
rurgie,  que  les  moyens  d’en  conjurer  les  dangers  ne  peu¬ 
vent  pas  avoir  une  grande  valeur.  Il  est  probable,  en  outre, 
que  plus  d’une  fois  on  s’en  est  laissé  imposer  à  son  égard 
par  une  hémorrhagie  de  branches  anomales  où  de  ses  ra¬ 
meaux  secondaires  un  peu  plus  développés  que  de  coutume. 

En  supposant  que  l’artère  fut  assez  facile  à  saisir  et  à 
isoler,  mais  trop  élevée  pour  qu’on  pût  aisément  l’ entourer 
d’un  fil ,  on  ne  devrait  pas  hésiter  à  la  tordre  au  moyen 
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de  la  pince  qui  l’aurait  embrassée.  Enfin  si  ,  ni  la  tor¬ 
sion,  ni  la  ligature ,  ne  sont  applicables ,  et  qu’il  faille  à 
tout  prix  mettre  un  terme  à  l’bémorrhagie  ,  il  est  plusieurs 
autres  moyens  à  tenter.  La  cannule  pleine  et  garnie  de  ma¬ 
nière  à  remplir,  à  presser  toute  l’étendue  de  la  plaie, 
comme  on  le  faisait  encore  il  n’y  a  pas  plus  d’un  demi-siè¬ 
cle,  avait  l’inconvénient  de  comprimer  plus  fortementdu 
côté  de  la  peau  que  vers  la  prostate,  et  de  forcer  fréquem- 
mentles  fluides  à  s’épancher  dans  la  vessie. M.  Boyer  parait 
s’être  plusieurs  fois  servi  avec  avantage  d’un  fortbour- 
donnet  de  charpie  porté  jusque  dans  la  poche  urinaire, 
et  fixé  par  une  ligature  dont  les  deux  chefs  sont  ensuite 
noués  àd’extérieur  sur  un  autre  bourdonnet  qui  s’en¬ 
fonce  aussi  profondément  que  possible  du  côté  de  l’u¬ 
rètre;  mais  le  petit  appareil  de  M.  Dupuytren  mérite 
évidemment  ici  la  préférence  sur  tous  les  autres.  Il  se 
compose  d’une  cannule  ouverte  à  son  sommet  et  sur  les 
côtés,  autour  de  laquelle  on  attache  une  pièce  de  linge  fin, 
en  forme  de  chemise.  On  l’introduit  jusqu’au-delà  du 
col ,  puis  on  glisse  entre  elle  et  le  linge,  au  moyen  d’une 
pince  à  pansement,  de  la  charpie  souple,  jusqu’à  cequela 
plaie  en  soit  complètement  remplie,  et  de  manière  à  en 
comprimer  convenablement  toute  la  circonférence,  un 
peu  plus  fortement  vers  le  fond  qu’en  s’approchant  delà 
peau.  Le  tout  étant  fixé  par  un  bandage  en  T  ,  ne  met  au¬ 
cun  obstacle  à  récoulement  des  urines ,  et  permet  d’ail¬ 
leurs  d’augmenter  ou  de  diminuer  la  compression  dans 
tel  ou  tel  sens,  si  on  le  juge  convenable.  Lorsqu’un, 
deux  ou  trois  jours  se  sont  écoulés ,  le  chirurgien  retire 
peu  à  peu  les  boulettes  de  charpie,  et  bientôt  après  le 
reste  de  l’appareil.. 

Si  l’hémorrhagie  ne  se  montre  qu’ après  les  premières 
heures  ,  elle  est  rarement  assez  inquiétante  pour  né¬ 
cessiter  des  recherches  instrumentales.  Ce  n’est,  point 
parce  que  le  contact  de  Tair  avait  momentanément  crispé 
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les  vaisseaux,  ni  par  suite  d’un  spasme  imaginaire  de 
ces  canaux,  que  le  sang ,  qui  trouve  moyen  de  se  faire 
jour  à  cette  époque ,  n’avait  pas  paru  au  moment  de 
l’opération  ,  mais  bien  parce  que  la  circulation  générale, 
ordinairement  fort  lente  quand  le  malade  est  sur  le  lit  de 
douleur ,  éprouve  bientôt  une  réaction  vive ,  un  redou¬ 
blement  de  force  datas  ses  puissances  impulsives  ;  d’où  il 
suit  qu’ alors  le  mal  devient  assez  souvent  son  propre  re¬ 
mède,  et  que  ces  sortes  d?bémorrhagies  se  suspendent  sous 
l’influence  d’applications  froides  ou  de  moyens  révulsifs 
qui  tendent  à  diriger  les  fluides  dans  un  autre  sens.  Ainsi 
on  commencerait,  en  pareil  cas  ,  par  appliquer  de  l’eau 
froide  sur  l’hypogastre,  lebaut  des  cuisses  et  le  périnée, 
par  en  injecter  même  dans  la  plaie.  S’il  y  avait  de  la 
fièvre  et  de  la  dureté  dans  le  pouls  ,  une  petite  saignée 
du  bras  serait  évidemment  indiquée.  Dans  le  cas  con¬ 
traire,  des  manuluves  sinapisés ,  des  ventouses  sèches  , 
scarifiées  entre  les  épaules ,  des  cataplasmes  de  moutarde 
aux  mêmes  régions  ,  devraient  être  essayés  avant  d’en 
venir  à  la  recherche  des  vaisseaux  lésés,  et  au  tam¬ 
ponnement,  a  moins  que  l’ hémorrhagie  ne  fût  d’une 
extrême  abondance,  Quand  elle  ne  se  déclare  qu’après 
les  premiers  jours ,  il  est  a  peu  près  certain  qu’elle  ne 
dépend  pas  d’une  simple  ouverture  d’artère ,  qu’elle  se 
fait  par  pure  exhalation,  soit  de  la  plaie,  soit  de  la  cavité 
vésicale.  Il  faudrait,  pour  admettre  le  contraire,  sup¬ 
poser  une  eschare  qui  se  serait  détachée  après  coup  des 
parois  vasculaires  ;  ou  bien,  comme  on  le  voit  en  effet  quel¬ 
quefois,  un  affaiblissement  général ,  une  dissolution  très 
prononcée  des  fluides  ,  qui  aurait  déterminé  la  fonte  des 
caillots  sanguins  et  de  toutes  les  digues  qui  s’opposaient 
à  la  sortie  du  liquide  réparateur.  On  voit  par  là ,  que.  ce 
doit  être  la  plus  dangereuse.  Du  reste,  elle  ne  comporte 
pas  d’autres  traitements  que  la  précédente. 

Blessures  de  V intestin.  Si  le  rectum  est  blessé  dans 
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le  premier  temps  de  l’opération  »  ou  d’une  manière  quel¬ 
conque  avant  que  le  bistouri  n’ait  entamé  le  col  de  la  ves-. 
sie,  la  plaie  se  trouve  au-dessous  de  la  glande  prostate., 
G’est  en  retirant  le  lithotome,  au  contraire  ,.  que  cet  acci¬ 
dent  arrive  le  plus  généralement ,  et  dès  lors  la  perfora¬ 
tion  a  lieu  sur  un  point  plus  élevé^au-dessus  des  sphinc¬ 
ters.  Assez  souvent,  on  ne  s’en  aperçoit  pas  d’abord.  Il 
peut  même  arriver  que  la  perforation  n’ait  pas  été  com¬ 
plète  d’abord ,.  mais  que  la  paroi  du  rectum ,  déjà  très 
amincie  par  l’instrument  tranchant,  se  contonde,  semoiv 
tifie  pendant  l’extraction  de  la  pierre,  et  que  la  chute  de 
l’eschare  soit  seule  chargée  de  compléter  le  malheur.  C’est 
ainsi  que  les  choses  paraissent  s’être  passées  chez  un  malade 
que  j’ai  vu  opérer  à  l’hôpital  Saint-Louis,  en  1822.  Dans 
le  premier  cas,  c’est-à-dire  lorsqu’on  reconnaît  sur-le- 
champ,  soit  par  les  gaz,  soit  par  le  passage  des  matières 
fécales  ou  des  urines,  que  Je  rectum  est  blessé,  si  la 
division  est  assez  étendue  pour  qu’on  ait  lieu  de  craindre 
qu’elle  ne  se  transforme  en  fistule,  le  moyen  le  plus  sur 
de  prévenir  cette  terminaison,  consiste  à  fendre  complè¬ 
tement  la  fin  du  périnée  et  de  l’intestin  jusqu’à  l’anus.. 
La  contraction  des  sphincters,  ne  mettant  aucun  obstacle 
au  libre  passage  des  matières,  la  plaie  se  cicatrise  en  gé¬ 
néral  très  bien ,  et  à  peu  près  avec  la  même  rapidité  que 
si  rien  de  particulier  n’avait  eu  lieu.  Dans  le  second,, 
c’est-à-dire,'  quand  quelques  jours  se  sont  écoulés,  qu’il 
y  ait  eu  ou  non  perte  de  substance,,  la  fistule  recto-vési¬ 
cale  existe  déjà,  et  comme  il  n’est  pas  sans  exemple  d’en 
avoir  vu  disparaître  spontanément,  on  doit  attendre  le 
terme  ordinaire  de  la  guérison,  et  la  traiter  ensuite 
comme  une  fistule  qui  serait  le  résultat  d’une  toute  autre 
cause.  Les  fistules  urétrales  proprement  dites ,  assez, 
rares  aujourd’hui ,  se  remarquent  pourtant  encore  quel¬ 
quefois;  mais,  soit  qu’elles  communiquent  directementau-- 
dehors,  ou  qu’elles  n’y  arrivent  que  par  l’intermède  de  l’a- 
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nus,  leur  traitement  étant  le  même  que  celui  des  fistules 
Urinaires  en  général,  sera  exposé  dans  un  autre  article. 

La  paralysie  de  vessie,  la  rétention  d’urine,  que  cau¬ 
sent-  parfois  des  caillots ,  le  boursoufflement  de  la  plaie, 
l’inflammation  du  col  vésical  ou  de  la  prostate,  les  syn¬ 
copes,  les  convulsions,  rincontinence  d’urine ,  les  in¬ 
flammations  de  tout  genre,  qui  peuvent  se  manifester 
pendant  ou  peu  de  temps  après  l’opération  de  la  taille 
n’exigent  pas  d’autres  soins  que  ceux  qui  sont  générale¬ 
ment  connus  et  indiqués  à  l’occasion  de  ces- maladies.  La 
plaie  met  plus  ou  moins  de  temps  à  se  fermer.  Les  urines  la 
traversent  ordinairement  en  entier  pendant  deux,  trois , 
quatre  ou  cinq  jours  ;  puis  le  malade  éprouve  de  temps 
en  temps  le  besoin  de  les  rendre.  Enfin  il  en  passe  quel¬ 
ques  gouttes  par  l’urètre.  Elles  s’y  engagent  peu  à  peu  en 
plus  grande  proportion,  et  finissent,  du  quinzième  au 
trentième  jour,  par  y  passer  en  totalité.  Dès  lors,  l’ou¬ 
verture  périnéale  est  complètement  cicatrisée.  Toutefois, 
il  n’est  pas  rare  de  les  voir  suivre  une  autre  marchç  dans 
leur  sortie.  Chez  certains  individus,  elles  continuent  de 
s’échapper  par  la  plaie,  pendant  deux,  trois  et  même 
quatre,  cinq  et  six  mois,  de  manière  que  la  plaie  peut 
réellement  être  considérée  comme  une.  fistule.  Chez  d’au¬ 
tres,  au  contraire „  l’ouverture  périnéale  se  ferme  im¬ 
médiatement  ou  dans  l’espace  de  huit  à  douze  jours. 
M,  Physick,  M.  Dorsey,  le  docteur  Copland,  en  Amé¬ 
rique,  en  ont  observé  chacun  un  exemple.  Béclard  en  a 
signalé  plusieurs  à  la  suite  de  la  taille  bi-latéraîe.  Il  y  a 
même  peu  d’opérateurs  répandus,  qui  n’en  aient  observé 
un  certain  nombre;  mais  personne  n’en  avait  fait  con¬ 
naître  une  si  grande  proportion  que  M.  Clôt  d’Abou-Za- 
bel ,  soit  après  la  taille  latéralisée  ,  soit  par  la  taille  mé¬ 
diane  de  Yacca  dont  il  cite  onze  observations. 
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Art.  2. 

Taille  recto -vésicale  (  postérieure  ou  inférieure  ). 

Le  soin  que  se  sont  donné  de  tout  temps  les  opérateurs 
pour  éviter  la  blessure  de  l’intestin ,  en  pratiquant  la  li¬ 
thotomie,  prouve  a  lui  seül  combien  on  était  éloigné  de 
vouloir  ériger  en  précepte  cette  ouverture.  Aussi  n’est- 
ce  que  dans  ces  dernières  aimées ,  qu’une  pareille  idée 
s’est  offerte  à  l’esprit  des  praticiens  ,  et  M.  Sanson, 
qui,  le  premier,  osa  l’émettre  en  1816,  trouva-t-il,  dans 
cet  ancien  préjugé,  un  des  plus  grands  obstacles  al’adop- 
tion  de  sa  manière  de  voir.  Toutefois,  oii  a  reconnu  de¬ 
puis,  que  l’extraction  des  calculs  urinaires  par  lë  rectum, 
n’était  pas  une  chose  totit-a-fàit  nouvelle.  M.  Jourdan, 
entre  autres,  a  fait  remarquer  que  Végétius,  médecin  vété¬ 
rinaire,  cité  par  Haller ,  avait  dit,  dans  un  ouvrage  publié 
à  Bâle  un  siècle  auparavant,  jubet  per  vulniis  recti  in- 
iestini  ëivesicœ  aculeo  lapident  ejicéré.  Une  observation 
de  Frère  Corne,  concernant  un  malade  dont  la  fistule 
recto-vésicale  était  entretenue  par  la  présence  d’un  cal¬ 
cul  ,  et  qui  guérit  après  l’extraction  de  ce  corps  par  l’in¬ 
testin  y  Aurait  pu  Servir  aussi  de  fondement  à  la  théorie  de 
M.  Sanson.  L’éclât  de  bois  extrait  de  la  vessie,  en  agran- 
dissant  la  fistule  du  rectum,  par  Camper,  était  une  nou¬ 
velle  preuve  dont  on  aurait  pu  s’autoriser.  D’ailleurs ,  il 
est  bien  connu  que  les  fistules  recto -vésicales  ont  été 
plusieurs  fois  guéries  a  l’Hôtel-Dieu  par  Desàult,  en  in¬ 
cisant  le  sphincter,  de  manière  à  en  former  une  plaie  qui 
s’étendît  jusqu’au  périnée.  Il  faut  ajouter  aujourd’hui 
que  la  taille  recto-vésicale  est  en  usage  de  temps  immé¬ 
morial  en  Égypte,  du  moins  â  en  croire  le  docteur  Clôt, 
qui  l’a  vu  pratiquer  par  des  empiriques  très  répandus 
dans  cette  contrée,  et  dont  le  savoir  leur  avait  été  trans¬ 
mis  ,  de  père  en  fils,  comme  une  propriété  de  famille. 
Quoi  qu’il  en  soit,  personne,  parmi  nous,  n’avait  érigé 
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en  principe  d’aller,  h  travers  le  rectum,  chercher  les 
calculs  vésicaux,  et  M.  Sanson  doit  réellement  être  con¬ 
sidéré  comme  l’inventeur  de  la  taille  recto -vésicale.  Sa 
méthode,  qui  n’a  jamais  trouvé  beaucoup  de  partisans  en 
France,  en  Allemagne,  ni  en  Angleterre,  fut  presque 
aussitôt  adoptée  en  Italie,  par  un  certain  nombre  de  chi¬ 
rurgiens  distingués,  entre  autres  par  Yacca,  MM.  Bar- 
bantini,  Farnèse,  Giorgi,  Guidetti,  Giuseppe,  Lancisi,  etc. 
Les  avantages  qui  lui.  furent  attribués  par  son  auteur  y 
sont  d’être  facile,  peu  douloureuse,  d’ouvrir  la  vessie 
dans  le  point  le  plus  large  du  détroit  pelvien,  de  n’expo¬ 
ser  a  la  blessure  d’aucune  artère,  et  de  permettre  l’ex¬ 
traction  des  plus  volumineux  calculs.  Mais  la  crainte  de 
voir  la  communication  du  rectum  avec  la  vessie  persister 
après  la  guérison  ,  a  suffi  chez  nous 'pour  balancer  tant 
d’avantages  probables.  Le  fait  est  que,  même  aujour¬ 
d’hui,  cette  espèce  de  taille  nJa  guère  été  pratiquée  dans 
notre  pays  que  par  MM.  Sanson,  Dupuytren,  Peserat, 
Castara,  Willaume,  Cazenave,  Dumont,  Taxil  et  quel¬ 
ques  autres ,  c’est-à-dire  une  trentaine  de  fois.  L’examen 
des  parties  sur  lesquelles  l’instrument  doit  porter,  nous 
permettra  de  prévoir  les  espérances  qu’il  est  raisonnable 
de  fonder  sur  elle. 

S  xer. 

Remarques  anatomiques. 

Par  les  divers  procédés  qui  ont'  été  recommandés 
jusqu’ici,  l’instrument  tranchant  ne  doit  agir  que  dans 
l’intervalle  qui  sépare  le  corps  de  la  vessie  de  la  portion 
membraneuse  de  l’urètre,  à  son  entrée  dans  l’aponévrose 
horizontale  du  périnée.  C’est  donc  cette  portion  des  voies 
urinaires  et  la  partie  du  rectum  qui  leur  correspond ,  que 
le  chirurgien  a  sur-tout  besoin  de  connaître. 

La  vessie  considérée  dans  sa  paroi  postérieure, 
présente  son  tri  go  ne  dont  la  base  regarde  générale-' 
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ment  le  cul-de-sac  recto-vésical  du  péritoine ,  ët  reçoit  , 
par  ses  angles  latéraux,  la  terminaison  des  deux  ure¬ 
tères.  La  longueur  de  ce  trigone  est  de  douze  à  quinze 
ou  dix-liuit  lignes  d’avant  en  arriéré,  et  habituellement 
de  deux  pouces  transversalement.  Sur  la  ligne  médiane, 
elle  n’est  séparée  du  rectum  que  par  un  tissu  lamelleux 
assez  serré  ,  qui  se  raréfie  à  mesure  qu’on  se  porté 
sur  les  côtés  où  lès  vésicules  séminales  ,  ayant ,  sut 
leur  bord  interne,  le  conduit  déférent,  viennent,  en 
convergeant  vers  son  angle  antérieur,  la  séparer  de  l’in¬ 
testin,  et  la  repousser  un  peu  eh  avants  Son  angle  anté¬ 
rieur,  qui  forme  l’entrée  de  l’urètre,  au  moment  où  il 
s’engage  dans  le  cône  prostatique ,  donne  aussitôt  nais¬ 
sance  à  la  luète  vésicale ,  qui  se  continue  en  avant  sous  lé 
nom  de  crête  urétrale ,  puis  de  véru-montanum.  La  por¬ 
tion  de  l’urètre  qui  lui  fait  suite,  est  sur-tout  remar¬ 
quable  ici  sous  le  rapport  des  tubes  séminifères  et  dé 
la  prostate  elle-mênlé.  Ces  canaux ,  qui  s’ouvrent  tantôt 
un  peu  plus,  tantôt  un  peu  moins  près  de  la  ligne  mé¬ 
diane,  mais  de  manière  à  n’être  jamais  séparés  l’un  dé 
l’autre  par  une  étendue  de  plus  d’une  ligne,  quand  il  n  y 
a  point  d’anomalie,  tandis  que  le  plus  souvent  ils  se  con¬ 
fondent,  en  quelque  sorte,  sur  le  bord  libre  du  veru- 
montanum,  divergent,  en  partant  de  là,  pour  s’écarter 
insensiblement,  à  mesure  qu’ils  s’avancent  vers  la  termi¬ 
naison  des  vésicules  séminales,  c’est-à-dire  vers  là  face 
inférieure  et  un  peu  latérale  de  la  pointe  du  trigone ,  où 
ils  se  trouvent  éloignés  de  trois  à  cinq  lignes.  Quant  à 
la  glande,  sa  face  inférieure  présente  assez  ordinairement 
dans  ce  point  une  sorte  de  gouttière  qui  embrasse  le  de¬ 
vant  du  rectum.  Les  canaux  éjaculateurs  la  traversent 
d’arrière  en  avant,  de  dehors  en  dedans ,  et  un  peu  cm 
bas  en  haut.  Son  épaisseur  sur  la  ligne  médiane,  n’est , 
comme  nous  l’avons  vu  déjà  ,  que  de  cinq  à  sept  ou  huit 
lignes,  et  quelquefois  moins.  Enfin,  son  bord  postérieur 
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se  prolonge,  chez  certains  sujets,  à  trois  ou  quatre  lignes 
en  arrière  de  l’ urètre ,  sous  le  trigonè,  de  manière  à  for¬ 
mer  là  un  bourrelet,  dont  l’importance  pourra  être  sentie 
plus  tard.  Le  rectum ,  qui,  mobile  et  soutenu  par  son 
repli  péritonéal  au-devant  du  sacrum,  un  peu  à  gauche 
dans  sa  moitié  supérieure,  ne  nous  offre  guère  d’intérêt 
qu’à  partir  du  moment  ou  il  tend  à  s’appliquer  sur  la  face 
antérieure  du  coccyx.  C’est  alors  effectivement  que  le 
péritoine  l’abandonne,  pour  remonter  derrière  la  poche 
urinaire  et  tapisser  l’excavation  recto-vésicale.  Continuant 
encore  de  se  porter  obliquement  en  bas  et  en  avant ,  il  se 
trouve  en  contact  avec  le  trigone,  la  fin  des  uretères,  les 
vésicules  séminales  et  les  canaux  déférents.  En  arrivant 
au-dessous  delà  prostate  et  sur  la  peinte  du  coccyx,  il 
s’engage  dans  l’anneau  des  sphincters,  du  releveur  de 
l’anus  et  de  l’ischio  -  coccygien  ,  change  sa  direction 
oblique  pour  devenir  vertical ,  et  se  terminer  à  l’ouverture 
anale.  Comme  l’urètre  s’éloigne,  au  contraire,  de  l’axe 
du  corps,  à  partir  de  ce  point,  afin  de  se  diriger  en  devant, 
il  en  résulte  naturellement  un  intervalle,  de  plus  en  plus 
grand,  entre  ce  canal  et  l’intestin,  intervalle  dont  nous 
nous  sommes  occupé  plus  haut,  et  que,  d’après  ses  deux 
limites  principales,  j’ai  cru  pouvoir  désigner  par  le  terme 
de  triangle  recto-urétral  ou  bulbo-anal.  De  l’ouverture 
anus,  jusqu’au  sommet  de  la  prostate,  il  y  a  de  huit  à  douze 
lignes.  On  trouve  une  longueur  d’un  pouce  et  demi  à 
deux  pouces- pour  arriver  au  bourrelet,  aU  bord  le  plus 
élevé  de  cette  glande ,  dont  le  cul-de-sac  péritonéal 
n’est  guère  séparé  que  par  un  intervalle  de  douze  à 
quinze  lignes,  quelquefois  de  six  à  huit  lignes  seulement, 
comme  je  l’ai  rencontré  sur  deux  sujets  ,  ou  .même  de 
deux  ou  trois,  comme  dit  l’avoir  observé  M.  Senn.  Chez 
les  jeunes  sujets,  et  dans  l’état  normal,  le  rectum  com¬ 
mence  à  se  resserrer  au  moment  où  il  passe  derrière  le 
col  de  la  vessie,  et  ne  formé  au-dessus  de  ce  point  qu’un' 
Tome  ii.  5o 
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canal  cylindrique  plus  ou  moins  large.  Dans  l’âge  avancé* 
ou  quand  les  individus  sont  habituellement  constipés, 
on  remarqué  fréquemment  une  disposition  différente. 
Premièrement ,  cet  intestin  peut  offrir  une  large  exca¬ 
vation  *  qu’on  a  vue  plus  d’une  fois  se  prolonger  en 
avant  de  chaque  côté  de  la  prostate  et  du  trigone,  an 
point  de  venir,  en  quelque  sorte,  se  présenter  sous  le 
tranchant  du  lilhotome,  dans  la  taille  latéralisée,  trans¬ 
versale,  ou  même  complètement  latérale.  Secondement, 
après  avoir  dépassé  le  bord  postérieur  de  la  prostate,  et 
avant  de  franchir  le  sphincter  externe,  il  peut  aussi  s’é¬ 
largir  de  nouveau ,  comme  pour  former  en  avant,  entre 
l’anus  et  l’origine  de  l’urètre,  un  eul-de-sac  difficile  à 
éviter,  lorsqu’on  traverse  le  triangle  recto-urétral  dans  la 
taille  bi-latérale.  Les  parties  qui  existent  entre  la  vfessiè 
et  l’intestin,  quoique  peu  nombreuses,  méritent  pour¬ 
tant  d’être  mentionnées.  Il  n’y  à  point  de  vaisseaux  . sur 
la  ligne  médiane,  et  le  tissu  cellulaire  y  est  à  peu  près 
constamment  dépourvu  de  graisse.  Latéralement ,  ces 
deux  organes  étant ,  par  leur  forme  arrondie  ,  en¬ 
traînés  en  sens  opposé,  doivent  laisser  deux  sortes  de 
rigoles  d’autant  plus  larges  qu’on  se  rapproche  .da¬ 
vantage  des  parois  du  bassin.  Outre  les  vésicules  sémi¬ 
nales,  les  canaux  déférents,  la  fin  des  uretère:s,  et,  infé¬ 
rieurement,  les  angles  postérieurs  de  la  prostate,  ces 
rigoles  renferment  un  tissu  lamelleux  extrêmement 
lâche  ,  sur- tout  en  dehors  où  il  se  continue  avec  le 
reste  du  tissu  cellulaire  pelvien ,  souvent  de  la  graisse 
en  certaine  quantité,  puis  quelques-unes  des  artérioles 
et  des  vésicules ,  qui  viennent  se  rendre  sur  les  côtés  du 
col  vésical  et  le  devant  de  l’intestin. 

S  2, 

Slànuel  opératoire. 

Dès  le  principe,  M.  Sansoa  reconnut  que  la  tai;lle 


TAILLE. 


7&7 

recto -vésicale  pourrait  être  pratiquée  par  deux  pro¬ 
cédés  distincts  :  l’un,  dans  lequel  la  prostate,  l’urètre 
et  l’extrémité  inférieure  du  rectum  sont  seuls  divi¬ 
sées;  l’autre  qui  attaque  en  même  temps  le  bas-fond 
ou  plutôt  le  trigone  vésical  et  l’intestin,  de  manière  à 
ménager  les  deux  tiers  antérieurs  de  la  glandé.  En  Italie, 
Vacea  et  M.  Barbantini  adoptèrent  sur-tout  le  premier  , 
au  point  qu’ils  se  l’approprièrent  en  quelque  sorte.  Geri, 
Guidetti,  etc.,  s’en  tinrent  au  contraire  au  second,  sur 
lequel  M.  SaOson  avait  le  plus  insisté.  La  manière  d’exé¬ 
cuter  l’un  et  l’autre  diffère,  au  reste ,  assez  peu. 

Premier  procédé.  Le  cathéter,  tenu  par  un  aide,  doit 
presser  exactement  sur  la  ligne  médiane  >  et  de  manière 
à  déprimer  la  paroi  antérieure  du  rectum.  Le  chirurgien 
porte  le  doigt  indicateur  gauche  a  dix  lignes  de  pro¬ 
fondeur  dans  l’anus;  en  toürne  l’ongle  en  arrière  et  la 
pulpe  en  avant;  glisse  à  plat,  sur  ce  doigt,  un  bistouri  aigu, 
long  de  deux  pôuees  ;  en  enfonce  la  pointe  jusque  dans  la 
cannelure  du  cathéter,  après  en  avoir  retourné  le  tran¬ 
chant  en  haut;  élève  aloris  le  poignet  de  la  main  droite, 
et  coupe  d’arrière  en  avant,  c’est-à-dire  de  l’anus  vers 
l’urètre,  la  partie  inférieure  du  sphincter  externe, ‘ainsi  que 
toutes  lès  parties  contenues  dans  le  triangle  recto-urétral, 
en  entraînant  avec  force  l’instrument  du  côté  du  bulbe; 
cherche,  ensuite  à  reconnaître  au  fond  de  cette  plaie  la 
pointe  de  la  prostate,  et  place  le  doigt,  dont  le  bord  cubital 
doit  regarder  la  symphyse  pubienne  et  l’ongle  l’ischion 
gauche,  sur  la  rainure  du  cathéter,  à  travers  la  portion 
membraneuse  de  l’urètre.  Le  même  bistouri,  tenu  comme 
une  plume  à  écriré ,  est  alors  enfoncé  dans  la  rainure 
de  l’instrument  conducteur,  puis  glissé  le  long  de  cette 
cannelure  j  jusque  dans  la  vessie.  On  le  retire  ensuite 
en  abaissant  un  peu  la  main  pour  diviser  la  presque  tota¬ 
lité  de  la  prostate  et  les  autres  parties  molles  qui  au¬ 
raient  pu  échapper  lors  dé  la  première  incision.  Dans  ce 

5o. 


788  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUll  LE  TRONC. 

procédé  on  divise  le  sphincter  externe,  l’entrecroise- 
ment  des  muscles  transverses  et  du  bulbo -caverneux, 
le  point  d’union  des  diverses  lames  fibreuses  du  péri¬ 
née,  la  partie  membraneuse  de  l’urètre,  la  prostate,  du 
sommet  a  la  base  sur  sa  face  inférieure,  et  lé  devant  du 
rectum  au-dessous  du  trigone  vésical.  L’un  des  canaux 
éjaculateurs  est  également  compris  dans  l’incision,  car  le 
hasard  seul  pourrait  conduire  le  bistouri  assez  exacte¬ 
ment  sur  la  ligne  médiane  pour  lui  permettre  de  tomber 
juste  entre  les  deux.  Si,  comme  la  chose  est  assez  facile, 
l’incision  se  déviait  trop  sur  le  côté,  elle  arriverait  bientôt 
sur  un  point  éloigné  de  ce  canal ,  pourrait  même  tomber 
sur  la  terminaison  du  conduit  déférent,  et  enfin  sur  l’ex¬ 
trémité  inférieure  delà  vésicule  séminale  correspondante. 
Du  reste ,  aucune  artère  importante  ne  se  présente,  pas 
même  les  branches  anormales  indiquées  à  l’occasion  delà 
taille  périnéale. 

Au  lieu  du  manuel  opératoire  de  M.  Sanson,  le  pro¬ 
fesseur  italien  veut  que  l’indicateur  droit  soit  tellement 
appliqué  sur  l’une  des  faces  du  bistouri,  dont  la  même 
main  renferme  le  manche,  qu’en  appuyant  un  peu  avee  sa 
pulpe,  il  couvre  toute  la  pointe  de  l’instrument;  qu’on 
porte  ainsi  le  tout  jusqu’à  .la  profondeur  indiquée  ; 
qu’arrivé  là ,  le  tranchant  du  bistouri  soit  tourné  en 
avant,  pour  que  le  doigt  se  place  en  arrière  sur  son 
dos,  et  que  la  section  des  tissus  soit  opérée  d’un  seul  trait, 
comme  il  a  été  dit  tout  à  l’heure  ;  l’indicateur  gauche 
resté  libre,  cherche  aussitôt  la  cannelure  du  cathéter, 
afin  que  le  bistouri  dont  le  tranchant  doit  alors  regarder 
en  bas  ,  puisse  être  dirigé  sur  la  portion  membraneuse  de 
l’urètre  et  inciser  d’avant  en  arrière ,  c’est-à-dire  ,  dans  le 
sens  opposé  à  la  direction  qu’il  avait  suivie  jusque  là,  le 
corps  prostatique  et  le  bourrelet  de  l’orifice  vésical. 

Second  procédé.  La  première  incision,  commencée  un 
peu'plus  haut,  ne  se  termine  pas  aussi  près  du  bulbe 
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urétral,  que  dans  le  premier  procédé.  Ce  n’est  plus  la 
pointe,  mais  bien  la  base  de  la  prostate  que  l’indicateur 
gauche,  reporté  dans  la  plaie,  cherche  a  reconnaître,  et 
c’est  au  niveau  du  bord  postérieur ,  ou ,  tout  au  plus ,  des 
deux  tiers  inférieurs  avec  le  tiers  supérieur  de  cette 
glande,  que  le  bistouri  doit  être  enfoncé  pour  s’engager 
dans  la  rainure  du  conducteur  :  on  le  pousse  ensuite 
jusqu’à  la  vessie  afin  d’en  ouvrir  la  paroi  inférieure 
dans  l’étendue  d’environ  un  pouce  en  le  retirant 
d’arrière  en  avant ,  et  un  peu  de  haut  en  bas.  La  so¬ 
lution  de  continuité  porte ,  quand  on  suit  cette  méthode , 
sur  les  mêmes  parties  que  dans  la  précédente,  pour  ce  qui 
concerne  la  première  incision.  Le  second  temps  de  l’opé¬ 
ration  ménage  au  contraire  la  portion  ded’ urètre  et  de  la 
prostate  où  viennent  se  rendre  et  que  traversent  les  ca¬ 
naux  de  la  semence,  attaque  à  la  place  le  trigone  vésical , 
en  se  rapprochant  plus  ou  moins  de  l’excavation  recto- 
vésicale.  Si  l’incision  n’était  pas  faite  exactement 
sur  la  ligne  médiane,  elle  pourrait  atteindre  les  tu¬ 
bes  éjacülateurs ,  les  vésicules  séminales  ,  les  con¬ 
duits  déférents,  et  même  l’ uretère  si  la  déviation  était 
très  grande.  On  prévoit  aussi  que  le  péritoine  court 
d’assez  grands  risques,,  et  qu’on  ne  l’éviterait  pas  lorsqu’il 
descend  un  peu  plus  bas  que  de  coutume.  Il  faut  remar¬ 
quer,  au  reste,  qu’avec  la  direction  imprimée  au  bistouri 
pendant  qu’on  le  retire  de  la  vessie,  la  plaie  doit  porter 
beaucoup  plus  sur  le  réservoir  de  l’urine  que  sur  l’intestin, 
se  prolonger  bien  plus  haut,  par  conséquent,  à  la  face 
interne  du  premier  que  du  second  de  ces  organes  ;  de 
façon  que  la  membrane  muqueuse,  qu’une  grande 
partie  de  la  membrane  charnue  même  du  rectum ,  des¬ 
cend  en  forme  de  soupape  ou  de  valvule  ,  à  plusieurs  li¬ 
gnes  au-dessous  de  la  plaie  vésicale.  Quelques  chirurgiens 
d’Italie  ont  cru  perfectionner  la  taille  de  M.  San  son 
en  plaçant  un  instrument  dilatateur  à  l’intérieur  du 
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rectum.  C’est  dans  cette  intention  que  M.  Geri,  par 
exemple ,  avait  imaginé  un  large  gorgeret.  De  prime  abord 
une  telle  modification  paraît  offrir»  Davantage  de  diminuer 
la  mobilité  des  tissus ,  contre  laquelle  M.  Pézerat  eut  tant 
de  peine  a  lutter,  dans  la  taille  recto-vésicale  qu’il  a  pra¬ 
tiquée,  et  d’en  rendre  l’incision  véritablement  plus  facile. 
Cependant  Yacça s’est  fortement  élevé  contre  elle,  et  on 
ne  tarde  pas ,  en  effet ,  à  voir ,  en  y  réfléchissant,  quelle 
doit  augmenter  les  difficultés-du  manuel  opératoire,  au 
lieu  de  les  dimin  uer.  D’ailleurs  ce  n’est  pas  sous  le  point 
de  vue  de  son  exécution ,  que  la  lithotomie  par  le  rectum 
peut  être  attaquée  ;  et  toutes  les  améliorations  proposées 
sous  ce  rapport,  ne  sont  réellement  pas  de  nature  à 
mériter  une  grande  attention. 

Si  on  veut  actuellement  apprécier  la  valeur»  de  la  taille 
recto-vésicale,  on  y  parviendra,  il  me  semble,  sans  dif¬ 
ficulté.  Son  premier  avantage,  le  plus  incontestable  de 
tous ,  est  de  mettre  complètement  à  l’abri  de  l’hémorrha¬ 
gie  ;  par  la  raison ,  d’abord ,  qu’il  n’y  a  point  de  vaisseaux 
naturellement,  situés. entre  les  parties  qu’on  divise;  en¬ 
suite,  parce  que  les  vaisseaux,  nés  de  variétés  anatomi¬ 
ques  ,  n’y  ont  également  jamais  été  rencontrés.  Le  second 
est  d’offrir  une  extrême  simplicité.  Toutefois,  on  aurait 
tort  de  s’abuser  sur  ce  point.  La  division  de  la  membrane 
muqueuse  de  l’anus,  des  parois.de  l’intestin  et  même  de 
la  portion  postérieure  du  périnée,  présente  chez  certains 
sujets  toutes  les  difficultés  signalées  par  M.  Pézerat,  quel¬ 
ques  précautions  qu’on  prenne  pour  tendre  les  tissus.  En 
troisième  lieu,  on  peut  objecter  à, ceux  qui  lui  accordent 
dé  livrer  une  issue  tellement  facile  aux  urines,  qu’on  ne 
doit  point  en  craindre  1  infiltration ,  que  la  cloison  recto- 
vésicale,  tiraillée  par  les  instruments  ou  par  la  pierre 
pendant  l’opération,  est  de  nature  à  se  décoller  quelque¬ 
fois,  et  qu’ alors  on  ne  voit  pas  ce  qui  rendrait  impos¬ 
sible  la  filtration  de  quelques  gouttes  d’urine  dans  le  tissu 
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cellulaire  environnant.  Il  y  a  plus,  c’est  que  cet  épan¬ 
chement  se  trouvant  presque  de  nécessité  au-dessus  de 
l’aponévrose  pèl vienne ,  se  propagerait  bien  vite  à  tout 
le  tissu  cellulaire  sous-péritonéal  du  bassin.  "L’avantage 
de  permettre  une  large  incision,  ou  l’extraction  d’é¬ 
normes  calculs  ,  est  également  sujet  a  contestation. 
C’est  un  tort  grave ,  à  nion  avis ,  de  rapporter ,  en  pareil 
cas /  lès  difficultés  au  degré  d’écartement  des  os.  Je 
ne  conçois  pas  plus  que  Scarpa ,  comment,  dans  une  taille 
quelconque,  le  détroit  inférieur,  régulièrement  con¬ 
formé,  pourrait  empêcher  l’extraction  d’une  pierre.  C’est 
toujours  de  l’ouverture  faite  à  la  vessie  que  naissent  les 
embarras.  Quand  cettè  ouverture  porte  uniquement  sur 
le  bas-fond,  il  n’est  pas  permis  de  lui  donner  plus  de 
douze  à  quinze  lignes,  puisqu’il  n’y  a  que  cette  distance 
entre  la  prostate  et  le  cul-de-sac  du  péritoine.  Dès  lors, 
où  est  l’avantage,  puisque  dans  la  taille  bilatérale,  par 
exemple,  on  peut  obtenir  une  ouverture  de  quinze  à  vingt 
lignes?-  Si  on  se  borne  à  l’incision  de  la  prostate,  avec 
l’espérance  de  n'en  pas  dépasser  les  limites  ,  la  division 
n’acquiert  que  huit  à  douze  lignes  ,  en  supposant  même 
qu’elle  arrive  à  son  extrême  degré.  Si  on  lui  donne  plus 
d’étendue,  le  bord  de  la  glande  est  nécessairement  franchi,, 
puisque,  dans  ce  sens ,  elle  n’a  qu’un  rayon  de  six  ou  sçpt 
lignes.  Si  on  réunissait  les  deux  procédés,  l’ouverture. 
pourrait.  s’étendre  ^jusqu’à  un  pouce  et  demi  ou  deux 
pouces.  Mais  jusqu  ici  personne  ne  l’a  proposé.  D’ail¬ 
leurs  la  taille  bilatérale  est  encore  de  nature  a  fournir 
une  division  aussi  étendue.  Enfin,  si  on  n’adopte  plus  la 
règle  qui  prescrit  de  se  renfermer  dans  le  cercle  de  la 
prostate,  il  est  évident  qu’on  pourrait,  par  la  méthode 
bilatérale,  inciser  le  col  de  là  vessie  de  chaque  coté ,  au 
point  de  produire  une  plaie  de  deux  pouces  ou  deux 
pouces  et  demi  de  large;  ce  qui  ne  serait  possible  dans 
la  taille  rectô-vésicale ,  qu’en  s’exposant  volontairement 
au  risque  de  blesser  le  péritoine. 
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Il  semble  qu’en  parlant  de  cette  taille ,  on  ait  voulu 
compter, pour  quelque  chose  la  division  du  périnée  et  dé 
la  portion  membraneuse  de  l’urètre.  La  même  faute,  au 
surplus ,  se  retrouve  dans  presque  toutes  les  discus¬ 
sions  relatives  aux  autres  espèces  de  cystotomie. 
Cependant,  il  est  aisé  de  se  convaincre  que,  pour  le 
passage  de  la  pierre,  il  n’y  a  que  l’agrandissement  de 
l’ouverture  postérieure  de  ce  canal  qui  puisse  entrer  en 
ligne  de  compte.  Ainsi,  agrandissez-le  directement  en 
arrière,  et  vous  n’obtiendrez  jamais  qu’une  ouverture 
de  sept  à  huit  lignes  sans  dépasser  la  prostate ,  soit  que 
l’incision  extérieure  se  borne  au  périnée,  soit  quelle 
comprenne  en  même  temps  l’extrémité  du  rectum. En  pro¬ 
longeant  cette  incision  d’un  pouce  ou  d’un  pouce  et  demi 
plus  loin,  vous  traverserez  toute  l’étendue  du  trigone,  et 
ne  donnerez  à  la  plaie  qu’une  longueur  d’environ  deux 
pouces ,  tout  en  vojis  exposant  au  plus  grand  risque  de 
blesser  le  péritoine.  La  double  incision  oblique,  au  con¬ 
traire,  permet  d’aller  jusqu’à  vingt  et  quelques  lignes  sans 
empiéter  sur  le  sommet  de  la  vessie,  et  si  vous  ne  crai¬ 
gnez  pas  de  déborder  la  prostate,  vous  pourrez  évidem¬ 
ment  augmenter  encore  les  dimensions  de  la  plaie  beau¬ 
coup  plus  que  par  la  méthode  postérieure*  Quant  à  la 
lésion  des  artères,  il  s’agit  de  savoir  si  elle  peut  contre¬ 
balancer  le  danger  des  fistules  recto-vésicales. 

Avec  la  taille  transversale ,  il  est  à  peu  près  certain 
que  l’hémorrhagie  n’aura  pas  lieu  une  fois  sur  cent.  La 
taille  recto-vésicale  est  suivie  de  fistule  urinaire  au  moins 
une  fois  sur  quatre  ou  cinq.  L’hémorrhagie  est  loin  d’être 
toujours  mortelle.  La  fistule  est  une  infirmité  dégoûtante, 
le  plus  souvent  incurable. 

La  taille  recto-vésicale  a  fourni  jusqu’à  présent  une 
proportion  de  morts  presque  aussi  grande  que  les  tailles 
périnéales.  Elle  a  l’inconvénient  spécial  de  blesser  iné¬ 
vitablement  un  des  canaux  éjacuîateurs.  L’expérience  a 
prouvé  qu’elle  est  fréquemment  cause  de  gonflement  des 
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testicules  et  d’affections  graves  de  ces  organes.  Chez  un 
des  malades  de  M.  Géri ,  le  repli  du  péritoine  avait  été 
ouvert.  Sur  six  malades ,  M.  Janson  de  Lyon  en  a  perdu 
deux  :  l’intestin  était  vivement  enflammé.  Le  passage  des 
matières  stercorales  dans  la  vessie  est  signalé  par  plusieurs 
auteurs  comme  cause  fréquente  de  l’inflammation  de  cette 
poche.  Scalpa  dit  qu’elle  s’était  gangrénée  chez  deux  sujets, 
observés  par  lui.  Les  vésicules  séminales  ont  aussi  été  ou¬ 
vertes.  Des  foyers  purulents  ,  dans  l’intérieur  du  bassin, 
ont  été  rencontrés  un  grand  nombre  de  fois.  Enfin ,  sur 
environ  cent  opérations  de  ce  genre  qui  paraissent  avoir 
été  pratiquées  aujourd’hui  par  MM.  Sanson,  Dupuytren, 
Camoin  ,  Pézerat ,  Willaume ,  Cazenave ,  Dumont ,  Cas- 
tara,  Urbain  ,  Janson  ,  Taxil,  Barbantini ,  Vacca,  Géri, 
Guidetti,  Farnèse,  Giorgi,  Giuseppe  ,  Cittadini,  Mori, 
Lancisi,  Çastaldi,  Cavarra,  Regnoli,  Bandiera,  Sleihg, 
Clôt,  Wenzel ,  on  compte  une  vingtaine  de  morts ,  autant 
de  fistules,  ét  plusieurs  accidents  qui  ont  mis  la  vie  de 
quelques  autres  malades  en  danger,  En  définitive,  la  taille 
recto-vésicale  ne  parait  donc  pas  avoir  d’avantages  réels 
sur  la  taille  bilatérale;  en  sorte  que,  si  cette  dernière  était 
reconnue  insuffisante,  il  vaudrait  peut-être  mieux  encore 
tailler  au-dessus  des  pubis  que  par  le  rectum  (i). 

Art.  3. 

Taille  hypogastrique. 

L’idée  d’ouvrir  la  vessie  par-dessus  les  pubis  pour  en 
extraire  les  calculs,  n’est  point  exprimée  formellement 
dans  les  auteurs  anciens.  En  conseillant  d’inciser  superne 
juxtd  glandis  magnitudinem  ,  il  paraît  certain  que  Phi- 
la  grius  de  Thessalonique  voulait  seulement  parler  de 


(i)  Il  ne  m’a  pas  plus  été  possible  qu’à  M.  Civiale  ,  de  constater  s’il  est 
vrai ,  comme  me  l’a  soutenu  M.  W essely,  que  la  taille  recto-vésicale  avait 
été  imaginée  en  Allemagne  dès  l’année  i8'3. 
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calculs  arrêtés  dans  l’urètre,  et  qu’en  ouvrant  le  dos  de 
la  verge,  son  unique  but  était  de  prévenir  les  fistules, 
beaucoup  plus  à  craindre  quand  on  incise  la  paroi  infé¬ 
rieure  du  conduit  excréteur  de  l’urine.  Qn  ne  voit  pas, 
d’un  autre  côté,  quelle  raison  autorise  M.  S.  Cooper  à 
penser  que  l’opération  pratiquée  par  Collot,  en  1 47 5 ,  se 
rapporte  à  la  taille  hypogastrique ,  plutôt  qu’à  la  néphro¬ 
tomie,  qu’à  tout  ce  qu’on  voudra.  C’est,  donc  incontesta¬ 
blement  à  Franco  qu’elle  appartient;  encore  ce  praticien 
y  fut-il  entraîné  pour  ai  nsi  dire  malgré  lui  et  prend-il  soin 
de  défendre  aux  autres  d’imiter  sa  conduite.  Bousset  on 
Rosset  qui  en  donna  une  description  soignée,  en  1 58 1 , 
vingt  ans  après  la  publication  de  l’ouvrage  de  Franco ,  est 
en  conséquence  le  premier  qui  Fait  positivement  recom¬ 
mandée,  et  qui  ait  tenté  delà  faire  adopter  comme  méthode 
générale.  Néanmoins ,  la  manière  dont  il  en  parle  por¬ 
terait  à  croire  que  d’autres  médecins  l’avaient  également 
indiquée  de  son  temps.  Quoi  qu’il  en  soit,  Henri  IILqui 
avait  promis  de  lui  abandonner  trois  ou  quatre  criminels 
pour  la  tenter,  étant  mort,  Rousset  ne  put  parvenir  à 
l’exécuter  sur  le  vivant ,  et  personne  ne  semble  y  avoir 
songé,  depuis  lui,  jusqu’à  l’époque  de  i6d5,  ou  Mercier 
vint  la  défendre  à  la  faculté  de  Paris,  dans  une  thèse  de 
Nicolas  Piètre.  Quelques  chirurgiens  l’adoptèrent  enfin, 
et  Collot  rapporte  qu’en  1681,  Bonnet,  de  F  Hôtel-Dieu, 
l’avait  pratiquée  en  présence  de  Petit,  avec  un  succès 
complet.  Quelques  années  plus  tard,  Proby-ne •pouvant 
extraire  un  calcul  parles  vo.iës  ordinaires,  v  eut  égale¬ 
ment  recours  ,  et  Groenvelt  s’en  déclara  ouvertement  lé 
défenseur  dans  un  ouvrage  publié  à  Londres  en  1710. 
Néanmoins  ,  elle  était  encore  si  peu  connue,  que  Douglas 
de  Dublin  crut  un  moment  l’avoir  inventée,  en  1718. 
Les  succès  qu’en  obtint  ce  dernier  chirurgien  ayant  défi¬ 
nitivement  ouvert  les  yeux  des  praticiens,  la  taille  hypo¬ 
gastrique  devint  aussitôt  l’objet  des  méditations  de  Che- 
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selden,  Macgill ,  Thornill ,  Middleton ,  Bamber,  Pye, 
en  Angleterre,  de  Morand,  qui  en  fit  l’essai  aux  Inva¬ 
lides  le  27  mai  1727,  sur  un  officier,  âgé  de  soixante- 
huit  ans,  et  qui  la  vit  mettre  en  pratique,  le  10  dé¬ 
cembre  suivant,  par  Bérier,  a  St.-Germain-en-Laye, 
sur  L.  Amon,  âgé  de  quatre  ans.  Elle  fut  aussi  pratiquée 
par  J.  Robert  ,  Sermès  ,  Kulmus ,  Heuermann ,  et 
sur-tout  par  Heister,  qui'  la  fit  défendre  dans  une^thèse 
soutenue  par  Weise,  à  Helmstadt,  le  8  décembre  1728, 
et  qui  en  emprunta  des  observations  à  Runge  et  à  Præ- 
bisch  ;  èn  sorte  qu’elle  parut  sur  le  point  d’être  adoptée 
généralement.  En  1727,  Cheselden  qui  l’avait  fait  subir 
à  six  malades,  n’en  avait  encore  perdu  qu’un,  et  Douglas 
un  seul  aussi  sur  neuf  opérés.  De  douze  sujets,  Thor¬ 
nill  n’en  perdit  que  deux,  et  Macgill,  qu’un  sur  quatre. 
Néanmoins,  les  nombreux  travaux  excités  par  l’appari¬ 
tion  des  procédés  dits  de  Frère  Jacques,  la  firent  promp¬ 
tement  tomber  en  désuétude;  et  il  n’en  était  presque 
plus  question  lorsque  F.  Côme  entreprit  à  son  tour  de 
la  faire  prévaloir  en  1775.  Depuis  lors  Leblanc  d’Or¬ 
léans  ,  Bazeilhac,  s’en  sont  déclarés  les  partisans,  et  Las- 
sus  ainsi  que  Deschamps, MM.  Dupuytren,  Roux,  Boyer, 
de  Guise,  et  plusieurs  autres  l’ont  aussi  mise  quelque¬ 
fois  en  pratique,  mais  seulement  a  titre  de  méthode  ex¬ 
ceptionnelle.  Malgré  toutes  les  apologies  qui  en  avaient 
été  faites ,  malgré  les  succès  nombreux  qu’en  obtenait 
en  France  M.  Souberbielle,  héritier  des  principes  de 
F.  Côme  et  de  Bazeilhac,  le  haut  appareil  était  tombé 
de  nouveau  en  désuétude,  lorsque,  par  suite  des  per¬ 
fectionnements  proposés  par  MM.  Scarpa ,  Dupuytren  , 
Ev.  Home,  Gelher,  on  a  tenté  une  troisième  fois  d’en 
démontrer  les  avantages,  et  de  la  substituer  aux  mé¬ 
thodes  périnéales.  Elle  consiste  dans  une  incision  de 
la  paroi  antérieure  de  la  vessie  à  travers  les  parois  de 
l’abdomen. 
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§  Ier- 

Remarques  anatomiques. 

Dans  tontes  les  espèces  de  taille  par  le' bas  ap¬ 
pareil  ,  l’instrument  De  peut  arriver  dans  le  sac 
urinaire  qu’en  exposant  à  blesser  des  organes  impor¬ 
tants  ,  et  la  disposition  des  parties  est  loin  de  per¬ 
mettre  toujours  une  ouverture  assez  grande  pour  livrer 
passage  aux  pierres  un  peu  volumineuses.  En  ouvrant 
l’abdomen  par  l’hypogastre  ,  il  semble  au  contraire 
qu’il  n’y  ait  presque  aucun  accident  à  craindre,  et  qu’il 
sera  constamment  permis  de  donner  telle  dimension 
qu’on  voudra  à  l’incision  des  tissus.  La  vessie  vide,  prise 
dans  son  ensemble,  forme,  chez  l’homme  adulte,  une 
poche  conoïde  dont  le  sommet  se  prolonge  par  le  moyen 
de  l’ouraque  vers  l’ombilic ,  et  dont  la  base  descend  sur 
le  rectum  en  se  recourbant  au-dessous  des  pubis  pour 
donner  naissance  à  l’urètre.  Depuis  Celse,  on  a  souvent 
répété  qu’elle  est  un  peu  inclinée  à  droite.  Comme 
l’ancien  dogmatiste  latin  se  borne  à  une  simple  asser¬ 
tion  sur  ce  sujet ,  quelques-uns  de  ses  commentateurs 
ont  prétendu  que  c’est  le  sommet  qui  doit  se  trouver  à 
gauche,  tandis  que,  suivant  d’autres ,  c’en  est  le  fond  lui- 
même.  J’ai,  comme  mes  prédécesseurs,  adopté,  dans 
un  autre  ouvrage,  l’idée  de  cette  inclinaison  de  la  vessie; 
mais  j’ai  pu  me  convaincre  depuis,  qu’on  a  pris  les  ap¬ 
parences  pour  la  réalité.  L’ouraque  en  termine  constam¬ 
ment  le  sommet ,  et  l’ouraque  est  constamment  placé 
derrière  la  ligne  médiane.  D’un  autre  côté ,  l’urètre  est 
également  situé  dans  le  sens  de  l’axe  qui  sépare  les  deux 
moitiés  du  corps,  et  dans  l’état  normal,  l’urètre,  n’est 
pas  plus  incliné  à  droite  qu’à  gauche.  La  vessie,  tendue 
entre  l’ouraque  et  l’urètre ,  n’est  donc  inclinée  ni  de  haut 
en  bas,  ni  de  bas  en  haut,  ni  de  droite  à  gauche.  Ses  rap¬ 
ports  avec  le  rectum  ont  seuls  pu  en  imposer  à  cet  égard* 
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En  effet ,  l’intestin  défécateur  la  repousse  quelquefois 
plus  dans  un  sens  que  dans  l’autre,  et  de  là  vient  qu’elle 
parait  plus  dilatée,  plus  large,  plus  inclinée,  en  un  mot, 
dans  le  sens  où  elle  est  le  moins  fréquemment  et  le 
moins  fortement  déprimée.  Or,  comme  c’est  à  gauche 
que  le  rectum  est  ordinairement  placé,  avant  de  s’engager 
au-dessous  de  la  prostate ,  il  est  tout  simple  que  le  corps 
de  la  vessie,  naturellement  en  rapport  avec  cette  partie 
du  tube  digestif,  ait  semblé  s’incliner  un  peu  de  gauche 
à  droite,  en  se  portant  de  l’ouraque  à  la  prostate. 

Il  suit  de  ces  remarques  qu’eu  égard  à  la  position  du 
réservoir  de  l’urine,  on  peut  indifféremment  pratiquer  la 
taille  périnéale  à  droite  ou  à  gauche,  et  que,  dans  les 
autres  appareils ,  on  peut  être  sûr  d’en  découvrir  l’axe 
vertical  en  incisant  sur  la  ligne  médiane  du  corps. 

Le  péritoine  dont  elle  s’enveloppe  partiellement,  mé¬ 
rite  ici  la  plus  sérieuse  attention.  Après  en  avoir  tapissé 
toute  la  région  postérieure  et  le  sommet  (qui  en  est  le 
fond,  quand  elle  se  trouve  distendue),  il  l’abandonne 
en  arrivant  au  niveau  du  détroit  supérieur  pour  tapisser 
la  portion  hypogastrique  des  parois  abdominales.  En  se 
remplissant,  en  se  distendant,  la  vessie  repousse  gra¬ 
duellement  cette  membrane,  de  manière  à  pouvoir  l’é¬ 
carter  d’un  pouce  ,  de  deux  pouces  même  du  bord 
supérieur  des  pubis  ;  en  sorte  que  ses  adhérences  dans 
ce  point  sont  extrêmement  faibles.  Dans  la  région  hypo¬ 
gastrique  le  péritoine  se  trouve  séparé  de  la  symphyse 
pubienne  par  un  intervalle  d’autant  plus  large  qu’on 
l’étudie  plus  près  du  col  de  la  vessie  ;  intervalle  que 
remplit  un  tissu  cellulaire  lamelleux  extrêmement  ex¬ 
tensible,  et  contenant  habituellement  un  assez  grand 
nombre  de  flocons  adipeux.  Ce  tissu,  qui  n’est  autre r 
après  tout,  qu’une  portion  du  fascia-propria  général, 
offre,  à  peu  près,  les  mêmes  caractères  que  dans  la 
fosse  iliaque  et  derrière  le  bord  adhérent  de  tous  les  replis- 
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mésentériques.  Il  finit  par  donner  àu  péritoine  des  ad¬ 
hérences  fort  intimes,  chez  la  plupart  des  sujets,  sur-tout 
quand  arrive  vers  l’union  des  deux  tiers  supérieurs  avec  le 
tiers  inférieur  de  l’espace  qui  sépare  les  pilbis  de  l'ombi¬ 
lic;  adhérences  qui  se  resserrent  ftiêmë  encore  plus  vite, 
en  dehors,  du  côté  des  régions  iliaques  que  sur  la  ligne 
médiane.  Ainsi,  la  face  antérieure  de  la  vessie  n’est  sé¬ 
parée  de  la  symphyse  pubienne  que  par  le  tissu  lamelleux 
et  adipeux  dont  je  viens  de  parler.  Ens’ élevant  au-des¬ 
sus  du  détroit  supérieur,  cette  poche  est  promptement 
en  rapport  avec  la  face  postérieure  des  muscles  droits  ou 
de  leurs  aponévroses,  sans  interposition  du  péritoine: 
Il  est  possible,  par  conséquent  de  l’ouvrir  à  travers  ce 
point  sans  en  inciser  l’enveloppe  séreuse.  Remarquons 
qu’entre  la  vessie  et  la  symphyse  il  n’y  a  ni  artère,  ni 
veine,  ni  autre  organe  important  à  ménager;  mais  re¬ 
marquons  en  même  temps  que  les  moindres  tractions, 
les  moindres  efforts,  suffisent  pour  la  décoller,  pour 
créér  une  excavation  plus  ou  moins  large,  plus  ou  moins 
profonde  entre  elle  et  le  contour  du  bassin. 

Les  parois  du  ventre  se  composent,  dans  la  région 
qui  nous  occupe,  d’éléments  faciles  à  rappeler.  La  peau  y 
est  couverte  de  poils,  peu  mobile,  et  d’une  densité  con¬ 
sidérable,  sur -tout  en  bas,  où  il  serait  assez  difficile 
de  la  soulever  en  plis,  pour  l’inciser  comme  le  veut 
Middleton.  La  couche  celluleuse  s’y  transforme  en 
un  panicule  graisseux  qui  acquiert  fréquemment  une 
épaisseur  d’un  pouce  et  même  plus.  C’est  dans  cette 
couche  que  se  rencontrent  parfois  des  veines  d’un  cer¬ 
tain.  volume,  et  quelques  rameaux  des  artères  tégumen- 
tëuses  ou  de  la  honteuse  externe  supérieure.  L’aponé¬ 
vrose  du  grand  oblique,  réunie  au  feuillet  antérieur  de 
l’oblique  interne,  vient  se  terminer  là,  comme  dans  le 
reste  de  Son  étendue  sur  la  ligne  blanche..  Quant  aux 
muscles ,  on  y  trouve  les  pyramidaux ,  la  fin  des  sterno- 
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pubiens  et,  beaucoup  plus  en  dehors,  une  faible  por¬ 
tion  des  deux  obliques  abdominaux,  dont  nous  n’avons 
point  à  nous  occuper  en  ce  moment.  Les  muscles  droits , 
séparés  l’un  de  l’autre  par  la  ligne  blanche,  sont  remar¬ 
quables  sous  plus  d’un  rapport.  Leur  tendon,  en  s’ap- 
platissant,  se  rétrécit  de  plus  en  plus,  reste  beaucoup 
plus  mince  en  dehors  qu’en  dedans,  et  de  telle  sorte 
qu’en  venant  s’insérer  sur  le  bord  cutané  du  corps  des 
pubis,  il  laisse,  en  arrière,  une  portion  de  ces  os  à 
découvert  et  saillante  à  l’intérieur.  Son  bord  externe 
étant  très  mince,  et  se  continuant  avec  les  aponévroses 
des  muscles  obliques,  fait  qu’à  deux  pouces  en  dehors 
de  là  symphyse,  la  paroi'du  ventre  est  infiniment  moins 
épaisse  qu’a u. niveau  même  des  muscles  droits,  et 
qu’on  a  pu  songer  à  pénétrer  par  là  pour  atteindre  la 
vessie.  Leur  face  postérieure  est  voilée  d’une  couche 
celluleuse  adhérente,  analogue  jusqu’à  un  certain  point, 
aux  lamelles  les  plus  profondes  du  f as  cia  superficialis 
général.  Sur  la  ligne  médiane ,  une  rainure  de  plus 
en  plus  profonde,  à  mesure  qu’on  descend  vers  le  détroit, 
les  sépare  l’un  de  l’autre.  En  tombant  sur  les  pubis, 
cette  rainure  se  transforme  en  un  triangle  à  base  infé¬ 
rieure  dans  lequel  se  trouve  abondamment  le  tissu  cellu¬ 
laire  et  les  flocons  graisseux  dont  il  a  été  question  plus 
haut. 

L’artère  épigastrique,-  seul  vaisseau  important  qui  se 
remarque  dans  l’épaisseur  de  ces  couches ,  n’arrive  aux 
bords  des  muscles  droits,  pour  pénétrer  entre  leurs  fibres, 
qu’au  niveau  d’une  ligne  qui  se  porterait  transversale¬ 
ment  d’une  épine  iliaque  externe  supérieure  à  l’autre. 
Comme  elle  ne  fournit  aucune  branche  un  peu  volumi¬ 
neuse  qui  aille  du  côté  de  la  ligne  médiane,  sa  blessure 
n’est  point  à  craindre,  dans  la  taille  hypogastrique,  à 
moins  que,  voulant  pénétrer  par  le  petit  espace  aponé- 
yrotique,:  borné  en  dedans  par  le  tendon  dumusçle  droit, 
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en  bas  par  le  ligament  de  Fallope ,  et  en  dehors  par  une 
ligne  fictive  que  représenterait  cette  artère,  l’incision 
n’eût  été  portée  beaucoup  trop  du  côté  de  la  fosse  iliaque. 

Le  cordon  spermatique ,  affectant  une  direction  op¬ 
posée,  et  siégeant  à  une  plus  grande  distance  encore  ,  ne 
peut  également  point  être  lésé. 

Si  doneion  veut  successivement  traverser  les  "diverses 
couches  de  cette  paroi,  Qu  trouvera  sur  la  ligne  médiane 
au-dessous  de  la  peau,  i°le  coussinet  cellulo-graisseux ; 
a0  la  ligne  blanche ,  épaisse  de  trois  ou  quatre  lignes,,, 
le  triangle  pubio-vésical  ;  3°  le  tissu  cellulaire  abondant 
de  cette  région;  4°  la  face  antérieure  de  la  vessie.  Un  peu 
sur  le  côté  se  rencontreront  i°  l’aponévrose  externe  fort 
épaisse,  2°  les  muscles  pyramidaux,  3°  une  couche  fibreuse 
plus  minee ,  qui  les  sépare  des  muscles  droits ,  4°  ces 
plans  charnus  ,  tapissés  en  arrière  par  un  fascia  très 
fin,  5°  le  tissu  lamelleux ,  ou  \e  fascia  propria ,  comme 
précédemment.  Plus  en  dehors  encore  ,  l’aponévrose 
réunie  des  trois  muscles  larges  de  l’abdomen ,  se  pré¬ 
sente  seule  a  diviser,  pour  arriver  dans  le  tissu  cellulaire 
sous-péritonéal.  La  disposition  des  pubis  est  un  autre 
point  que  l’opérateur  doit  avoir  bien  présent  à  l’esprit. 
Au  niveau  de  la  symphyse ,  ils  ri’ont ,  en  général ,  qu’un 
pouce  et  demi  à  deux  pouces  de  hauteur  ;  en  sorte  qu’a 
moins  d’être  extrêmement  courte ,  la  paroi  antérieure  du 
réservoir  de  l’urine  peüt  être  facilement  amenée  jus¬ 
qu’à  leur  bord  supérieur.  La  convexité  qu’ils  offrent  de 
haut  en  bas  est  cause,  par  suite ,  que  les  pierres  sont  ai¬ 
sées  a  faire  glisser  dans  le  sens  contraire,  de  la  vessie 
au -dehors,  qu’on  s’en  sert ,  avec  avantage,  pour  donner 
un  point  d’appui  aux  instruments  lithotomiquës ,  et  que 
la  paroi  vésicale  peut  être  incisée  sans  difficulté,  jus¬ 
qu’à  leur  bord  inférieur,  c’est-à-dire  jusqu’à  son  col,  ou 
à  la  prostate.  L’épaisseur  de  leur  corps  étant  de  plus  en 
plus  grandè  à  mesure  qu’on  s'éloigne  de  la  ligne  médiane, 
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fait  que  contrairement  aux  assertions  de  M.  Drivon  ,  le 
réservoir  de  l’urine  est  de  plus  en  plus  éloigné  de  la  peau 
à  mesure  qu’on  se  rapproche  des  fosses  iliaques,  et  que  si 
l’inverse  a  pu  être  admis,  c’est  à  l’espèce  de  vide  simulé  par 
le  triangle  pubio-vésical  qu’il  faut  s’en  prendre.  Le  sexe 
et  l’âge  amènent  quelques  changements  dans  les  dispo¬ 
sitions  qui  viennent  d’être  indiquées.  Chez  la  femme,  la 
symphyse  étant  moins  longue ,  la  vessie  habituellement 
soulevée  par  la  matrice  et  le  Vagin ,  est  généralement 
plus  élevée  au-dessus  des  pubis  que  chez  l’homme.  Il  en 
résulte ,  en  outre ,  sur-tout  à  la  suite  d’accouchements 
répétés  ,  qu’elle  s’élargit  transversalement ,  au  point  de 
se  diviser  pour  ainsi  dire  en.deux  moitiés  latérales ,  et 
qu’on  pourrait  chercher  a  l’atteindre  par  le  côté,  sans 
courir  autant  de  danger  que  dans  l’autre  sexe.  C’est  à  de 
telles  nuances,  au  surplus  ,  qu’on  a  fait  honneur  des 
avantages  plus  grands  de  la  taille  sus-puhienne  chez  la 
femme.  Dans  le  jeune  âge,  l’étroitesse  du  bassin,  l’a¬ 
baissement  de  la  symphyse ,  le  peu  de  courbure  du 
sacrum,  le  volume  relatif  très  grand  du  rectum ,  la 
longueur  considérable  de  la  vessie ,  font  que  ce  dernier 
organe  s’élève  généralement  très  haut  au  -  dessus  du 
détroit  supérieur,,  et  qu’on  peut  ouvrir  sa  face  anté¬ 
rieure  dans  une  grande  étendue ,  sans  courir  le  moindre 
risque  d’en  blesser  la  membrane  séreuse.  0n  conçoit 
d’ailleurs  que  les  anomalies  et  nombre  d’altérations  pa¬ 
thologiques  peuvent  faire  varier'  toutes  ces  particularités 
et  diminuer  la  justesse  des  assertions  qui  viennent  d’être 
émises. 

§  2. 

Examen  des  méthodes. 

Le  haut  appareil  n’a  point  offert  d’aussi  nombreuses 
méthodes  que  la  taille  périnéale,  et  les  procédés  qui  lui 
Tome  n.  5i 
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appartiennent  ne  peuvent  guère  êlre  eon sidérés  que 
comme  des  nuances  les  uns  des  autres.  Afin  de  les  ana¬ 
lyser  avec  un  peu  d’ordre,  je  les  rattache  à  trois  prin¬ 
cipaux  modes.  Dans  le  premier  on  opère  sans  introduc- 
tion  préalable  de  conducteur.  C’est  tout  le  contraire  dans 
le  deuxième.  Le  troisième  est  distinct  des  deux  précé¬ 
dents,  en  ce  qu’on  pratique  une  ouverture  accessoire  au- 
dessous  des  pubis. 

l°  Méthode  de  Rousset.  La  première  manière  de 
pratiquer  la  taille  hypogastrique  est  celle  qu’indique 
Rousset.  On  commence  par  injecter  de  l’eau  d’orge, 
de  l’eau  tiède,  du  lait,  ou  même  quelque  décoction 
vulnéraire,  dans  la  vessie,  pour  la  distendre  et  l’o¬ 
bliger  k  se  montrer  au-dessus  des  pubis.  Afin  que  le 
liquide  ne  s’échappe  pas  contre  le  gré  de  l’opérateur, 
on  lie  la  verge  du  malade ,  ou  bien  on  la  fait  tenir 
par  un  aide.  On  incise  avec  un  bon  -rasoir  les  téguments 
et  les  aponévroses  sur  la  ligne  médiane.  Un  bistouri 
légèrement  concave  est  ensuite  porté  obliquement  en 
bas  et  en  arrière  entre  la  sympliyse  et  là  vessie,  le  dos  du 
côté  des  os,  pour  ouvrir  cette  poclië  avec  beaucoup  de 
précautions.  Si  la  ponction  était  très  grande ,  la  vessie 
se  viderait  immédiatement.  Il  faut  seulement  qu’elle  le 
soit  assez  pour  permettre  l’introduction  d’un  bistouri 
lenticulaire,  qui  agraudit  aussitôt  la  plaie  de  bas  en 
haut,  de  manière  à  ne  point  aller  cependant  jusqu’au 
péritoine.  Ensuite,  la  pierre  est  retirée  avec  les  doigts 
seuls  ou  armés  de  doigtiers  artificiels,  avec  une  curette 
ou  avec  des  tenettes. 

Douglas  a  modifié  le  procédé  de  Rousset  sous  deux 
points  de  vue.  Il  veut  que  l’organe  ne  soit  que  très  mo¬ 
dérément  distendu  par  l’injection,  afin  de  ne  pas  s’expo¬ 
ser  a  en  paralyser  les  fibres,  et  parce  que  sa  disten¬ 
sion  outrée  est  le  plus  souvent  insupportable.  Il  rem¬ 
place  le  rasoir  par  un  bistouri  convexe.  Le  bistouri 


droit  qu'il  emploie  au  lieu  du  bistouri  courbe ,  lui 
sert  tout  à  la  fois  à  faire  la  ponction  de  la  vessie,  et  à 
'  en  agrandir  sur-le-champ  la  plaie  sans  avoir  recours  au 
bistouri  boutonné. 

b.  Chesclden  y  qui  ne  veut  pas  non  plus  de  distension 
considérable,  conseille  aux  malades  de  garder  le  plus  pos¬ 
sible  leurs  urines  ,  et  de  n’injecter  qu’une  quantité  de  li¬ 
quide  égale  à  celle  qu’ils  auraient  rendue  naturellement. 
Quand  il  a  découvert  l’aponévrose  avec  un  bistouri  con¬ 
vexe,  et  divisé  la  ligne  blanche  avec  un  bistouri  droit, 
il  préfère  un  bistouri  concave  non  boutonné,  pour  ou¬ 
vrir  la  vessie  de  haut  en  bas  ,  et  non  plus  de  bas  en 
haut,  comme  le  recommandent  Rousset  et  Douglas. 
Les  ciseaux  courbés  que  Macgill  conseille  à  la  place  du 
bistouri  dans  ce  dernier  temps  de  l’opération ,  expose¬ 
raient  trop,  à  couper  le  péritoine  ,  pour  qu’on  les  adopte, 
et  sont,  de  toute  manière,  trop  peu  avantageux  pour 
qu’une  pareille  modification  mérite  d’être  analysée. 

c.  Morand  n’a  guère  changé  l’appareil  deRousset  qu’en 
ce  qu’il  faisait  coucher  son  malade  a  là  renverse,  la  tête 
et  la  poitrine  plus  basses  que  le  bassin  ,  et  les  jambes 
fixées  aux  quenouilles  du  lit.  Il  insiste  aussi,  avec  rai¬ 
son  ,  sur  le  danger  des  injections  forcées,  et  s’attache  a 
en  prouver  d’ailleurs  l’inutilité.  Le  bistouri  droit  ordi¬ 
naire  pour  l’incision  des  parois  abdominales, et  le  bistouri 
concave  pour  la  vessie  lui  suffisent.  C’est  à  lui  que  sem¬ 
ble  appartenir  l’idée  de  se  servir  de  l’indicateur  gauche 
renversé  en  crochet  pour  retenir  cette  poche  vers  l’angle 
supérieur  de  la  plaie,  pendant  qu’on  en  complète  la  divi¬ 
sion,  comme  l’avait  déjà  fait  Heister, 

d.  D’autres,  Le  Dran  en  particulier,  pensèrent  qu'au  lieu 
d’inçi$er  la  vessie  de  haut  en  bas ,  il  vaudrait  mieux  la  di¬ 
viser  entravers,  et  qu’en  agissant  ainsi  lepéritoine  courrait 
infiniment  moins  de  risques.  Winslow  prétendit  qu’on  évi¬ 
terait  les  inj  ections  en  obligeant  le  malade  à  boire  abondant. 

5i<, 
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ment  d’une  tisane  délayante  pendant  quelques  semaines 
avant  de  le  soumettre  à  l’opération  ,  et  fit  entendre  à 
Morand  que  la  position  adoptée  par  ce  dernier,  était  peu 
convenable.  A  l’eniendre ,  Thibaut  de  l’Hôtel  -  Dieu 
aurait  eu  le  projet  de  revenir  à  l’incision  de  bas  en  haut, 
et  voulait  comme  la  Peyronie  qu’on  pût  enfoncer  d’un 
seul  trait  le  bistouri  jusque  dans  la  vessie,  de  manière  a 
diviser  toute  l’épaisseur  des  tissus  en  le  retirant.  Le 
Çat  suivit  ce  conseil  sur  les  deux  malades  qu’il  opéra 
par  le  haut  appareil,  en  17  42  et  1  ^43*  Son  bistouri 
cystitome  porté  par  ponction ,  le  dos  en  bas  ,  lui  ser¬ 
vit  à  diviser  la  vessie  par  en  haut ,  puis  à  la  soutenir 
momentanément  suspendue  au  moyen 'd’une  saillie  de 
son  bord  convexe ,  subitement  retourné  dans  ce  sens 
jusqu’à  ce  que  le  chirurgien  l’eût  remplacé  par  le  crochet 
suspenseur. 

e.  Dans  ces  derniers  temps,  le  procédé  de  Roussel  a  de 
nouveau  été  soumis  à  quelques  modifications.  M.  Bau- 
dens ,  jeune  chirurgien  sorti  des  hôpitaux  militaires, 
dit  s’être  très  bien  trouvé  de  n’introduire  aucun  liquide 
dans  la  vessie  ,  de  découvrir  cette  poche  un  peu  sur  le 
côté,  comme  l’avaient  déjà  conseillé  Piètre  ,  Solin- 
gén,  etc.,  de  porter  l’indicateur  gauche  jusqu’à  la  face 
postérieure  du  pubis ,  pour  refouler  le  péritoine  de  bas 
en  haut  et  tendre  cette  membrane  en  même  temps  que 
la  vessie ,  d’enfoneer  dès  lors  le  bistouri  dans  la  cavité 
de  l’organe  de  haut  en  bas,  d’y  glisser  aussitôt  le  doigt 
à  la  manière  de  Morand,  et  de  continuer  l’incision  dans  le 
même  sens,  sans  désemparer,  jusqu’auprès  du  col  vésical. 
M.  Baudens  pense  en  outre  qu’on  devrait  inciser  latéra¬ 
lement  le  muscle  droit  ,  ainsi  que  les  lèvres  de  la  plaie  de 
la  vessie',  comme  Macgill  et  Le  Drân  l’avaient  déjà  fait 
ou  prescrit,  lorsque  l’extraction  du  calcul  présente  quel¬ 
ques  difficultés.  N 

f:  M.  Tanchou  a  cru  rendre  ce  procédé  plus  facile  en 
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imaginant  un  instrument  particulier  fort  ingénieux.  C’est 
une  espèce  de  trois-quarts  aplati,  de  gaine  cannelée  sur 
un  de  ses  bords  ,  articulée  à  quelque  distance  de  son 
extrémité,  et  qu’une  tige  tranchante  transforme  en  bis¬ 
touri.  L’opérâtion  se  pratique  de  la  manière  suivante  : 
L’opérateur  incise  sur  la  ligne  médiane  jusqu’au-devant 
du  péritoine,  avec  un  bistouri  convexe.  A,  l’aide  de  l’indi¬ 
cateur  gauche,  porté  dans  le  fond  de  la  plaie ,  il  recon¬ 
naît  la  fluctuation  de  la  vessie  modérément  distendue  par 
une  injection  d’eau  tiède  *,  enfonce  alors  son  instrument 
de  Tiaut  en  bas  et  d’avant  en  arriére  ;  en  retire  la  tige 
tranchante  par  le  moyen  d’un  ressort  ;  sa  gaine  se  courbe 
tout  aussitôt  à  angle  droit,  et  forme  un  crochet  sus- 
penseur  qui  se  développe  à  l’intérieur,  et  sur  le  bord 
inférieur  duquel  on  conduit  un  bistouri  boutonné  ordi¬ 
naire  ,  pour  agrandir  la  plaie  autant  qu’on  le  désire. 

g.  Enfin, M.  Vernier e  a  cru  introduire  dans  la  pratique 
une  modification  avantageuse,  en  proposant  une  opération 
préalable,  qui  consiste  à  inciser  la  paroi  hypogastri¬ 
que  ,  pour  porter  entre  elle  et  le  devant  de  la  vessie  une 
plaque  destinée  à  comprimer ,  de  derrière  en  devant,  le 
péritoine  contre  la  face  interne,  des  .muscles  droits  pen¬ 
dant  quelques  jours.  Les  adhérences  ,  suite  de  cette 
compression  ,  permettront ,  dit-il ,  d’ouvrir  la  vessie  en 
toute  sûreté ,  et  sans  la  moindre  crainte  de  pénétrer  dans 
la  cavité  abdominale.  ‘Une  idée  qui  se  rapproche  de 
celle  de  M.  Vernière  vient  de  m’être  communiquée  par 
M.  Vidal  (de Cassis).  Ce  chirurgien  propose  de  prati¬ 
quer  l’opération  en  deux  temps,  quil  effectue  à  plusieurs 
jours  d’intervalle.  Le  premier  est  constitué  par  l’incision 
dés  tissus  qui  séparent  la  vessie  de  l’extérieur,  et  a  pour 
but  de  rendre  les  couches  celluleuses  imperméables  en 
les  enflammant.  Le  deuxième  comprend  l'ouverture  de 
la  vessie  qui,  selon  l’auteur,  cesse  ainsi  d’exposer  aux 


8û6  OPÉRATIONS  QUI  SF.  PRATIQUENT  SUR.  LF  TRONC. 

infiltrations  urineuses-  De  toutes  ces  modifications,  il 
n’en  est  vraimënt  aucune  qui  soit  digne  d’une  préférence 
absolue.  Celle  de  Moyand,  pour  ce  qui  concerne  l’opé¬ 
ration  proprement  dite,  est,  il  me  semble, la  plus  sage- 
Faire  retenir  aux  malades  leurs  urines  pour  distendre 
3a  vessie,  est  une  chose  plus  facile  a  conseiller  qu’à  exé¬ 
cuter.  Il  suffit,  pour  s’en  convaincre  ,  de  se  rappeler 
combien  les  calculeux  sont  souvent  pressés  de  les  rendre. 
Les  injections  ne  seraient  réellement- pas  supportées,  si  on 
s’obstinait  a  les  pousser  au  point  de  rendre  la  vessie  sail¬ 
lante  au-dessus  de  la  symphyse  ;  mais,  dans  le  plus  grand 
nombre  des  eas  ,  on  n’éprouve  aucune  difficulté  à  la  dis¬ 
tendre  modérément  par  l’introduction  d’un  liquide  émol¬ 
lient,  ce  qui  suffit  pour  rendre  sa  présence  derrière  les 
pubis  facile  à  reconnaître  au  moyen  du  doigt  introduit 
par  la  plaie  de  la  ligne  blanche.  Quant  a  la  nature  du  li¬ 
quider  injecter,  le  lait  que  Middleton  semble  préférer,  et 
dont  Rousset  lui-même  parle  déjà ,  convient  évidemment 
moins  par  suite  de  sa  tendance  à.  se  décomposer}  que  de 
l’eau  de  guimauve  ,  de  l’eau  d’orge  ,  ou  mieux  que  fout 
cela  ,  une  certaine  quantité  d’eau  tiède.  L’air  dont  on, 
attribue  l’idée  a  Solingén,  quoique  Rousset  l’annonce  en 
.  disant  que  ,  de  son  temps ,  on  conseillait  de  rëmplir  la, 
vessie  de  vent,  n’aurait  aucun  avantage  sur  un  liquide 
quelconque  ,  et  mérite  le  peu  de  eas  qui  en  a  été  fait. 
Quant  au-  précepte  de  Bamber ,  qui  veut  que  l’injection, 
ne  soit  faite  qu’après  l’ouverture  de  la  ligne  blanche,  et 
de  celui  de  Middleton  qui  pense  qu’on  devrait  au  moins 
la_porter  alors  un  peu  plus  loin  qu’avant  de  commencer 
l’opération  ,  il  en  a  depuis  long-temps  été  fait  justice. 

L’incision  de  bas  en  haut ,  avec  un  h  is  tou  ri:  droit, 
comme  dans  le  procédé  de  Douglas,  ou  avec  le  bistouri, 
boutonné  de  Rousset ,  permettrait ,  à  la  rigueur  ,  de- 
prendre  un  point  d’appui  contre  le  pubis ,  et  d’agir  avec 
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sûreté;  mais  il  est  incontestable  que  de  cette  manière 
on  s’expose  trop ,  pour  peu  que  l’instrument  aille  plus 
loin  qu’on  ne  désire,  à  perforer  le  péritoine,  à  ouvrir  le 
ventre  ,  comme  le  dit  Gheselden.  En  adoptant  l’incision 
de  haut  en  bas,  il  est  à  peu  près  indifférent  de  la  con¬ 
tinuer  avec  des  ciseaux,  un  bistouri  boutonné,  droit  ou 
courbe,  ou  avec  le  bistouri  droit  ordinaire  ,  pour  peu 
qu’on  ait  de  sûreté  dans  la  main.  La  division  transver¬ 
sale  de  la  vessie  aurait  l’inconvénient,  ainsi  que  le  re¬ 
marque  Wiiislow ,  d’offrir  une  plaie  perpendiculaire  à 
la  direction  de  l’incision  extérieure,  et  qui  en  se  retirant 
derrière  les  ©s,  exposèraitsingu  jiècement  aux  infiltrations 
urineuses..  Il  est,  au  surplus,  bien  clair  que  l’incision 
latérale  des  muscles  “droits  pratiquée  parPye,  une  autre 
fois  par  M.  Dupuytren,  et  que  Gehler  a  voulu  ériger 
en  règle  de  nos  jours,  ne  convient  que  dans  des  cas  excep¬ 
tionnels,  lorsque  des  contractions  spasmodiques  assez 
violentes  pour  empêcher  ^introduction  des  doigts  ou  des 
tenettes  dans  la  vessie  à  travers  la  plaie ,  ainsi  que  je  l’ai 
remarqué  sur  un  malade  opéré  par  M.  Roux  à  la  Charité 
en  i.Say.  Le  procédé  de  M.  Raudens ,  malgré  son  éton¬ 
nante  simplicité  apparente  ,  aurait  l’inconvénient  grave, 
en  décollant  le  péritoine ,  de  causer  trop  de  déchirures 
dans  le  tissu  cellulaire..  Il  n’y  a  pas  de  doute  que  dans  les 
cas  où  la  vessie  se  .cache  t-oat-à-fait  au  fond  du  bassin  , 
1’absence  de  toute  injectiooj.ne  dût  rendre  son  opération 
assez  difficile.  L’énoncé  de  l’idée  de  M.  Vernière  suffit, 
je  crois,  pour  permettre  à  chacun  de  l’apprécier  à  sa 
juste  valeur.  Celle  de  ÛL  Vidal  est  plus  simple  et  plus 
rationelle.  Quant  à  Ta  combinaison  de  M.  Tanchou  ,  on 
ne  peut  en  contester  la  sagesse;  seulement  comme  elle 
exige  un  instrument  particulier  qui  n’a  d’autre  avan¬ 
tage  que  de  mettre  à  même  de  porter  dans  la  vessie  un 
crochet,  en  même  temps  qu’on  y  pénètre  parla  ponction, 
et  que  la  ponction  de  celte  poché  à  l’aide  d’un  bistouri 
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permet  à  peu  près  ^toujours  d’y  introduire  immédiate¬ 
ment  le  doigt  ou  un  suspenseur  quelconque,  je  pré¬ 
sume  que  les  praticiens  en  négligeront  l’usage,  et  que  la 
bonne  chirurgie  peut  effectivement  s’en  passer.  Quelques 
auteurs  anciens  enrayaient  cependant  déjà  senti  le  be¬ 
soin,  car  Heister  veut  qu’on  fasse  la  ponction  de  la 
vessie  avec  un  trois-quarts  cannelé  qui  puisse  servir  de 
conducteur  au  bistouri. 

2°  Méthode  de  Franco.  Dionis  et  Tollet  qui  ont  cru 
devoir  traiter  du  haut  appareil ,  pensent  que  le  chirur¬ 
gien  pourrait  se  borner  à  suivre  la  conduite  de  Franco, 
c’est-à-dire  à  porter  deux  doigts  dans  le  rectum  pour 
soulever  le  calcul  vers  l’hypogastre ,  afin  d’inciser  sur 
lui  un  peu  à  côté  de  la  ligne  blanche.  Ils  trouvent  cette 
méthode*  facile  ,  extrêmement  simple,'  et  en  même  temps 
plus  sure  que  celle  dont  parle  Rousset.  Si  la  pierre  offrait 
assez  peu  de  volume,  la  symphyse  assez  peu  de  hauteur, 
et  l’ensemble  des  parties  assez  peu  d’épaisseur  pour 
permettre  aux  doigts  de  ramener  ainsi  le  corps  étranger 
jusqu’au-dessus  des  pubis,  ce  procédé  aurait  effectivement 
des  avantages,  et  mériterait  d’être  adopté.  Proby  en  fit 
usage,  et  c’est  à  son  aide  que  Lassus,  M.  de  Guise- et 
quelques  autres  sont  parvenus  à  retirer  de  la  vessie,  des 
calculs  qu’il  leur  avait  été  impossible  d’extraire  par  le 
périnée.  Au  surplus,  il  n’est  autre  que  le,  petit  appareil  des 
anciens  transporté  à  la  taille  hypogastrique,  avec  cette 
différence  qu’au-dessiis  des  pubis,  il  y  aurait  moins  d’in¬ 
convénient  à  inciser  sur  la  pierre  que  s’il  s’agissait  dé 
l’extraire  par  le  détroit  inférieur.  Quant  au  manuel  opé¬ 
ratoire,  il  est  tout-à-fait  inutile  de  le  donner  avec  détail. 
F ranco  dit  simplement  que  son  malade  fut  opéré  «  sur  le 
pénil,  un  peu  à  côté  et  sur  la  pierre,'  pendant  qu’il 
levait  icelle  avec  ses  doigts  qui  étaient  au  fondement, 
et  d’autre  côté  en  la  tenant  subjette  avec  les  mains  d’uü 
serviteur,  qui  comprimait  le  petit  ventre.  »  Il  est  bon  de 
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remarquer,  en  passant,  que  Franco  n’avait  point  incisé  au 
préalable  le  périnée  sur  l’enfant  de  deux  ans  dont  il  parle, 
comme  on  le  répète  dans  une  foule  d’ouvrages,  comme 
on  vient  de  le  dire  encore  dans  le  Dictionnaire  de  chirur¬ 
gie  pratique,  et  que  c’est  uniquement  après  avoir  vu 
que  tous  ses  efforts  étaient  inutiles  pour  abaisser  la  pierre, 
qu’il  prit  le  parti  de  «  copper  le  dit  enfant  par  dessus  l’os 
pubis.» 

3°  Méthode  de  F ..  Corne.  La  taille  hypogastrique 
semble  avoir  suivi  presque  toutes  les  phases  ,de  la 
taille  périnéale,  dans  ses  perfectionnements  successifs. 
Si)  pendant  long-temps,  on  s’est  borné  à  faire  des¬ 
cendre  la  .  pierre  vers  le  col  de  la  ^vessie  pour  inciser 
sur  elle  les  parties  ,  il  en  a  été  de  même  pour  le  haut 
appareil.  Iei  on  a  bientôt  adopté  la  précaution  qui  con¬ 
siste  à  distendre  l’organe  au  moyen  d’injections.  Dans 
le  dernier  siècle,  Bamber  ,'Cheselden  et  Foubert  pen¬ 
sèrent  à  en  faire  autant  pour  éviter  l’emploi  du  cathéter 
conducteur.  Enfin ,  si  on  a  cru  ce  dernier  instrument 
indispensable  dans  tous  les  procédés  du  bas  appareil, 
une  foule  d’auteurs  en  ont  aussi  conseillé  l’emploi  dans 
la  méthode  sus-pubienne.  Bousset  l’indique  sans  en  être 
partisan.  Il  paraît  que,  de  sort  temps,  c’était  une  sonde 
creuse  et  crénelée  qui  pouvait  servir  à  la.  fois  d’algalie 
pour  faire  les  injections,  si  on  les  jugeait  convenables, 
et  de  «  cathéter  pour  diriger  l’incision ,  à  la  maniéré  des 
Marianistes  »;  c’est-à-dire,  sans  doute,  qu’on  en  tournait 
la  cannelure  ou  la  convexité  en  avant,  ce  qui  ne  devait 
pas  être  facile.  Plus  tard  ,  la  sonde  fut  recommandée  par 
Piètre,  par  Heister,  etc.  :  les  uns  pour  distendre  et 
relever  la  vessie,  tandis  que  plusieurs  en  avaient  fait: 
creuser  la  concavité  d’une  rainure  propre  à  diriger  la 
pointe  du  bistouri. 

Mais  l’instrument  qui  a  le  plus  fixé  l’attention  sous 
ce  rapport,'  est  celui  qu’imagina  F.  Corne  vers  le  milieu 
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du  dernier  siècle,  et  qui  donna  une  si  grande  prédilection 
à  ce  religieux  pour  le  haut  appareil-,  que  de  1^58  à  1779 
il  Tayait  mise  cent  fois  err  pratique.  Cet  instrument,  con¬ 
nu  sous  le  nom  de  sonde  à  dard „  se  compose,  i°  d’une 
al galie  d’argent,  ouverte  par  une  rainure  sur  sa  concavité, 
terminée  par  un  bec  un  peu  saillant  en  arrière,  et  qui 
présente  un  eu  deux  anneaux  sur  les  côtés  de  son  pavillon, 
20  d’une  lige  beaucoup  plus  longue,  terminée  par  une 
pointe  triangulaire  en  acier,  qui  est  aussi  cannelée  sur 
sa  concavité,  et  qui  porte  un  bouton  aplati  a  son  autre 
extrémité.  Ces  deux  pièces,  dont  la  dernière  res  te  habi¬ 
tuellement  renfermée  dans  l’autre  de  manière  à  ne  s’en 
échapper  qu’au  moment  où  on  presse  sur  le  bouton  de 
son  extrémité  libre,  forment  un  instrument  d’un  méca¬ 
nisme  extrêmement  simple.  On  l’introduit  de  telle  sorte 
que  son  bec  puisse  glisser  de  bas  en  haut  derrière  la 
symphyse,  et  parvenir  au-dessus  des  pubis  en  passant 
contre  la  région  antérieure  de  la  vessie.  Les  parois  du 
ventre  étant  incisées,  on  en  fait  proéminer  modérément 
le  bec  dans  la  plaie ,  en  appuyant  un  peu  sur  son  pavillon 
comme  pour  le  repousser  en  arrière  et  l’abaisser.  Le 
chirurgien  le  saisit,  à  tràvers  la  paroi  vésicale*,  par  le  côté 
de  sa  portion  saillante,  au  moyen  du  pouce  et  de  l’in¬ 
dicateur  gauche,  ou  bien  il  applique  au-devant  une 
sorte  de  canule  évasée*  en  entonnoir.  Le  bouton  dès 
îoi's  poussé,  de  bas  en  haut ,  perfore  la  vessie  en  s’é¬ 
chappant  de  la  sonde  pour  se  montrer  au  dehors.  Soit- 
que  l'extrémité  de  ce  dard  puisse  être  dévissée,  pour  per¬ 
mettre  de  ne  laisser  que  sa  tige  dans  la  plaie ,  soit  qu’il 
ne  forme  qu’une  seule  pièce,  le  bistouri  est  conduit  dans 
la  rainure  de  sâ  concavité,  puis  porté  de  haut'  en  bas  et 
d’avant  en  arrière,  pour  inciser  la  paroi  vésicale  dans 
l’étendue  convenable.  Il  ne  reste  plus  ensuite  qu’à  retirer 
le  stylet  dans  sa  gaine,  dont  le  bec  saillant  n’avait  point 
abandonné  la  vessie,  et  qu’on  enlève  elle-même  immédia- 
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temenl.  Enfin,  les  autres  temps  de  ^opération  sont  les 
mêmes  que  dans  le  procédé  de  Morand. 

On  voit  que  la  sonde  à  dard  dispense  complètement  des 
injections,  qu’elle  tend  convenablement  les  parties,  et 
que  sa  verge  cannelée  est  un  excellent  conducteur,  lors¬ 
qu’il  s’agit  d’agrandir  l’ouverture  de  la  poche  urinaire 
avec  le  bistouri.  Dans  le  but  d’en  rendre  l’usage  encore 
plus  efficace,  Scarpa  et  M.  Belmas  y  ont  apporté  quelques 
modifications.  Ainsi ,  on  lui  a  plusieurs  fois  reproché  de' 
s’échapper  en  entier  a  travers  la  piqûre  du  dard,  et  de 
permettre  a  la  vessie  de  se  rétracter  avant  qu’il  ne  fut 
posssible  de  l’ouvrir  avec  le  Bistouri.  Le  chirurgien  de 
Pavie  rémédie  a  cet  inconvénient  de  la  manière  suivante  r 
Son  algalie  n’est  crénelée  que  jusuu  a  quelques  lignes  de 
l’extrémité  qui  en  forme  le  bec,  et  qui  est  renflée  en 
olive.  Cette  crénelure  est  d’ailleurs  très  large  et  forte¬ 
ment exeâvée,  afin  de  laisser  sur  chaque  côté  du  stylet 
un  sillon  assez  profond  pour  qu’on  puisse  y  faire  glisser 
la  pointe  d’un  bistouri.  La  tige  perforante  ,  destinée  à 
la  parcourir,  s’en  écarte  par  degrés,  et. en  sort  a  deux 
ou  trois  lignes  au-dessous  de  la  tête  qui,  de  cette  façon, 
est  retenue  dans  la  poche  urinaire,  et  ne  peut  s’en 
échapper  pour  suivre  le  stylet.  Scarpa  prétend,  en  outre, 
que  l’ongle  en  distinguera  toujours  les  bords  a  travers  les 
parois  de  iai  vessie,  et  que  le  bistouri  y  sera  conduit  sans 
çrâluie,  en  passant  à  côté  du  dard. La  sonde  de  M. Belmas, 
très  ingénieusement  construiteaussi,  est  du  reste  tellement 
compliquée  ,  qu’on  ne  l’adoptera  certainement  point  dans 
çè  qu’elle  a  de  fondamental.  D’autres  instruments  conduc¬ 
teurs  ont  encore  été  proposés  à  diverses  époques.  Cle- 
land,  par  exemple,  imagina,  dans  le  dernier  siècle,  une 
sonde  qui,  introduite  dans  la  vessie,  se  bifurque  comme 
une  pince,  et  permet  ainsi  de  tendre  plus  ou  moins  les 
parois  de  l’organe.  Kuiin,  L’Héritier,  etc. ,  n’ont  rien  pro- 
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duit  de  mieux,  etl’appareil,  fort  compliqué,  queM.  Rou¬ 
get  voulait  faire  prévaloir  il  y  a  quelques  années,  appareil 
qui  avait  pour  but  de  permettre  la  perforation  instantanée 
de  toute  l’épaisseur  des  parois  du  ventre  et  de  la  vessie 
d’un  même  trait,  ne  mérite  pas  non  plus  d’êtrç  rappelé; 
Laseule  question  serait  de  savoir  si  l’instrument  conduc¬ 
teur  aura  pour  unique  but  de  tendre  l’organe,  et  d’en 
empêcher  l’affaissement,  ou  bien,  s’il  doit  en  même 
temps  perforer  ce  réservoir  de  dedans  en'  dehors,  pour 
fournir  un  guide  plus  certain  au  bistouri  destiné  à  com¬ 
pléter  l’incision.  Dans  le  premier  cas ,  une  algalie  ordi¬ 
naire  remplirait  suffisamment  les  vues  du  chirurgien; 
dans  le  second ,  la  sonde  à  dard,  suit  simple,  soit  telle 
que  l’a  modifiée  Scarpa,  ne  laisse  véritablement  rien  à 
désirer. 

L’emploi  des  conducteurs  n’èst  pas  le  seul  change¬ 
ment  qu’on  ait  fait  subir  à  la  taille  hypogastrique.  Di¬ 
vers  chirurgiens  ont  proposé  d’y  ajouter  une  ouverture 
au-dessous  des  pubis.  Cette  ouverture ,  déjà  pratiquée  par 
le  chirurgien  hollandais  Sermès,  qui  fut  même,  à  cet 
effet,  poursuivi  par  les  tribunaux  et  dénigré  par  l’en¬ 
vie,  a  été  tantôt  réduite  à  une  simple  ponction,  tantôt 
assimilée,  en  quelque  sorte,  à  la  taille  latéralisée.1  Ser¬ 
mès  Veut  qu’on  s’en  serve  pour  conduire  le  cathéter 
suspenseur.  Pallucci  faisait  Une  ponction  avec  le  trois- 
quarts  dans  le  même  point ,  et  laissait  une  canule  à  de¬ 
meure  dans  la  plaie.  Deschamps  entend,  lui,  que  la 
ponction  soit  faite  par  le  rectum ,  et  qu’elle  puisse  livrer 
passage  à  l’instrument  garni  de  sa  flèche.  C’est,  du  reste, 
h  F.  Côme  que  l’incision  supplémentaire  doit  principa¬ 
lement  la  vogue  dont  elle  a  joui.  Ce  lithotomiste ,  qui 
commençait  par  elle  son  opération,  incisait  la  portion 
membraneuse  et  en  partie  la  portion  prostatique  de  l’u- 
rêtre  sur  un  cathéter  cannelé , -puis'  se  servaifde  la  plaie 
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pour  faire  pénétrer  la  sonde  a  dard  dans  la  vessie.  Après 
l’opération ,  une  canule  grosse  et  courte,  placée  à  de¬ 
meure  dans  la  solution  de  continuité ,  devait,  en  donnant 
issue  aux  urines ,  les  empêcher  de  se  porter  vers  l’hy- 
pogastre.  Les  raisons  et  les  succès  de  F.  Côme  abusèrent 
un  moment  sur  la  valeur  d’une  pareille  incision  ;  mais 
quelques  personnes  ne  tardèrent  pas  à  se  demander  si  le 
haut  appareil  pouvait  réellement  y  trouver  des  avantages, 
s’il  n’en  résultait  pas,  au  contraire  ,  une  complication 
dangereuse.  Il  fut  facile  de  reconnaître  ;  i°  que  la  plaie 
du  périnée  n’empêche  point  les  urines  de  s’engager  dans 
la  plaie  de  l’hypogastre;  2°  qu’elle  n’est  pas  indispen¬ 
sable  a  l’introduction  delà  sonde  à  dard,  et  3°  qu’elle 
doit  ajouter  presque  tous  les  dangers  de  la  taille  infé¬ 
rieure  a  ceux  du  haut  appareil.  Aussi  Scarpa,  en  1808, 
et  M.  Dupuytren,  en  1812,  cherchèrent-ils  a  repousser 
la  modification  de  F.  Côme,  et  à  démontrer  que  l’ins¬ 
trument  imaginé  par  ce  praticien  pouvait  tout  aussi  bien 
manœuvrer,  étant  porté  dans  la  vessie  par  l’urètre  qu’à 
,  travers  le  périnée.  Cependant  on  continuait  encore  la  rou¬ 
tine  du  religieux  Feuillant,  lorsque  M.  Home,  abandon¬ 
nant  cette  voie,  pratiqua  deux  fois  ,  en  1819  et  en  1820, 
la  taille  hypogastriqûe,  d’après  les  principes  émis  dans  la 
dissertation  de  M.  Dupuytren.  Quelques  années  après  , 
M.  Souberbielle  renonça  lui-même  au  précepte  de  son 
aïeul,  précepte  qu’il  n’a  plus  suivi  depuis  I&25;  en  sorte 
que  c’est  aujourd’hui  une  question  définitivement  jugée, 
et  sur  laquelle  il  èst  inutile  de  s’appesantir. 

S  £ 

Manuel  opératoire. 

Outre  leur  différence,  les  procédés  qui  viennent  d’être 
passés  en  revue  offrent  des  règles  qui  leur  sont  com¬ 
munes.  Ces  règles  se  rapportent,. soit  à  la  position  du 
malade,  soit  à  l’incision  des  tissus  ,  soit  aux  moyens  de 
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conduire  les  urines  et  de  panser  la  plaie  après  l’opé¬ 
ration. 

La  position  du  malade  doit  être  telle  qu’on  la  recom¬ 
mande  pour  l’opération  de  la  hernie,  avec  celte  particu¬ 
larité  seulement ,  qu’il  convient  de  soulever  un  peu  le 
hassin.  Si  les  jambes  étaient  pendantes  hors  de  la  table 
ou  du  lit,  elles  augmenteraient  la  tension  des  muscles  ab¬ 
dominaux  et  exposeraient  ainsi  à  plusieurs  inconvénients.' 
En  les  pliant  comme  pour  la  taille  péritéale ,  on  gênerait 
la  plupart  des  mouvements  du  chirurgien.  A  la  rigueur, 
l’opération  pourrait  être  faite  sur  le  lit  ordinaire,  mais 
une  table  étroite  et  d’une  hauteur  appropriée  rend  la 
position  de  tout  le  monde  infiniment  plus  commode. 

Injections.  —  Placement  du  conducteur .  Lorsqu’on  veut 
suivre  la  méthode  dés  injections  ,  qu’on  adopte  la  disten¬ 
sion  de  la  vessie  par  le  moyen  des  liquides,  il  faut  débuter 
par  introduire  une  algâlie  ordinaire  a  travers  l’urètre. 
Le  syplion  d’une  seringue  remplie  d’eau  tiède,  est  ensuite 
fixé  au  pavillon  de  la  sonde.  L’injection  s’exécute  avec 
lenteur,  de  manière  à  en.  faire  pénétrer  dans  le  réservoir 
de  l’urine  autant  que  le  malade  en  pourra  supporter  sans 
éprouver  trop  de  douleurs. f  Personne  n’imaginerait  au¬ 
jourd’hui  d’employer  une  uretère  de  bœuf,  une  trachée 
de  dindon,  ou  une  sonde  en  cuir,  comme  le  conseil¬ 
lent  Douglas  et  Cheseîden,  Middleton  et  Solingen  ,  pour 
faire  communiquer  la  sonde  avec  la  seringue ,  et  pré¬ 
venir  par  là  toute  espèèe  d’ébranlement.  Aussitôt  que 
l’injection  est  terminée,  un  aide  est  chargé  de  com¬ 
primer  l’urêtre ,  dan?  le  but  d’empêcher  le  liquide' de 
s’échapper  avant  qu’il  en  soit  temps. |  Il  est.  vrai  que 
beaucoup  de  malades  n’ont  pas  besoin  de  cette  précau¬ 
tion  ;  mais  comme  il  n’en  éstfpas  de  mêmè  ebez  quelques 
autrès ,  la  prudence|ne’ permet  point  deTomettre.  Quant 
au  compresseur  de  Nuck,  de  Win  slow,  etc.,  les  doigts 
en  tiennent -parfaitement  lieu. 
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Incision  des  parties  extérieures .  Placé  à  droite,  plutôt, 
qu’entre  les  jambes  du  malade ,  comme  le  recommande 
M-  Belmas ,  le  chirurgien  procède  à  i’onverture  de  la 
paroi  hypogastrique .  Ce  serait  üne  puérilité  que  de  dis¬ 
cuter  les  avantages  de  telle  ou  telle  forme  de  bistouri 
pouree  temps  de  l’opération.  Le  ravoir,  le  bistouri  con¬ 
vexe,  le  bistouri  droit,  un  petit  couteau  ordinaire,  peu 
importe,  pourvu  qu’il  soit  bien  tranchant.  Seulement, 
le  bistouri  droit  étant  plus  commode  pour  la  suite  , 
je  crois  que  ,  règle  générale,  il  mérite  la  préférence.  On 
le  tient  en  première  position,  c’est-à-dire  comme  un 
couteau  de  table,  et,  après  avoir  tendu  les  parties  avec 
la  main  gauche,  on  divise  de  haut  en  Bas,  dans  l’étendue 
de  trois  ou  quatre  pouces  au  moins,  les  téguments  d’a¬ 
bord,  la  couche  célluîo-graisseuse  ensuite,  afin  d’arriver 
ainsi  jusqu’à  l’aponévrose.  Il  vaut  mieux ,  quoiqu’on  ait 
dit  Zang,  que  cette  incision  ait  plutôt  un  peu  trop  de 
longueur  que  moins,  et  il  y  a  de  l’avantage  à  la  prolon¬ 
ger  sur  le  devant  de  la  symphyse  jusqu’à  un  demi-pouce 
au  -  dessous  du  bord  supérieur  des  pubis  ,  malgré 
l’avis  contraire  de  Winslow.  L’incision  de  l’aponévrose 
n’est  pas  exécutée  de  la  même  manière  par  tous  les 
chirurgiens.  S’il  en  est  qui  la  pratiquent  avec  l’ins¬ 
trument  dont  ils  se  sont  servi  jusques-îà,  d’autres,  et 
Scarpa  est  de  ce  nombre,  veulent  qu’après  l’avoir  in¬ 
cisée  tout-à-fait  en  bas,  on  glisse  au  -dessous  une  sonde 
cannelée  qui  puisse  se  porter  entre  lé  péritoine  et  la 
paroi  abdominale  de  bas  en  haut,  afin  de  conduire  sur 
elle  un  histouri  dans  le  même  sens,  pour  inciser  toute 
l’épaisseur  du  fascia. 

F..  Côme  emploie  à  cet  usage  un  instrument  terminé 
par  une  pointe  triangulaire  d’un  côté,  par  un  manche 
taillé  à  pan  de  l’autre,  qui  renferme  une  lame  tranchante 
portant  une  plaque  à  son  extrémité  libre,  et  qui  s’ouvre, 
du  talon  vers  la  pointe,  en  sens  inverse  par  consé- 
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quent  du  lithotome  caclié.  Ce  trois-quarts  est  enfoncé 
d’avant  en  arrière  et  de  haut  en  bas ,  jusqu’à  ce  qu’il 
arrive  entre  la  symphyse  et  le  devant  de  la  vessie.  De 
la  main  droite  le  chirurgien  en  fixe  la  tige  contre  les 
os  ;  en  saisit  la  plaque  avec  le  pouce  et  l’indicateur  de 
la^main  gauche;  écarte  cette  plaque  du  manche  de  fias 
en  haut,  et  divise  dans  le  même  sens  là  ligne  blanche 
ainsi  que  toute  l’épaisseur  des  autres  tissus  qui  se  ren¬ 
contrent  sous  le  passage  de  son  tranchant.  Le  trois- 
qüarts  étant  retiré,  F.  Côme  porte  à  sa  place  un  bis¬ 
touri  terminé  par  une  olive,  tranchant  sur  la  concavité 
et  fixe  sur  le  manche  ;  incise  de  bas  en  haut  avec  ce 
second  instrument  tenu  de  la  main  droite ,  protégé  ou 
soutenu  par  les  premiers  doigts  de  la  main  gauche, 
toutes  les  lames  qui  pourraient  avoir  échappé  d’abord , 
et  prend  soin  d’en  faire  glisser  le  bouton  entre  la  vessie  , 
entre  le  péritoine  même  et  la  face  profonde  des  apo¬ 
névroses. 

Au  premier  coup  d’œil,  la  manière  de  F.  Côme  pa¬ 
raît  plus  dangereuse  qu’aucune  autre.  On  est  effrayé  efi 
voyant  le  fil  de  son  trois-quarts  bistouri  agir  de  bas 
en  haut  et  d’avant  en  arrière;  sans  la  direction  d’aucun 
guide.  Toutefois,  comme  il  tranche  en  pressant  plutôt 
qu’en  sciant,  comme,  au  plus  haut  degré  d’ouverture 
possible ,  sa  lame  représente  une  ligne  fortement  obli¬ 
que  des  téguments  vers  la  vessie,  il  est  rare  que  lé 
péritoine  soit  véritablement  lésé.  Le  seul  reproche  rai¬ 
sonnable  qu’on  puisse  lui  adresser  est  qu’il  n’est  point 
indispensable  ,  et  que  toute  personne  habituée  à  la 
pratique  des  grandes  opérations  manœuvrerait  tout  aussi 
sûrement  avec  un  bistouri  ordinaire.  Sous  ce  point  de 
vue ,  le  perfectionnement  que  lui  a  fait  subir  M.  Beî- 
mas  ,  et  qui  consiste  à  le  rendre  concave  sur  le  dos 
et  convexe  sur  le  tranchant,  ne  me  paraît  pas  d’une 
grande  valeur.  Quant  au  bistouri  boutonné  de  l’inven- 


leur,  je  l’ai  remplacé  mille  fois  peut-être, on  faisant 
manœuvrer  les  élèves  sur  le  cadavre  ,  par  le  bistouri 
boutonné  ordinaire,  et  je  n’ai  jamais  senti  le  besoin 
d’en  employer  un  particulier.  ~ 

Presque  tous  les  chirurgiens  d’aujourd’ui  veulent 
qu’on  incise  directement  sur  la  ligne  blanche;  néan¬ 
moins  ,  revenant  aux  conseils  do  quelques  auteurs , 
Mi  Baudens  s’est  récemment  efforcé  de  prouver  qu’il 
vaut  mieux  agir  en  dehors  de  cette  ligne  fibreuse  ,  pré¬ 
tendant  que  si  la  plaie  se  trouve  entre  elle  et  le  bord 
interne  du  muscle  droit,  en  éprouve  moins  de  difficultés  a 
l’agrandir,  à  en  écarter  les  lèvres  pour  découvrir  le  de¬ 
vant  dé  la  vessie.  C’est  encore  la  un  de  ces  conseils  qu’on 
peut,  suivre  ou  négliger  sans  inconvénient.  L’important 
est  de  pénétrer  entre  les  deux  muscles  sterno-pubiens ,  et 
non  à  travers  leurs  fibres*  Que  la  ligne  blanche,  après 
cela,  reste  intacte  sur  l’un  des  côtés,  ou  qu’elle  soit  réel¬ 
lement  partagée  en  deux  portions  égales ,  c’est  un  point 
dont  il  faut  peu  s’inquiéter.  D’ailleurs,  elle  est  le  plus 
souvent  si  difficile  à  reconnaître  au-dessous  de  la  couche 
graisseuse,  que  l’instrument  est  presque  constamment 
dirigé  d’après  des  données  simplement  approximatives 
dans  le  sens  qu’elle  occupe  habituellement.  J’ajouterai 
que,  si  on  ne  doit  pas  pénétrer  au  travers  des  fibres  char¬ 
nues,  c’est  moins  dans  la  crainte  de  les  inciser,  que  par 
suite  de  l’épaisseur  plus  grande  qu’on  aurait  à  franchir 
avant  d’arriver  au  tissu  cellulaire  sous-péritonéal,  qu’en 
raison  de  ce  que  la  membrane  séreuse  se  trouve  plus 
immédiatement  appliquée  à  la  paroi  profonde  de  Tlïypo- 
gastre  en  dehors  que  sur  la  ligne  médiane. 

Le  bistouri  droit  ordinaire,  tenu  comme  un  couteau 
de  table  ou  comme  une  plume  h  écrire,  vaut  tout  autant 
quJun  autre  pour  inciser  de  haut  en  bas  et  successive¬ 
ment,  la  peau,  la  couche  graisseuse  et  l’aponévrose.  Ar¬ 
rivé  à  celte  aponévrose,  le  chirurgien  doit  agir  avec 
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lenteur  et  les  diviser  eouelie  par  couche,  en  ayant 
soin  d’appuyer  beaucoup  plus  eii  approchant,  des  pubis, 
que  dans  la  moitié  supérieure  de  la  plaies  Comme 
on  tombe  inévitablement  dans  le  triangle  pubio-vési- 
'  cal.,  .sur  la  ligne  médiane,  et  qu’avec  un  peu  d’atten¬ 
tion,  il  est  toujours  possible  de  reconnaître  qu’on  y  est 
parvenu,  le  péritoine  ne  court  réellement  aucun  risque 
pendant  cette  partie  de  l’opération-c  En  supposant  que 
des  adhérences  plus  intimes  par  en  haut  empêchassent 
d’ouvrir  assez  profondément  l’aponévrose  de  ce  côté,  le 
bistouri  boutonné  devrait  alors  être  substitué  au  bistouri 
droit.  On  en  porterait  T  extrémité  jusque  dans  le  triangle 
sus-indiqué,  immédiatement  au-dessus  de  la  symphyse, 
contre  laquelle  l’opérateur  pourrait,  pour  plus  de  sû¬ 
reté,  en  tenir  le  dos  appuyé  avec  la  main  droite,  pendant 
que  l’indicateur  et  le  pouce  de  la  main  gauche  en  saisi¬ 
raient  la  lame  pauses  côtés,  pour  l’entraîner  de  bas  en 
haut  et  obliger  son  bouton  a  glisser  sur  la  face  anté¬ 
rieure  de  la  vessie  ou  de  la  portion  inférieure  du  péri¬ 
toine  lui-même,  entre  ces  parties  et  la  face  profonde 
de  la  ligne  blanche  ,  dans  l’étendue  d’environ  deux 
pouces. 

Il  est  vrai  que  l’ ouverture  de  la  vessie  se  fait  avec 
moins  de  danger  en  bas  qu’en  haut-,  mais  dans  le  premier 
cas ,  il  faut  diriger  le  tranchant  du  bistouri  du  côté  de  l’om¬ 
bilic,  ce  qui  expose  considérablement  à  toucher  le  péri¬ 
toine;  tandis  que  dans  le  second  ,  si  cette  membrane  n’a 
pas  été  atteinte  de  prime  abord,  on  est  presque  sûr  de 
l’éviter  ensuite.il  est  inutile  de  chercher  l’ origine  de 
Touraque,  ou  le  milieu  qui  sépare  ce  cordon  des  pubis, 
comme  Middleton  et  quelques  autres  en  ont  eu  l’idée. 
I/important  est  de  tomber  sur  la  paroi  antérieure  de 
l’organe,  sur  un  point  qui  ne  soit  pas  recouvert  par  le 
péritoine,  et  voilà  tout.  Cette  ponction  se  fait  avec  un 
bistouri  droit  conduit  sur  l’ongle  de  l’indicateur  gauche 
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et  incliné  defaut  en  bas ,  tout  aussi  bien  qu’avec  le  petit 
couteau  concave  de  Cheselden  ou  de  Rousset.  En  re¬ 
tirant  l’instrument ,  on  doit  avoir  soin  d’agrandir 
rapidement  la  plaie ,  afin  de  permettre  de  porter  immé¬ 
diatement  un  Suspenseur  dans  la  vessie.  L’indicateur 
retourné  en  haut  à  la  manière  d’un  crocliet  en  tient 
d’abord  lieu.  Si  ,  après  cela ,  les  parois  du  ventre  étaient 
trop  épaisses  ,  et  qu’il  parut  difficile  d’arriver  a  la  poclie 
urinaire,  on  pourrait  suivre  le  conseil  de  Zattg  et  en 
faire  écarter  les  lèvres  avec  deux  petits  crochets  mous¬ 
ses.  Le  doigt  suspenseur  sert  de  nouveau  à  diriger 
le  bistouri  dont  on  use  pour  agrandir  la  plaie  vési¬ 
cale  et  la  prolonger  du  côté  du  col  >  dans  l’étendue 
d’un  pouce  ou  plus,  selon  le  volume  présumé  du 
calcul.  Dans  les  cas  ordinaires ,  lé  même  bistouri  , 
c’est-à-dire  ,1e  bistouri  droit,  suffit  encore  à  cet  usage  , 
vaut  mieux  même  que  le  bistouri  bon  tonné,  en  ce  que 
sa  pointe  divise  plus  complètement  les  tissus  quand 
on  le  retire.  Si  pourtant  l’embonpoint  du  sujet  en 
fendait  l’emploi  difficile,  le  bistouri  concave  de  Pott 
le  remplacerait  avantageusement ,  et  rendrait  tout-à- 
fait  inutile  le  bistouri  concave  imaginé  par  les  an¬ 
ciens,  Quant  aux  ciseaux  courbes  sur  le  bord,  je  ne 
vois  aucune  circonstance  qui  puisse  en  exiger  la  pré¬ 
férence.  Si  le  doigt  paraît  occuper  trop  d’espacé 
lors  de  l'introduction  des  leüettes  ou  de  l’extraction 
du  Calcul,  si  on  craint  qu’il  puisse  être  blessé  pen¬ 
dant  ces  dernières  manoeuvres  j  comme  Desehamps  en 
constate  un  exemple ,  que  ce  soit  celui  de  l’opéra¬ 
teur,  ou  celui  d’un  aide ,  il  convient  de  le  rempla¬ 
cer  par  un  instrument  ad  hoc.  Le  crochet  mousse 
de  F.  Çôme  convient  parfaitement  alors.  Cependant 
l’espèce  de  gorgeret  à  manche,  recourbé  presque  à 
angle  droit  près  de  son  extrémité ,  tel  que  l’a  fait 
fabriquer  Ms  Belmas  ,  vaudrait  évidemment  mieux* 
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En  effet,  ce  suspenseur ,  dont  la  gouttière  doit  re¬ 
garder  en  bas-,  tiendrait  les  lèvres  de  la  plaie  écartée 
et  formerait  un  excellent  conducteur ,  sans  fatiguer 
d’ailleurs  en  aucune  manière  l’ouverture  artificielle  ni 
la  faee:  interne  de  la  vessie.  Il  ne  reste  plus,  des  lors, 
gu’à  retirer  le  calcul.  Mais  avant  d’en  venir  à  ce  temps, 
nous  allons  examiner  le  Manuel  opératoire  dans  le  cas 
où  on  se  sert  de  la  sonde  -à  dard  à  la  place  des  in¬ 
jections. 

Emploi  du  conducteur.  Lorsqu’on  use  d’un  con¬ 
ducteur,  il  est  mieux  de  le  placer,  avant  d’ouvrir 
Thypogastre  qu’après  ;  d’abord,  parce  que  son  bec 
peut,  dans  quelques  cas,  servir  de  guide  au-dessus 
des  pubis;  ensuite,  parce  que  son  introduction  après 
coup  tourmenterait  davantage  le  malade.  Je  suppose 
gué  c’est  la  sonde  à  dard  qui  va  être  employée.  Le 
chirurgien  l’introduit  comme  une  sonde  ordinaire,  en 
fait  glisser  la  concavité  derrière  la  symphyse,  et  en 
conduit  ainsi  l’extrémité  jusques  au-dessus  du  détroit 
supérieur,  vis-a-vis  de  la  ligne  blanche.  Un  aide  est 
chargé  de  la  maintenir  dans  cette  position  pendant  que 
l’opérateur  procède  à  la  division  des  téguments  et  de 
l’aponévrose.  Une  fois  la  vessie  misé  à  découvert , 
celui-ci  reprend  la  sonde  a  dard,  la  retire  un  peu  pour 
en  ramener  le  bec  de  bas  en  haut,  en  frottant  douce¬ 
ment  contre  les  pubis  et  de  manière  que  le  péritoine 
ue  puisse  pas  venir  former  un  pli  au-devant  du  point 
de  la  paroi  vésicale  que  ce  bec  va  faire  saillir  à  travers 
la  plaie.  L’indicateur  gauche  porté  au  fond  de  la  divi¬ 
sion- apprécie  ces  mouvements  et  indique  a  quel  degré 
d’élévation  et  de  proéminence  l’instrument  est  arrivé. 
-  Après  l’avoir  convenablement  placé,  on  l’abandonne  de 
nouveau  à  l’âide.  Le  chirurgien  qui  en  pince  aussitôt  l’ex¬ 
trémité  saillante  par  les  côtés,  recommande  ensuite  à  l’aide 
*de  pousser  le  dard,  qu’il  fait  sortir  de  la  longueur  d’un  ou 
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plusieurs  pouces  et  dont  il  dévisse  alors  la  pointe,  s’il* 
craint  d’être  embarrassé  par  elle.  Sans  déplacer  sa  main 
gauche ,  il  prend  de  la  droite  un  bistouri,  qui  doit  être 
convexe  selon  Scarpa  ,  concave  au  contraire  d’après 
M.  Belmas,  mais  qui  peut' être  droit  ou  ordinaire  et 
offrir  les  mêmes  avantages  ;~en  porte  la  pointe,  en  le  te¬ 
nant  comme  une- plume,  sur. la  cannelure  du  dard;  pénè¬ 
tre  dans  la  vessie,  et  la  divise  sur  la  ligne  médiane  de 
haut  en  bas  et  d’avant  en  arrière,  jusqu’auprès  de  son- 
col  ou  de  la.prost.ate;  fait  retirer  le  dard  dans  sa  gaine,  et 
introduit  sur-le-champ  l’indicateur  gauche  dans  la  poche 
urinaire.  L’aide  enlève  la  sonde.  Si  le  chirurgien  croit 
avoir  besoin  d’un  suspenseur  artificiel,  il  s’occupe  a 
l’instant  de  placer  celui  dont  il  a  fait  choix  ;  prend  le 
crochet  ou  le  gorgeret  recourbé  avec  la  main  droite , 
en  supposant  qu’il  le  préfère;  le  présente  a  la  plaie  vé¬ 
sicale  dans  le  sens  le  plus  convenable  ;  le  relève  quand 
il  est  entré  dans  ce  réservoir  ;  le  glisse  à  la  place  du- 
doigt  indicateur  qu’il  ramène  dans  l’angle  inférieur rde 
la  plaie  et  l’abandonne  aussitôt  à  un  aide.  Libre  alors 
de  ses  deux  mains,  il  explore  sans  crainte  l’intérieur  de 
la  vessie ,  et  apprécie  le  volume  ainsi  que  la- position  du 
calcul  dont  l’extraction  reste  seule  à;  faire -pour  terminer- 
l’opération.  Cette  extinction,  que  l’indicateur  recourbé 
en  crochet  >  ou  l’indicateur. et  le  pouce,  ou  l’indicateur 
aidé  d’une  curette,  peuvent  souvent  opérer ,  exige  dans 
d’autres  cas  le  secours  des  tenettes,  qui  sont  générale¬ 
ment  plus  faciles  à  manier  ici  que  dans  la  lithotomie 
sôus-pubienne._  Les  précautions  à  suivre  dans  leur  em¬ 
ploi  sont  d’ailleurs  exactement  les  mêmes.  Seulement  il 
faut  prendre  plus  de  précautions  encore  que  jamais  pour 
éviter  de  séparer  la  vessie  des  pubis  et  de  la  paroi  ab¬ 
dominale  ,  pour  ne  produire  aucun  déchirement  du 
tissu  cellulaire  lâche  placé  entre  ces  diverses  parties. 

Pansement.  A.  la  différence  des  autres  espèces  de  taille,. 
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la  cystotomie  sus-pubienne  a  beaucoup  occupé  l'attention 
des  opérateurs  sous  le  rapport  du  pansement  qui  lui  con¬ 
vient.  La  suture  de  la  plaie  fut  proposée  dès  le  temps, 
de  Rousset,  et  depuis  elle  a  plusieurs  fois  été  pratiquée. 
On  espérait»  k  son  aide,  empêcher  les  urines  de  passer 
par  l’hypogastre ,  et  de  s’infiltrer  hors  de  la  vessie.  Plus 
souvent  prescrite  que  mise  en  usage,  cette  suture  est  loin, 
d’avoir  été  entendue  de  la  même  manière  par  les  divers 
auteurs  qui  ont  osé  la  conseiller.  Solingen  ,  un  de  ses 
plus  chauds  partisans,  ne  s’exprime  pas  d’une  manière 
assez  claire  pour  qu’on  sache  positivement  s’il  se  bor¬ 
nait  à  coudre  la  peau,  ou-  bien  s’il  embrassait  en  même 
temps  toute  l’épaisseur  des  lèvres  de  la  plaie.  D’autres, 
se  sont  exprimés  plus  catégoriquement  à  ce  sujet.  Dou- 
glas,  par  exemple,  croit  que  la  suture  des  téguments, 
serait  suffisante.  Le  professeur  Rossi  prétend,  au  con¬ 
traire,  qu’il  faut  sur-tout  chercher  a  coudre  la  paroi  vé¬ 
sicale  eil e-m ê m e ,  et  le  docteur  Gehler  soutient,  lui,  qu’on 
doit  embrasser  le  tout  dans  le  même  fih 

La  question  dont  il  s’agit  est  grave,  et  nepeut  être  déci¬ 
dée  irrévocablement  que  par  l’expérience.  Or,  les  obser¬ 
vations  relatées  jusqu’ici,  soit  en  faveur,  soit  contre  la 
suture,  ne  prouvent  presque  rien:  Heister  dit,  il  est  vrai, 
que  Præbisch,  qui  l’avait  pratiquée  sur  un  malade,  vit 
bientôt  se  déclarer  des  symptômes  si  alarmants ,  qu’il  fut 
obligé  d’en  couper  les  points ,  et  de  retirer  les  fils.  Mais- 
comment  avait -elle  été  faite,,  quels  tissusf  avait-elle  tra¬ 
versés  ,  j  usqu’k  quel  point  la  coaptation  était-elle  parfaite  ? 
Onirignore  totalement.  Sans  cette  connaissance,  néan¬ 
moins ,  il  est  vraiment  impossible  de  savoir,  au  juste,  si 
c’est  la  suture  ou  l’opérateur  qu’il  faut  accuser  des  acci¬ 
dents  signalés,  par  Heister.  En  i8a5,  M.  Pinel  Grand- 
champ  s’est  livré  à  quelques  recherches  sur  ce  point. 
Après  avoir  ouvert  la  vessie  chez  un  certain  nombre  de 
chiens*,  il  en  a  fait  la  suture,  et  chez  ces  animaux,  jl’opé- 
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ration  a  tellement  bien  réussi,  que,  dans  aucun  cas,  il 
ne  s’est  opéré  le  moindre  épanchement ,  qu’une  réunion 
immédiate  en  a  constamment  été  la  suite.  Depuis  lors, 
M.  Amussat  s’est  prononcé  en  sa  faveur,  et  les  jour¬ 
naux  ont  raconté  quelques  cas  de  succès  dont  il  avait 
fait  part  à  l’académie  de  médecine.  Toutefois,  c’est  un 
moyen  contre  lequel  on  peut  élever  des  objections  nom¬ 
breuses  et  puissantes.  D’abord,  il  n’est  pas  probable 
que  dorénavant  personne  revienne  à  la  suture  unique  des 
téguments  ,  ni  à  celle  de  l’aponévrose  ou  des  muscles.  Ce 
serait  effectivement  fermer  le  passage  aux  urines,  sans  les 
empêcher  de  sortir  de  la  vessie;  ce  serait,  en  un  mot,  forcer 
ce  fluide  à  s’épancher  dans  le  tissu  cellulaire  du  bassin- 
Quant  à  la  suture  de  la  plaie  vésicale,  il  s’en  faut  qu’elle 
soit  toujours  facile.  Si  la  poche  urinaire  restait  distendue 
jusqu’à  la  fin,  si  la  division  de  sa  paroi  antérieure  ne 
descendait  point  au-dessous  du  bord  supérieur  de  la 
symphyse,  si  l’hypogastre  était  toujours  mince  ,  il  se¬ 
rait,  je  crois,  permis  d’en  espérer  un  véritable  succès. 
Mais  pour  peu  que  l’incision  ait  été  prolongée  du  côté 
de  la  prostate,  coibment  être  sûr  de  ne  laisser  aucun 
vide  entre  ses  lèvrés  à  sa  partie  la  plus  abaissée?  Et 
si  leur  contact  11’est  pas  parfait,  qui  ne  voit  qu’un  suin¬ 
tement  urineux  ne  manquera  pas  de  se  manifester  , 
et  que  le  fluide  s’épanchera  entre  l’organe  qu’on  veut 
fermer,  et  les  parois  plus  ou  moins  solides  qui  l’en¬ 
tourent?  Ensuite  n’ est-il  pas  à  craindre  que  les  points 
de  suture  eux  -  mêmes  ,  en  s’agrandissant ,  ne  créent 
autant  de  passages  à  l’urine?  ne  faut-il  pas  tenir  compte 
aussi  dé  la  douleur  que  leur  présence  occasione,  et 
de  la  longueur  qui  en  résulte  pour  l’opération?  Elle 
n’aurait  donc  quelques  avantages  que  daus  les  cas  où 
il  serait  réellement  possible  de  réunir  avec  la  plus  en¬ 
tière  exactitude  toute  l’étendue  de  la  division  vésicale  ; 
encore  faudrait-il  que  la  suture  du  pelletier ,  la  seule 
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qui  puisse  être  proposée  avec  quelque  apparence  de- 
raison,  fût  exécutable  sans  causer  trop  de  déchire¬ 
ments,  trop  de  tiraillements  dans  le  tissu  cellulaire'  en¬ 
vironnant.  Comme  il  faudrait  en  laisser  une  extrémité- 
pendante  hors  de  la  plaie  extérieure,;  et  que  la  présence- 
même  du  fil  ne  manquerait  pas  d’être  une  cause  d’abcès 
et  d’infiltrations,  je  pense  ,  en  définitive  ,  qu’âprès  la 
taille  hypogastrique ,  elle  doit  être  rejetée,  sous  quelque 
forme  qu’on  la  présente. 

L’indication  qu’on  se  proposait  de  remplir  a  l’aide  de 
la  suture  est  cependant  une  des  plus  importantes.  Aussi- 
n’a-t-on  jamais  cessé  de  s’en  occuper.  Après  s'y  être  pris 
de  bien  des  manières,  on  a  cru  qu’une  canule  laissée  à 
demeure  dans  la  plaie  pourrait  conduire  les  urines  très 
sûrement  au-dehors.  Solingen  paraît  être  un  des  premiers 
auquel  cette  idée  se  soit  présentée.  Il  n’est  pas  même 
bien  certain  que  la  soude  de  cuir  dont  il  parle  ne  fût  pas 
introduite  par  l’urètre  plutôt  que  par  l’hypogastre;  mais 
un  chirurgien  allemand ,  ïleuèrmann  ,  ne  laisse  aucun 
doute  à  ce  sujet ,  car  Sprengel  dit  en  propres  termes, 
qu’il  vantait  beaucoup  l’  utilité  de  \a  canule  enfoncée  dans- 
l* incision  après  l’opération.  Une  opération  pratiquée 
dans  le  mois  de  décembre  1818  et  publiée*  en  18x9  à 
Dublin  par  M.  Kirby  ,  prouve  que  ce  chirurgien  avait 
quelque  confiance  dans  la  pratique  d’Heuermann.  Oc  voit, 
en  effet,  qu’après  avoir  terminé  le  haut  appareil,  il  laissa 
un  tube  dans  la  plaie.  En  France  ,  M.  AmusSat,  qui 
croyait  en  avoir  eu  le  premier  la  pensée,  s’est  prononcé 
très  fortement  en  sa  faveur.  La  canule  dont  il  fait  usage 
est  longue  de  deux  ou  trois  pouces,  offre  le  volume  du 
doigt,  et  se  termine,  dans  la  vessie,  par  une  extrémité  un 
pieu  renflée,  percée  en  arrosoir.  Quand  elle  est  posée,  il 
réunit  immédiatement  au-dessus  et  au-dessous ,  soit  avec 
la  suture,  soit  en  employant  les  bandelettes  agglutinatives. 
lues  espérances  qu’en  avaient  conçues  quelques  personnes 
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ne  se  sont  malheureusement  pas  réalisées.  M.  Kirby  s’a¬ 
perçut  au  bout  de  quatre  jours  que  l’urine  passait  entre 
sa  canule  et  les  lèvres  de  la  plaie.  Quelques  opérations 
pratiquées  par  M.  Amussaî  lui-même,  ont  prouvé  que  la 
chose  lui  était  également  arrivée.  On  a  cité  ensuite  le  fait 
d’un  malade  observé  à  l’hôpital  saint  Louis  j  et  chez  lequel 
le  tuyau  conducteur  n’empêchapoint  la  formation  d’abcès 
nrineux,  si  même  il  n’en  fut  la  cause.  Au  surplus,  on  a 
lieu  d’être  surpris  en  voyant  M.  Àmussat  vanter  un  pareil 
moyen,  et  lui  attribuer  d’immenses  avantages,  quand  il 
avoue,  lui-même,  avoir  perdu  trois  malades  sur  douze; 
tandis  qu’il  y  a  plus  d’un  siècle,  Sermés  n’en  perdait 
qu’un  sur  seize,  et  Tliornill ,  deux  sur  treize.  C’est 
une  loi  de  l’organisme ,  qu’un  corps  étranger  renfermé, 
exactement  pressé  au  milieu  d’une  plaie,  ne  tarde  pas 
à  s’y  trouver  au  large,  a  permettre  au  fluide  de  glisser 
sur  sa  face  externe.  En  conséquence,  la  canule  n’empê¬ 
cherait  pointl’infîltration  urineuse  ,  et  comme  sa  présence 
ne  peut  point  être  sans  inconvénient ,  elle  mérite  vérita¬ 
blement  l’oubli  où  elle  était  tombée. 

,  Les  chirurgiens  ont  tant  de  peine  à  ne  plus  écouter 
cette  pensée,  qu’ils  ont  cherché  une  autre  voie  encore 
qui  put  permettre  d’entraîner  les  urines  à  F  extérieur, 
à  mesure  qu’elles  sortent  des  uretères. 

C'est  ainsi  que  M.  Ségalas  a  proposé  de  renfermer  une 
mèche  de  cotôn  dans  une  sonde  de  gomme  élastique,  de 
déposer  une  extrémité  de  eette  mèche  à  l’intérieur  de  la 
vessie,  et  de  laisser  pendre  l’autre  au-deîxors  de  l’urètre , 
pour  s’en  servir  h  la  manière  d’un  filtre,  oubliant  sans 
doute  que  l’efficaeité  de  ce  moyen  étant  admise,  il  eût  dû 
produire  exactement  le  même  effet,  en  le  plaçant  par  la 
plaie  de  Fhypogastre.  M.  Souberbielle  a  recommandé 
l’usage  d’un  syphon  aspirateur,  composé  d’une  grosse 
sonde  flexible  placée  dans  l’urètre  ,  et  d’une  longue  tige 
en  gomme  élastique,  qui  plonge  dans  un  vase  placé  au- 


‘826  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC, 

dessous  du  plan  sur  lequel  repose  le  malade.  C’est 
pour  remplir  la  même  indication  que  M.  Heurteloup 
.a  imaginé  son  tube  urétro-cystique ,  tube  qui  réunit 
en  quelque  sorte  le  moyen  de  M.  Souberbielle  et  ce¬ 
lui  de  M.  Amussat,  puisqu’il  se  compose  d’une  tige 
creuse  qui  sort  par  la  plaie  ,  et  d’une  autre  tige  sem¬ 
blable  qui  remplit  l’urètre,  de  manière  à  ce  que  l’urine 
doive  s’engager  par  les  ouvertures  latérales  qu’elle 
rencontre  près  du  col  vésical,  et  s’échapper  néces¬ 
sairement  par  un  bout  ou  par  l’autre.  Mais  l’expérience 
ne  s’est  encore  prononcée  en  faveur  d’aucune  de  ces  res¬ 
sources,  et  quand  on  songe  à  la  fatigue  qui  en  résulte  pour 
l’urètre,  pour  la  vessie  ou  pour  la  plaie,  quand  on  remarque 
.que  dans  la  position  horizontale  où  se  place  le  sujet  après 
l’opération ,  le  niveau  de  l’ouverture  artificielle  est  quel¬ 
quefois  moins  élevé  que  celui  de  l’urètre  vis-à-vis  du 
ligament  suspenseur  de  la  verge ,  il  est  bien  difficile  de 
croire  aux  avantages  que  s’en  promettent  les  inventeurs. 
Une  chose  à  laquelle  on  ne  parait  pas  avoir  assez  fait 
attention ,  est  la  cause  de  cette  tendance  presque  insur¬ 
montable  qu’ont  les  urines  à  se  porter  au-dessus  des  pubis. 
Il  semble,  au  premier  coup  d’œil,  que  dans  ce  mouvement, 
elles  montent  contre  leur  propre  poids.  En  y  regardant 
de  près,  on  s’aperçoit  bientôt  qu’il  n’en  est  peut-être  pas 
ainsi.  Il  est  rare,  en  effet,  que  dans  la  taille  hypogastrique, 
l’incision  delà  vessie  ne  descende  pas  jusqu’auprès  de  la 
prostate,  au  moins  jusqu’au  milieu  de  la  hauteur  de  là 
symphyse  pubienne.  Cela  posé ,  il  est  aisé  de  se  con¬ 
vaincre  qu’en  se  dégageant  de  dessous  l’arcade,  l’urètre 
s’élève  pour  le  moins  à  une  aussi  grande  hauteur,  même 
quand  l’homme  se  tient  dans  une  position  presque  ver¬ 
ticale,  et  que  dans  la  position  horizontale,  lorsqu’on 
est  couché,  les  urines  ont  certainement  plus  de  chemin  à 
faire  pour  arriver  là,  que  pour  gagner  l’angle  inférieur 
de  la  plaie.  C’est  donc  peine  perdue  que  d’essayer  i’eim 
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ploi  de  pareils  moyens.  La  majorité  des  praticiens, 
s’en  est  tenue  à  l’usage  de  mèches ,  soit  en  linge  ,  soit 
en  coton  ,  dont  on  introduit  une  extrémité  dans  la 
vessie,  pour  qu’elle  remplisse  l’usage  d’un  filtre.  Les 
tentes  de  charpie,  les  racines  sèches  de  plante,  seraient 
plus  nuisibles  qu’utiles.  Il  n’est  pas  même  certain  que  la 
simple  mèche  effilée  de  F.  Côme,  ait  réellement  quel-, 
ques  avantages.  Il  faudrait  au  moins  ne  pas  l’enduire 
d’huile,  ni  d’aucune  espèce  de  graisse,  si  on  voulait  y 
avoir  recours  ;  et  comme  le  sang ,  les  matières  purulentes 
dont  elles  s’imbibent  promptement,  en  détruisent  presque 
.  a  ussitôt  la  perméabilité,  iln’y  a  au  total  presque  aucun  bien 
à  en  espérer.  Le  seul  besoin  réel  qu’éprouve  l’opérateur, 
est  d’empêcher  queles  parties,  en  se  rapprochant  trop  tôt 
du  côté  de  la  peau,  ne  mettent  quelque  obtacle  au  cours 
des  fluides  qui  viennent  du  côté  de  la  vessie.  Fendant  les 
premières  vingt-quatre  heures,  si  on  ne  laissait  rien 
entre  les  lèvres  de  la  plaie,  peut-être  aurait-on,  sous  ce 
rapport,  quelques  dangers  à  redouter;  mais  plus  tard, 
lorsque  le  travail  morbifique  s’est  développé,  la  per¬ 
méabilité  des  tissus  est  tellement  amoindrie  qu’on  peut 
s’en  rapporter  à  l’organisme  pour  ce  qui  est  de  la  cica¬ 
trisation  et  de  la  sortie  des  urines. 

La  position  du  malade  après  la  taille  par  le  haut  ap¬ 
pareil  n’a  pas  besoin  de  rester  aussi  long  -  temps  la 
même  que  dans  là  taille  périnéale.  Il  peut  se  tourner  d’un 
eôté  et  de  l’autre ,  s’asseoir  même ,  et  personne  aujour-- 
dbui  ne  lui  conseillerait  de  rester  continuellement  sur 
le  ventre,  comme  quelqu’un  l’imagina  dans  le  dernier- 
siècle.  J’ajouterai  que  le  temps  des  premiers  symptômes 
passé,  qu’au  bout  de  cinq ,  six  ou  huit  jours ,  quand  il 
n’est  point  survenu  d'accidents,  qu’il  n’y  a  point  de 
fièvre,  l’opéré  peut  se  lever,  et  bientôt  après  marcher- 
sans  inconvénient,  avec  avantage  ,  au  contraire,  puisque 
la  position  verticale  ou  assise  favorise  incontestablemeu! 
le  passage  des  urines  par  les  voies  naturelles. 
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Accidents.  L’hémorrhagie  contre  laquelle  on  a  pris  tantj 
île  précautions  dans  la  taille  périnéale,  et  dont  la  taille  hy¬ 
pogastrique  semblerait  devoir  mettre  constamment  à  l’abri,, 
a  cependant  été  observée  plusieus  fois-à  la  suite  de  cette 
dernière.  Pye  en  a  fait  connaître  un  exemple  remarquable.. 
On  en  voit  un  autre  dans  les  observations  de  Thornill, 
rapportée  par  Middîeton  ;  puis  un  troisième  dans  l’ou¬ 
vrage  deM.  Belmas;et  j’âi  su  que  l’année  dernière  un  des. 
malades  opéré  par  M.Souberbielle,  avait  failli  en  être  vic¬ 
time.  jusqu’à  présent  les  chirurgiens  ne  sont  point  parve¬ 
nus  à  spécifier  le  vaisseau  qui  donne  lieu  kcet  écoulement 
sanguin.  Les  uns  ont  cru  qu’il  dépendait  de  veines  ou 
d’artères  sous  -  cutanées  plus  développées  que  de  cou¬ 
tume;  d’autres  ont  supposé  des  anomalies  artérielles, 
dans  l’ épaisseur  de  la  ligne  blanche  ,  ou  dans  1  efascia. 
propria.  On  a  pensé  aussi  aux  exhalations  sanguines  de 
la  surface  interne  de  la  -vessie.  Mais  il  n’y  a  au  fond  de- 
tout  cela  que  des  suppositions  plus  ou  moins  probables,, 
aucun  fait  véritablement  démonstratif»  L’anatomie  au* 
surplus  donnerait  bientôt  l’explication  d’un  tel  accident,; 
si  la  pratique  s’était  plus  occupée  d’en  préciser  le  siège.; 
Il  se  pourrait ,  par  exemple  ,  que  les  artères  qui  remon¬ 
tent  naturellement  sur  îes  côtés  de  la  vessie  et  se  croisent? 
aii-dessus  de  son  col  ,  formassent  une  anse  assez  volu¬ 
mineuse  ,  pour  en  rendre  compte.  Il  serait  également 
possible  que  ,  venant  directement  de  l’hypogastrique,. 
et  que  passant  sur  les  côtés  ou  au-dessus  de  la  prostate 
comme  dans  les  cas  indiqués  par  Burns  ,  M.  Senn, 
Sliaw  ,  etc.,  les  artères  dorsales  de  la  verge  fussent 
divisées,  si  l’incision  avait  été  prolongée  très  bas.  Quoi- 
qu’il  en  soit,  cet  accident  est  rare ,' et  l’art  possède  plu¬ 
sieurs  moyens  d’en  triompher. 

S’il  arrive  pendant  l’opération  même,  toutes  les  parties 
divisées  étant  à  portée  de  la  vue  ,  il  devra  être  possible 
de  découvrir  l’artère  ouverte,  de  la  saisir  avec  des  piûces 
suffisamment  longues ,  et  de  la  tordre  ou  de  la  lier.  Dans  le 


TAILLE. 


829 

cas  contraire,  c’est-à-dire  lorsque  l'hémorrhagie  n’arrive 
qu’après  le  pansément -,  on  peut  commencer  par  tenir 
l’appareil  imbibé  d’eau  froide  pendant  plusieurs  heures 
si  la  perte  du  sang  ne.  menace  pas  d’épuiser  le  malade. 
Autrement,  il  faudrait -découvrir  la  plaie  et  chercher  le 
vaisseau.  En  supposant  qu’on  ne  pût  l’atteindre  ou  en  dis¬ 
tinguer  le  siège,  des  tampons  imbibés  d’eau  de  Rabel, 
ou  d’une  matière  hémostatique  de  toute' autre  nature, 
seraient .  enfoncés  jusque  dans  le  réservoir  de  l’urine. 
On  pourrait  aussi  porter  dans  cet  organe  un  bourdonuet 
volumineux  fixé  dans  sa  partie  moyenne  par  un  long  fil 
double ,  propre  à  recevoir  entre  ses  deux  chefs  un  second 
tampon  sur  lequel  on  les  fixerait  au-devant  de  la  plaie, 
de  manière  à  comprimer  suffisamment  les  tissus  de  der¬ 
rière  en  devant.  On  devrait  aussi  enlever  préalablement 
tous  les  caillots  contenus  dans  la  vessie  ,  et  même  laver 
cette  poche  à  grandes  eaux  par  le  moyen  des  injections. 
Middleton  prétend  que  la  prostate  peut  être  blessée  quand 
on  incise  trop  profondément ,  ce  qui  est  vrai;  et  de  plus 
que  cette  blessure  donne  souvent  lieu  à  un  ulcère  dan¬ 
gereux,  ce  qui  me  parait  tout-à.fait  dépourvu  de  fonde¬ 
ment,  Il  parle  encore  d’atteintes  portées  à  la  symphyse 
pubienne  et  d’accidents  qui  pourraient  en  résulter;  mais 
aujourd’hui  personne  ne  s’occupe  de  ces  lésions  qui,  en 
effet,  méritent  à  peine  qu’on  les  signale. 

Abcès.  Un  des  accidents  qu’on  ait  le  plus  à  redouter, 
est  la  formation  d’abcès  au  pourtour  de  la  vessie.  Dou¬ 
glas  ,  Cheselden  ,  et  presque  tous  les  auteurs  qui  depuis 
sé  sont  occupés  de  la  taille  hypogastrique,  les  ont  men¬ 
tionnés.  Il  en  est  de  deux  ordres  qu’on  doit  s’attacher  à 
ne  pas  confondre.  Les  uns  qui  dépendent  de  l’infiltration 
d’une  quantité  plus  ou  moins  grande  d’ürine  entre  la 
vessie  et  les  tissus  environnants  ;  les  autres  qui  sont  le 
résultat  pur  et  simple  de  l’inflammation  du  tissu  cellu¬ 
laire  pelvien. 
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Oa  comprend  que  si  l’opération  a  été  accompagnée" 
‘de  nombreux  déchirements ,  de  décollements  étendus, 
l’urine  s’épanchera  facilement  dans  le  tissu  cellulaire- 
au  lieu  de  s’échapper  jusqu’à  l’extérieur,  et  chacun 
sait  combien  les  inflammations  causées  par  l’ uriné 
sont  dangereuses.  Quand  il  n’y  a  point  eu  de  décolle¬ 
ment,  on  observe  très  rarement  de  ces  infiltrations;  En 
effet  ,  au  bout  de  quelques  heures  ,  les  lèvres  de  la  plaie 
ont  considérablement  perdu  de  leur  porosité,: et  le  fluide 
les  traverse  sans  retomber  dans  leur  maille  par  l’action 
de  la  pesanteur  ou  de  la  capillarité ,  comme  on  pourrait 
le  craindre  ;  de  sorte  que  ,  si  aucune  excavation  ,  aucun 
cul-de-sac  ne  ldi  permet  de  s’accumuler  en  dehors  de 
la  poche  qui  le  fournit,  il  est  rare  qu’apres  le  premier 
jour,  son  passage  à  travers  l’ouverture  de  l’hypogastre 
soit  bien  inquiétant.  A  moins  que  la  réaction  ne  soit  très 
vive,  que  les  parties  ne  deviennent  fort  rouges ,  qu’il  n’y 
ait  une  fièvre  intense  avec  un  pouls  large  ët  fort,  les 
évacuations  sanguines ,  soit  par  les  sangsues ,  soit  par  là 
lancette*  sont  rarement  d’un  grand  secours  en  pareil  cas  ; 
L’urine  pénétrant  par  transsudation  dans  le  tissu  lamel- 
leux,  est  un  fluide  mortifère.  Si  quelque  chose  peut  eü 
-borner  les  ravages,  ce  n’est  guère  que  les  incisions  pro¬ 
fondes  pratiquées  en  grand  nombre,  le  plus  tôt  possible* 
sur  toutes  les  parties  infiltrées  et  même  dans  les  envi¬ 
rons.  Malheureusement,  le  siège  du  mal  n’est  pas  tou¬ 
jours  à  la  portée  de  ce  moyen.  Toutefois  ,  on  le  fera  pé¬ 
nétrer  partout  où  on  le  pourra  sans  trop  de  dangers 
Les  plaies  sont  ensuite  pansées ,  du: moins  jusqu’à  ce  que 
l’inflammation  éliminatoire  soit  développée,  avec  de  l’eaii- 
de-vie  camphrée ,  la  décoction  de  kina ,  ou  quelque  so¬ 
lution  chlorurée. 

Les  abcès  ordinaires  sans  infiltration  urineuse  sont 
plus  rares  et  tiennent  presque  toujours  à  la  manière  dont 
l’opération  a  été  pratiquée.  Lorsque  la  vessie  a  été  ou- 


verte  par  le  dard  ou  par  le  bistouri ,  l’indicateur  ,  porté 
dans  le  fond  de  la  plaie,  la  repousse  si  facilement  en 
arrière ,  au  lieu  d’entrer  dans  sa  cavité ,  qu’il  lui  est 
arrivé  souvent  de  la  décoller  en  entier  de  derrière  les 
pubis,  et  de  former  là  une  large  poche  qui  devient, 
presque  nécessairement  l’occasion  d’une  violente  phleg- 
inasie  et  d’une  suppuration  abondante.  Nul  doute  que 
cela  n’ait  eu  lieu  dans  la  plupart  des  cas  où  les  opé¬ 
rateurs  ont  prétendu  que  la  vessie  se  trouvait  divisée 
en  deux  cavités,  l’une  antérieure  où  l’on  ne  trouvait 
rien.,  l’autre  postérieure  qui  renfermait  le  calcul.  Ici , 
les  antiphlogistiques  conviennent  toutes  les  fois  que  le 
sujet  est  assez  fort  pour  les  supporter,  et  que  l’épan¬ 
chement  de  l’urine  ne  vient  pas  compliquer  une  affection 
déjà'  si  grave.  Du  reste,  il  faut  livrer  issue  aux  fluides  le 
plus  largement  possible,  et  ne  pas  craindre  dé  multiplier 
les  incisions,  ni  d’en  étendre  la  longueur  dans  différentes 
directions. 

Lésion  du  péritoine.  La  blessure  dont  on  a  le  plus 
parlé  dans  la  taille  hypogastrique,  est,  sans  contredit, 
celle  du  péritoine.  Presque  tous  les  auteurs  l’ont  regar¬ 
dée  comme  étant  des  plus  redoutables,  quelques-uns 
même  comme  devant  être  constamment  mortelle.  Sans 
vouloir  en  nier  la  gravité,  je  crois  cependant  qu’on  en  a 
singulièrement  exagéré  les  dangers.  Ce  n’est  certainement 
pas  par  elle-même  qu’elle  peut  être  beaucoup  à  craindre. 
C’est  bien  plutôt  en  permettant  à  l’urine  de  tomber  dans 
le  ventre.  Or,  l’opération  n’est  pas  plutôt  terminée,  que 
la  vessie  s’abaisse,  se  rétracte,  s’agglomère  derrière  la 
symphyse.  La  plaie  de  ses  parois  cesse  dès  lors  de  se  trou¬ 
ver  en  rapport  avec  celle  de  l’enveloppe  séreuse.  En 
conséquence,  l’urine  ne  peut  réellement  pas  s’échapper 
parla,  et  arriver  dans  la  cavité  abdominale.  Ce  qui  le 
prouve  mieux  que  des  raisons,  au  surplus,  c’est  que  le 
péritoine  a  été  souvent  blessé  sans  qu’il  en  soit  résulté  le 
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moindre  accident  grave,  et  que  chez  les  sujets  qui  ont 
succombé  avec  cette  blessure,  on  a  jtrouvé  des  causes 
de  mort  qui  en  étaient  tout-'a-fait  indépendantes.  Un  des 
malades  opérés  par  Douglas,  eut  le  péritoine  ouvert,  et 
ne  s’en  rétablit  pas  moins  bien»  Un  de  ceux  de  Tbornili 
fut  tout  aussi  heureux»  On  dit  même  que  chez  un  autre, 
qui  guérit  encore,  les  intestins  s’étaient  échappes  parla 
plaie,  et  qu’il  fallut  en  effectuer  la  réduction.  Cet  acci¬ 
dent  est  arrivé  a  F.  Corne,  à  M.  Souberbielle ,  sans 
que  ces  chirurgiens  semblent  beaucoup  le  redouter.  Une 
femme,  opérée*  à  Tours  en  1828 ,  par  M.  Crozat,  eut 
également  le  péritoine  ouvert  assez  largement  :  elle  s’est 
néanmoins  parfaitement  rétablie.  On  a  dit,  l’année  der¬ 
nière  ,  qu’un  chirurgien  célèbre  n’avait  pas  eu  le  même 
bonheur;  mais  si  le  rapport  qu’on  a  fait  de  l’opération 
est  fidèle,  une  mèche  aurait  été  introduite  jusqu’à  l’inté¬ 
rieur  de  la  cavité  séreuse,  au  lieu  d’être  portée  dans  la 
vessie  elle-même;  d’où  il  suit  que  ce  fait  ne  démontre 
réellement  pas  les  dangers  de  la  blessure  du  péritoine. 
Quand  elle  a  lieu,  ce  serait  en  augmenter  la  gravité,  je 
crois,  que  d’en  recoudre  les  bords,  comme  le  conseille 
Macgill,  ou  bien  de  procéder  à  la  suture  de  toute  la  so¬ 
lution  de  continuité,  au  moins' dans  sa  moitié  supérieure, 
comme  le  veut  Douglas.  Une  mèche*  de  charpie  ou  de 
linge,  placée  tout-à-fait  en  bas  de  la  division  ,  et  péné¬ 
trant  jusqu’à  l’intérieur  de  la  poche  urinaire ,  est  tout 
ce  qui  convient  réellement  en.  pareil  cas.  On  pourrait  y 
ajouter  une  bandelette  de  diachylum  supérieurement  ,  et 
le  conseil  de  ne  permettre  aucun  mouvement  capable 
de  pousser  les  viscères  du  côté  de  l’ouverture  péri¬ 
tonéale. 

B.  TAILLE  CHEZ  LA  FEMME. 

Beaucoup  moins  exposées  que  les  hommes  aux  affec- 
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lions  cal  cul  eu  ses,  les  femmes  s’en  débarrassent  en  outre 
beaucoup  plus  facilement-  Chez  elles,  l’urètre  est  droit, 
court,  large,  en  sorte  que  les  petits  calculs  le  traversent 
avec  la  plus  grande  aisance  et  grossissent  rarement  au  sein 
de  la  vessie.  Cependant  on  les  y  observe,  et  on  a  recours  aux 
mêmes  moyens  que  dans  l’autre  sexe  pour  les  extraire. 
La  lithotomie  chez  la  femme  Se  pratique  également  par 
le  haut  appareil  et  par  le  bas  appareil.  Si  la  première 
de  ces  méthodes  n’exige  de  notre  part-  aueune^remarque, 
par  la  raison  qu’  elle  est  soumise  en  tous  points  aux  mêmes 
règles  que  chez  l’homme ,  il  en  est  autrement  de  la  se¬ 
conde  où  l’on  voit  là  taille  recto-vésicale  être  remplacée 
par  la  taille  y  agino- vésicale,  et  Ja  taille  latéralisée  par 
l’incision  de  l?urètre. 

Art.  i«r. 

Remarques  anatomiques. 

Le  détroit  osseux, beaucoup  plus  large  et  plus  évasé  chez 
les  personnes  du  sexe,  offre  d’ailleurs  les  mêmes  anoma¬ 
lies,  les  mêmes  particularités,  donne  attache  aux  mêmes 
muscles,  aux  mêmes  aponévroses  que  dans  l’homme.  Les 
parties  molles  seules  nè  sont  pas  distribuées  de  la  même 
manière.  Situé  entre  le  rectum  et  la  vessie ,  le  vagin  est 
cause  de  presque  toutes  les  différences  qu’on  y  remarque. 
C’est  lui  qui  rend  l’étude  des  aponévroses  postérieures 
et  de  l’intestin ,  ainsi  que  du  périnée  proprement  dit ,  à 
peu  près  inutile ,  eu  égard  à  la  lithotomie  des  femmes  ; 
qui  fait  que  l’aponévrose  horizontale  existe  à  peine, 
et  qu’il  n’y  a  plus  d’espace  triangulaire  libre  entre  les 
muscles  ischio  et  bulbo-eaverneux  ;  enfin  que  nos  remar¬ 
ques  doivent  uniquement  porter  sur  l’urètre,  la  cloison 
urétro-vaginale  et  les  tissus  qui  les  entourent  ou  les  fixent 
immédiatement.  Long  de  douze  à  quinze  lignes ,  plus 
large  en  arrière  qu’en  avant  de  trois  à  quatre  lignes  de  dia¬ 
mètre,  légèrement  concave  supérieurement,  1’urètre  n’est 
entouré  ni  d’une  prostate,  ni  d’un  bulbe,  ni  d’une'portion 
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spongieuse  ,  et  se  trouve  en  quelque  sorte  réduit  à  là 
portion  membraneuse  de  celui  de  l’homme.  En  arrière, 
il  adhère  dans  toute  son  étendue  ,  sur  la  ligne  médiane, 
à  la  paroi  du  vagin  et  correspond  ainsi  au  relief  lon¬ 
gitudinal ,  à  la  -colonne  médiane  antérieure  de  ce  canal , 
ce  qui  met  entre  leur  cavité  une  épaisseur  quelque¬ 
fois  de  trois  ou  quatre  lignes.  Comme  le  vagin  est  beau¬ 
coup  plus  large ,  il  dépasse  naturellement  l’urètre  de 
chaque  côté,  et  semble  même,  dans  certains  cas,  se  relever 
latéralement  comme  pour  l’embrasser  dans  une  gout¬ 
tière;  d’où  il  suit  qu’un  instrument  tranchant  porté  du 
conduit  excréteur  de  l’urine  obliquement  en  dehors  et  en 
bas  ,  l’atteindrait  infailliblement.  On  conçoit ,  au  reste, 
que  cette  blessure  sera  d’autant  plus  probable  ,  que  le 
canal  vulvo-utérijn  offrira  plus  de  largeur ,  que  la  femme 
aura  eu  un  plus  grand  nombre  d’accouchements,  beau¬ 
coup  plus  en  conséquence  chez  les  femmes  mariées  que 
chez  les  vierges  et  les  "enfants.  Le  bas-fond  ou  le  tri- 
gone  vésical  est  uni  comme  l’urètre  à  la  face  antérieure 
du  vagin;  mais  au  lieu  de  s’en  séparer,  comme  elle ;se  sé¬ 
pare  du  rectum  chez  l’homme ,  cette  région  de  la  vessie 
remonte  jusqu’auprès  du  corps  de  là  matrice  avant  de 
recevoir  la  couche  péritonéale,  avantage  très  grand,  puis¬ 
que  ,  avec  une  telle  disposition  -,  on  peut  diviser  sans 
crainte  toute  la  cloison  vésico-vaginale ,  depuis  le  mu¬ 
seau  de  tanche  jusqu’à  l’urètre.  Il  faut  encore  remar¬ 
quer  que  n’ayant  point  à  s’occuper  des  vésicules  sémi¬ 
nales.,  des  canaux  déférents ,  des  canaux  éjaculateurs ,  le 
chirurgien  est  alors  beaucoup  plus  à  l’aise  pour  aller 
chercher  le  calcul ,  et  qu’il  n’a  véritablement  à  redouter 
que  la  blessure  des  uretères,  qui  sont  assez  déjetés  en 
dehors  pour  qu’on  puisse  à  peu  près  constamment  les 
ménager. 

Envisagé  par  sa  face  antérieure,  l’  urètre  de  la  femme  ne 
diffère  pas  autant  de  l’urètre  de  l’homme;  néanmoins,  il 
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n’est  recouvert  d’aucune  bride  prostatique,  d’aucun  mus¬ 
cle,  et  n’a  de  commun  avec  l’autre  que  le  tissu  cellulaire 
lâche  qui  le  sépare  des  pubis*  les  veinules  qui  l’entourent 
et  le  tissu  filamenteux  assez  dense,  qui  le  fixe  au-dessous  de 
î’arcade.  Ce  tissu  est,  'au  reste)  assez  remarquable.  Dense, 
élastique  ,  jouissant  d’une  certaine  porosité  ,  il  présente 
quelques-uns  des  caractères  du  tissu  fibreux  jaune,  et 
forme  une  Couche  épaisse  de  pliisieürs  lignes  qui  se  con¬ 
tinue  en  avant ,  en  arrière  *  et  même  en  bas ,  avec  le  liga¬ 
ment.  sous-pubien  ,  puis  aussi  avec  la  face  inférieure  du 
clitoris  ,  lequel  correspond*  lui)  à  la  fin  de  la  symphyse. 
Les  petites  lèvres  qui ,  partant  des  corps  caverneux,,  pa¬ 
raissent  se  fondre  obliquement  en  dehors  dans  la  face 
interne  des  grandes,  à  deux  ou  trois  pouces  plus  bas  , 
laissent  entre  elles  un  écartement  triangulaire,  dont  le 
sommet  est  représenté  par  une  petite  excavation  qui 
sépare  l’urètre  du  clitoris*  et  par  laquelle  le  bistouri  peut 
pénétrer  jusqu’à  la  vessie.  C’est  en  suivant  leur  direction 
et  leur  bord  intérim  que  la  taille  latéralisée  à  la  méthode 
de  F.  Jacques  pourrait  être  pratiquée.  Quant  au  méat 
urinaire  *  on  le  distingue  au  milieu  de  toutes  ses  parties , 
par  le  petit  renflement  qu’il  forme  immédiatement  au- 
dessus  de  l’ouverture  vaginale.  Les  artères  sont  si  peu 
volumineuses  dans  le  périnée  de  la  femme*  qu’elles  mé¬ 
ritent  à  peine  de  fixer  l’attention  du  chirurgien.  La 
transverse ,  la  bulbeuse ,  sont  réduites  à  de  très  petits 
rameaux;  la  honteuse  elle-même,  déjà  peu  considérable 
en  arrière ,  est  extrêmement  ténue  supérieurement ,  long¬ 
temps  avant  de  se  terminer  pour  se  jeter  sur  le  clitoris. 

Art.  2. 

Examen  des  méthodes. 

Quelques  chirurgiens  ont  prétendu  que  tous  les  pro¬ 
cédés  lithotomiques  appliqués  à  l’homme  ,  pouvaient 
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être  mis  en  usage  chez  la  femme.  CeUe  assertion  est' 
certainement  une  erreur.  Le  grand  appareil,  par  exemple, 
ne  sera  jamais  mis  en  pratique.  Il  eu  est  à  peu  près  de 
même  de  la  taille  bilatérale ,  portée  du  moins  par  la 
face  Inférieure  de  F  urètre.  Reste  donc  la  taille  latéralisée, 
la  taille  par  le  petit  appareil ,  et  la  taille  vaginale: 


Procédés  anciens. 

a.  Méthode  latéralisée  ;  ou  mieux  taille  latérale.  Les 
anciens  Grecs ,  les  Arabes, -et  les  chirurgiens  du  moyen 
âge  ,  pratiquaient  la  taille  latérale  ou  latéralisée,  chez  la 
femme  comme  chez  l’homme.  Tant  que  le  cathéter  n’a 
point  été  adopté,  ils  se  bornaient  a  faire  descendre  le 
calcul  dans  le  col  de  la  vessie,  et  à  l’y  fixer  au  moyen  de 
deux  doigts  portés  dans  le  vagin ,  ou  dans  le  rectum  si 
e’ était  une  vierge,  et  recourbés  en  crochet.  On  coupait 
ensuite ,  de  la  peau  vers  la  vessie ,  tous  les  tissus  sur  la 
pierre,  dans  une  direction  oblique,  de  haut  en  bas  et  de 
dedans  en  dehors.  F.  Jacques  n’a  modifié  ce  procédé 
qu’en  se  servant  d’un  cathéter  pour  tendre  les  parties, 
ce  qui  lui  permettait  de  ne  pas  aller  à  la  recherche  de  la 
pierre  avec  les  doigts  par  le  vagin  ou  par  lé  tectum.  Les 
essais  faits  par  ce  moine  en  présence  de  Maréchal  et  de 
Méry,  ayant  démontré,  comme  une  connaissance  exacte 
de  la  disposition  anatomique  des  parties  devait  le  faire 
présumer,  que  le  vagin  était  presque  constamment  blessé, 
et  que  le  rectum  pouvait  être  lui-même  atteint ,  on  l’à 
promptement  abandonnée  ;  de  telle  sorte  qu’aujourd’hui 
personne  ne  la  recommande  ni  ne  la  pratique. 

h.  Méthode  de  Celse  ou  de  M.  Lisfranc.  Celse  s’ex¬ 
prime  d’une  manière  si  obscure,  ou  avec  si  peu  de 
détails  ,  sur  la  taille  des  femmes ,  qu’il  est  bien  difficile 
de  savoir  au  juste  ce  qu’il  veut  dire  par  ces  mots  : 
mulieri  verb  inter  wince  iter  et  os  pubis  incidendwn 
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est y  sic  ut  utrqqiie  loco  plaga  trànsversa  sit.  Quelques 
personnes,  et  M.  Desruelles  entre  autres,  ont  pensé 
que,  du  temps  dé  cet  auteur j  ôn  faisait  une  incision 
transversale  ou  en  demi-lune ,  entre  îe  méat  urinaire  et 
les  racinës  du  clitoris  ;  et  qü’on  allait  par  là  découvrir 
la  pierrè,  comme  ,  on  la  découvre  chez  l’homme  entre 
l’amis  ét  la  racine  des  bourses.  Mais,  ainsi  que  l’a  fait 
remarquer  M.  Cbster,  il  n’est  pas  impossible  que  Gelse 
ait  éti  en  vue  l'incision  de  l’urètre  lui-même,  au  lieu 
de  celte  que  je  viens  d’indiquer.  J’ajouterai  qu’on  ne 
voit  trop  de  quelle  manière  les  chirurgiens  fussent  par¬ 
venus  à  faire  saillir  la  pierre  au-dessus  de  l’urètre,  e 
qu’il  est  difficile  d’adméttre  littéralement  la  version  de 
M.  Désruelles  en  pareil  cas.  Il  semble  donc  qüé  la  mé¬ 
thode  de  M.  Lisfranc,  méthode  qui  consiste  à  pénétrer 
parle  vestibule*  n’est  point  une  reproduction  de  l’idée 
des  anciens,.  Défendue  par  M.  Méresse,  en  i8a3,  à  Mont¬ 
pellier  j  longuement  exposée  dans  les  Archives  pour  l’an¬ 
née  i8a4>  la  taille  de  M.  Lisfranc  se  pratique  de  la 
manière  suivante.  :  un  cathéter  est  d’abord  placé  dans 
là  vessie,  mais  de  façon  que  sa  cannelure  ou  sa  convexité 
soit  tournée  en  haut  et  en  avant ,  au  lieu  d’appuyer 
en  bas  et  en  arrière ,  comme  chez  l’homme.  Placé  en 
face  du  périnée,  armé  d’un  bistouri  droit,  le  chirur¬ 
gien  fait  ensuite  une  incision  en  demi-lune  entre  le 
clitoris  et  l’orifice  externe  de  l’urètre  ,  incision  qui 
contourne  la  face  interne  des  petites  lèvres ,  offre  à  peu 
près  la  même  courbure  qüe  l’arcade  pubienne  dans  sa 
moitié  supérieure,  et  qui  renferme  en  outre  le  vagin 
dans  sa  concavité 5  divise  successivement,  et  couche  par 
couche,  tous  les  tissus  qui  séparent  le  vestibule  de  l’inté¬ 
rieur  du  bassin  >  arrive  sur  la  face  antérieure  de  la  vessie, 
a  l’union  de  l’urètre  avec  le  col  de  cet  organe  ;  rencontre 
le  cathéter;  incise  sur  sa  cannelure;  prolonge  l’incision 
par  en  haut,  eii  tournant  de  ce  côté  le  tranchant  du  bis- 
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touri,  et  par  en  bas,  de  manière  à  diviser  longitudinale-?, 
ment  la  partie  postérieure  de  l’urètre;  ou  bien  il  incise  eh. 
travers  le  réservoir  de  l’urine,  dans  l’étendue  d’un  pouce 
ou  de  quinze  lignes.  Comme  les  adhérences  de  l’urètre 
ont  été  détruites  par  l’incision  antérieure,  il  devient  fa¬ 
cile  d’abaisser  ce  canal,  de  le  refouler  jusqu’à  la  paroi 
inférieure  du  vagin  ,  et  de  se  créer  un  espace  très  large 
dans  le  haut  de  l’arcade  pubienne,,  ainsi  que  j’ai  pu  m’en 
convaincre  un,  grand  nombre  de  fois  sur  le  cadavre.  Néan¬ 
moins,  ce.  procédé  est  tellement  vicieux  sous  d’autres 
rapports,  qu’on  peut,  dès  à  présent ,  affirmer  qu’il  ne 
sera  point  adopté.  De  quelque  manière  qu’on  s’y  prenne , 
le  calcul  sera  toujours  obligé  de  passer  par  le  point  le 
plus  étroit  du  contour  pelvien.  La  vessie,  ouverte  longi¬ 
tudinalement,  ne  permettra  guère  d’en  extraire  des 
pierres  un  peu  volumineuses.  Si  on  la  divisait  en  travers, 
l’écartement  inévitable  des  lèvres  de  la  plaie,  dans  une 
région  entourée  d’une  si  grande  quantité  de  tissus  cellu¬ 
laires,  ne  manquerait  probablement  pas  de  donner  lieu 
aux  infiltrations ,.  aux  abcès  si  redoutables  dont  il  a  été 
question  en  parlant  de  la  taille  hypogastrique.  Enfin ,  il 
serait  à  craindre  d’avoir  ou  une  incontinence  d’urine ,  ou 
une  fistule  urinaire. 

c.  Taille  y csieo- vaginale.  L’idée  d’extraire  les  calculs 
vésicaux  à  travers  le  vagin ,  remonte  au  moins  jusqu’à 
Rousset ,  puisque  cei  auteur  dit  en  avoir  retiré  onze  par 
cettè  voie  chez  une  femme  dont  la  vessie  proéminait,  à 
la  vulve.  F.  de  Hilden  suivit  l’exemple  de  Rousset  dans 
un  cas  ou  la  cloison  vésico-vaginale  avait  été  en  partie 
perforée  par  la  pierre,  puis,  chez  une  autre  femme  cal- 
culeuse ,  dont  la  poche  urinaire  avait  été  perforée  lors; 
d’un  accouchement  .  R.uysch  pratiqua  aussi  cette  opération 
et  relira  quarante-deux  calculs  chez  la  même  femme, 
mais  ,  dans  un  cas  où  il  v  avait  renversement  du  vagin. 
Tolet.  àgît;de  la  même  rpnnière  dans  des  circonstances  % 
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peu  près  semblables.  En  Gooch  rencontra  une  ma¬ 

lade  dont  l’inflammation  avait  ulcéré  la  paroi  vésico-va- 
ginale  qu’il  incisa  pour  extraire  un  calcul  du  poids  de  trois 
ou  quatre  onces.  M.  Faure  deLimoges  fitparvenir  eniSio, 
à  la  faculté  de  Paris,  un  morceau  de  bois  qu’il  avait 
retiré  par  l’incision  du  vagin  de  la  vessie  d’une  jeune 
fille.  Un  chirurgien  de  Roehefort,  M.Clétnot,.  pratiqua 
pour  la  première  fois,  en  1 8x4,  chez,  une  personne  âgée, 
de  vingt-un  ans ,.  la  taille  vaginale ,  et  la  renouvela bientôt 
après  chez  une  autre  malade.  Depuis,  il  y  a  eu.  recours, 
une  troisième  fois.  Un  peu  plus  tard.,  M.  Flaubert  de 
Rouen  mit.  en  usage  le  même  procédé  pour  extraire  une 
épingle. et  une  aiguille  qui. étaient  devenues  le  noyau 
d’un  calcul  chez  un  enfant  dé  onze  ans.  En  1816,  il 
opéra  une  femme  âgée  de  trente-trois  ans,  qui portait 
une  pierre  du  volume  d’une  noix  ;  ensuite  une  femme 
de  quarante  ans,  dont  la  pierre  avait  a  peu  près  les 
dimensions  d’une  bille  de  billard.  Le  io  décembre 
x  8 1 8 ,  il  en  opéra  une  quatrième  âgée  de  vingt-un  ans  ,. 
et  fit  l’extraction  d’un  calcul  gros  comme  une  forte 
noix.  M.  Rigal  de  Gaillac  opéra  aussi  par  le  vagin  , 
en  i8i4,  une  femme  âgée  de  quarante  ans,  et  dont  le 
calcul  pesait  deux  onces  et  demie.  Déjà  le  même  praticien 
avait  pratiqué  cette  opération  une  fois,  plusieurs  années  ; 
auparavant,  chez  une  femme  âgée  de  trente-huit  ans,  et 
qui  portait  depuis  huit  ans  un  calcul  considérable.  Un 
nouvel  exemple  en  a  été  publié  par  M.  Lavielle;  et 
M.  Rigal  fils  en  a  fait  connaître  un  autre  dernièrement 
à TAeadémie.  En  sorte  que,  maintenant,  la  science  pos¬ 
sède  environ  vingt  exemples  de  tailles  vagino  vésicales , 
sans  parler  de  ceux  que  Gooch  attribue  à  divers  prati¬ 
ciens  de  son  pays,  mais  sur  lesquelles  il  ne  donne  aucun 
détail. 

Manuel  opératoire.  Plusieurs  des  chirurgiens  qui  ont 
pratiqué  cette  opération  se  taisent  sur  le  procédé  adopté 
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par  eux.  F.  de  Hilden  qui,  le  premier,  l’a  formellement 
proposée ,  veut  qu’une  curette  de  très  petit  calibre  soit 
portée  dans  la  vessie  à  travers  l’urètre ,  qu’elle  embrasse 
le  calcul  dans  sa  coiicâvité  èt  le  déprimé  du  côté  du 
vagin,  én  le  ramenant  près  du  col  vésical,  enfin,  que 
lé  chirurgien  incise  sur  la  saillie  qui  en  résulte  dans 
le  canal  vülvo- utérin ,  et  fassë  ensuite  l’ extraction  de  la 
pierre  par  cette  voie.  Lè  procédé  de  Mérÿ ,  qui  consiste 
à  remplacer  lé  curette  de  Fabrice  pat  le  cathéter  Ordi¬ 
naire ,  dé  manière  à  diviser  la  cloison  vagifio-vësicale  sur 
la  cannelure  de  cet  instrument,  a  dû  faire  rejeter  à  jamais 
la  méthode  du  praticien  suissè'.  C’est  en  ëffét  ce  pro¬ 
cédé  modifié  qu’ont  cru  devoir  suivre  les  chirurgiens 
modernes  ;  les  uns,  en  y  ajoutant  un  gorgèret,  pour  dé¬ 
primer  la  paroi  postérieure  dix  vagin  par  son  extrémité 
externe,  pendant  que  l’autre  arc-boutê  contre  le  cathéter 
aü-devant  du  col  utérin  ;  d’autres,  comme  M.  Flaubert, 
par  exemple,  en  se  bornant  à  porter  le  bistouri  à  plat  sur 
l’indicatèür  droit ,  pour  en  tourner  ensuite  le  tranchant 
én  haut,  et  couper  la  cloison  d’avant  en  arrière,  ou 
d'arrière  en  avant,  jusqu’à  une  plus  ou  moins  grande 
distance  dii  méat  urinaire. 

Position  de  la  malade.  Én  faisant  placer  la  femme 
comme  pour  la  taille  ordinaire ,  il  est  possible ,  sans  au¬ 
cun  doute,  d’atteindre  le  but.  qu’on  se  propose.  Cependant 
il  me  paraît  évident  que  si  elle  se  plaçait  sur  le  ventre,  les 
cuisses  et  lés  jambes  fléchies ,  il  serait  plus  facile  encore 
de  pratiquer  les  incisions  convenables.  Les  instruments 
dont  bn  à  besoin  sè  réduisent  à  un  cathéter,  à  un  gor¬ 
gèret  de  Marchettis ,  un  bistouri  droit  et  des  tenettes. 
Le  cathéter  est  d’abord  placé  et  sa  plaque  relevée  du 
côté  des  pubis  afin  de  déprimer  le  bas-fond  dé  la  vessie 
sur  la  ligne  médiane.  Un  aide  est  chargé  de  le  maintenir 
dans  eetté  position.  Lé  gorgeret,- porté  jusqu’au  fond  du 
vagin,  est  donné  à  un  second  aide  qui  en  abaisse  le  manche 
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en  ayant  soin  qu’il  serve  de  point  d’appui  au  cathéter  par 
son  autre  extrémité,  èt  qüe  sa  gouttière  regarde  en  haut 
et  eù  avant ,  si  la  femme  est  placée  sur  le  dos,'  ëU  hàs  et 
en  arrière*  au  contraire,  si  elle  est  sur  le  ventre.  Le 
chirurgien  écarte  les  grandes  lèvres  avec  le  pouce  et  les 
premiers  doigts  de  la  rüâ'ih  gauche;  saisit  le  bistouri 
comme  une  plume  a  écrire;  en  porte  la  pointe  derrière 
l’urètrè ,  c’est-à-dire  à  ira  pouce  au  moins  de  profondeur 
dans  lé  vagin  ;  l’enfonce  dàtts  là  cannelure  du  cathéter* 
puis  lë  fait  glisser  sur  cet  instrument  dans  l’étendue  de 
huit  à  dix  lignes  Où  plus  s’il  est  nécessaire ,  et  termine 
en  l’ahaissant  un  peu  pour  le  faire  tomber  dans  la  gout¬ 
tière  du  gorgeret.  On  pourrait  également  le  tenir  en 
seconde  position,  c’est-à-dire ,  lë  manche  dans  le  creux 
de  la  main;  et  le  tranchant  tourné  vers  la  vessie ,  de  ma¬ 
nière  à  ën  porter  la  pointe  aussi  profondément  qu’on  le 
désire;  ët  à  diviser  la  cloison  d’arrière  en  avant,  tou¬ 
jours  sur  là  crénelure  du  cathéter.  Ces  deux  méthodes 
diffèrent  si  peu  quant  àti  résultât  définitif,  et  même 
à  la  facilité  des  manœuvres  *  qu’il  faut  s’en  remettre 
au  goût  de  l’opérateur  pourla  préférence  quelles  peuvent 
mériter  l’une  sur  l’âutré.  Nul  doute  encore  que  le  chirur¬ 
gien  ne  puisse  tenir  lui-même  le  cathéter  de  la  main  gau¬ 
che,  pendant  qü’il  incise  de  la  mâin  droite ,  comme  l’a 
fait  M.  Flaubert  ;  ou  bien,  comme  le  recommande  M.  Clé- 
mot,  s’emparer,  au  contraire,  dü  gorgeret,  afin  de  n’être 
pas  gêné  par  l’aide ,  lors  de  la  division  de  la  cloison  ;  qu’on 
ne  puisse  aussi  *  à  la  rigueur,  se  dispenser  du  gorgeret» 
en  imitant  la  conduite  du  chirurgien  de  Rouen,  et  porter 
le  hisloUri  voilé  par.  la  face  palmaire  de  l’indicateur  dans 
.  l’intérieur  du  vagin  ,  afin  de  pratiquer  l’ouverture  de  la 
vessie  sans  avoir  besoin  d’autre  aide  que  de  ceux  qui 
doivent  contenir  la  malade  ;  mais  on  UC  peut  nier  que* 
libre  de  ses  deux  mains,  l’opérateur  né  soit  plus  à  l’aise 
pour  pratiquer  l’ihcisioU  principale ,  et  que  le  gorgeret 
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n’ait  rav,ant.age  de  tendre,  de  découvrir  les  parties  qui 
doivent  être  divisées;  seulement  il  serait  bon  que  cet 
instrument  eût  un  manche  coudé  a  angle,  et  que  sa 
gouttière  se  terminât  sans  cul-de-sac.  L’incision  com-, 
mencée  à  quelques  lignes  en  arrière  du  méat  urinaire , 
de  manière  à  comprendre  une  plus  ou  moins  grande 
étendue  de  la  paroi  inférieure  de  l’urètrercomme  dans 
le  procédé  suivi  par  M.  Flaubert ,.  aurait  l'inconvé¬ 
nient,  d’abord  de  ne  favoriser  en  rien  la  sortie  du  calcul, 
ensuite  de  rendre  la. cicatrisation  de  la  plaie  plus  longue 
et  plus  difficile.  Il  est  donc  mieux  d’imiter  MM.  Clémot,. 
Rigal,  etc.,  et  de  ne  la-  commencer  qu’à  la  pointe  du 
irigone  vésical ,  si  on  incise  d’avant  en  arrière,  ou  de  l’y 
terminer  dans  le  cas  où  on  aimerait  mieux  inciser  de 
derrière,  en  devant.  Le  vagin  ayant  une  longueur  de 
quatre  à  cinq  pouces ,  il  reste  encore,  en  se  cpmportant 
ainsi,,  une  étendue  de  plus  de  deux  pouces  qu’on  peut 
diviser  sans  danger.  Du  reste,  comme  les  tissus  jouis¬ 
sent.  d’une  assez  grande  extensibilité,  il  est  inutile  de 
donner  à  l’ouverture  plus  de  dimension  que  ne  semble 
en  exiger  le  volume  présumé  du  calcul. 

Extraction  de  la  Pierre.  L’incision  étant  faite,  on  re¬ 
tire  le  cathéter.  Si  le  calcul  ne  se  présente  pas  de  lui- 
même  dans  la  plaie,  s’il  ne  tombe  pas  spontanément  dans, 
le  vagin ,  comme  la  chose  est  arrivée  quelquefois,.!’ opéra¬ 
teur  va  de  suite  en  reconnaître  le  siège  et  la  disposition,, 
au  moyen  de  l’indicateur  gauche,  puis  procède  à  son 
extraction  à  l’aide  de  tenettes  appropriées,  et  en  se  sou¬ 
mettant  aux  règles  établies  précédemment.  Lorsque  la, 
pjerre  est  très  volumineuse,  ou  qu’on  opère  chez,  une 
jeune  fille,  cette  extraction  peut  offrir  quelque  difficulté 
à  cause  de  l’étroitesse  du  vagin.  M.  Flaubert  fut  obligé, 
dans  un  cas  de  ce  genre,  de  briser  le  corps  étranger,  et 
de  l’enlever  par  morceaux.  Cependant,  comme  le  canal 
à  traverser  est  extrêmement  dilatable ,  on  conçoit  à  peine 
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qu’il  puisse  êtrcun  obstacle  insurmontable  a  la  terminaison 
de  la  cystotomie.  Une  fois  la  pierre  enlevée,  on  reporte 
la  femme  dans  son  lit ,  et  on  la  soumet  aux  soins  que  né¬ 
cessite  les  suites  ordinaires  delà  taille.  Ces  suites,  dans  la 
méthode  vagino-vésicale,  sont  ordinairement  très  simples. 
Jusqu’ici  on  n’a  cité  aucun  cas  de  mort  déterminée  par 
elles.  Le  plus  souvent  il  en  résulte  à  peine  de  la  fièvre. 
Aucune  artère  volumineuse  ne  peut  être  ouverte.  Le  péri¬ 
toine  est  trop  relevé  pour  courir  le  moindre  risque*  et 
le  tissu  cellulaire  de  la  cloison  trop  dense  pour  qu’il 
puisse  survenir  une  infiltration  urineuse.  Mais  la  plaie 
ne  se  cicatrise  pas  toujours  au  gré  de  la  malade  et 
de  l’opérateur.  Sa  position  seule  avait  déjà  fait  pré¬ 
sumer  qu’elle  se  transformerait,  fréquemment  en  fistule , 
et  l’expérience  a  malheureusement  confirmé  ce  soupçon. 
Sans  compter  que  quelques-unes  des  malades  opérées 
d’abord,  pourraient  bien  en  être  restées  atteintes,  quoi¬ 
que  les  observateurs  n’en  fassent  pas  mention ,  il  est 
du  moins  certain,  que  sur  trois  cas,  M.  Clémot  en  a 
remarqué  une  ;  que  trois  des  malades  traitées  par  M.  Flau¬ 
bert,  en  sont  affectées  ,  et  que  celle  dont  M.  Rigal  fils 
a  communiqué  l’observation ,  n’a  pas  été  plus  heureuse  : 
d’où  il  suit  que  cet  accident,  se  rencontre  au  moins  une 
fois  sur  quatre.  M.  Coste  pense  qu’on  le  préviendrait 
en  réunissant  la  plaie  au  moyen  de  là  suture ,  immédiate¬ 
ment  après  l’extraction  du  calcul  ;  mais  alors  la  cysto¬ 
tomie  vaginale  deviendrait  une  opération  extrêmement 
longue;  encore  est-il  permis  de  douter,  d’après  les  ten¬ 
tatives  du  même  genre  dans  des  cas  de  fistules  vésico- 
vaginales  ordinaires,  qu’on  en  obtînt  le  succès  sur  lequel 
ce  médecin  paraît  compter. 

§2.  ^  ' 

Méthodes  urétrales. 

Depuis  long-temps  la  lithotomie  périnéale  de  la 
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femme  se  fait  presque  uniquement  en  incisant  l’u¬ 
rètre.  Toutefois  ee  canal  est  tellement  dilatable  ,  que 
dès  long-temps  on  a  songé  à  en  extraire  lés  calculs, 
sans  aucune  espèce  d’iricisian;  Barlholin  parle  d’une 
malade  qui  en  expulsa  un  du  diamètre  de  plus  de 
deux  pouces  ;  Borelli  en  cite  une  autre  qui  était  aussi 
gros  que  le  doigt.  Middlëlon  rapporte  qué  dans  un 
accès  dé  toux  ,  une  femme  en  rendit  un  qui  pësait  quatre 
onces.  Heistër  a  rassemblé  des  exemples  du  même  genre, 
ét  dans  lesquels  on  voit  que  dès  calculs  gros  Comme  une 
noix,  comînè  un  œuf  de  poule  même,  ont  été  chassés  na¬ 
turellement  par  cette  voie.  François  Coîlot  en  cite  uu 
du  volume  d’un  oeuf  d’Oie,  qui  avait  occasioné  une  is- 
churie  pendant  huit  jours.  Molinéux  dit  en  avoir  vu  un 
autre  qui  pesait  deux  onces  et  demie ,  ët  Celui  dont  parle 
Yéloli;  pesait  plus  de  trois  onces.  Enfin,  on  eu  trouve 
dans  la  bibliothèque  de  Planque,  déplus  voluniinèüx  en¬ 
core.  Kerkringius,  Morand,  Gruhewald,  ët  lés  recueils 
scientifiques ,  soit  anciens ,  soit  moderilès ,  ën  contien¬ 
nent  qui  ne  Sont  pas  moitié  ëxtrâordiriâirëâ.  Bieii  que 
plusieurs  de  eés  calculs  aient  pu  sortir  de  la  màtrieé  et 
du  vagin  ;  au  lieu  d’avoir  été  formés  dans  la  vessie  ,  il 
est  pourtant  incontestable  que  plusieurs  d’entre  eût 
sont  rééllement  sortis  par  l’urètre ,  et  que  dans  certains 
cas ,  cette  énorme  dilatation  n’a  point  été  Suivie  d’incon¬ 
tinence  d’urine. 

a.  La  méthode  par  dilatation ,  qui  ëst  née  de  ces  obser¬ 
vations,  s’effectue  de  deux  manières  principales;  dans 
l’une  on  procède  rapidemènt ,  à  l’aide  d’instruments  mé¬ 
talliques  ,  dans  Fautrë ,  ce  n’est  au  contraire  qu’avec  uiie 
extrême  lenteur,  et  par  le  moyen  de  substances  perméa¬ 
bles  abandonnées  momentanément  dans  le  canal.  Tolet 
est  l’auteur  de  la  première  méthode,  et  Douglas  celui  de 
la  seconde. 

Dilatation  subite .  Le  procédé  dé  Tolet  consiste  à  in- 
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troduire  lés  instruments  dilatateurs  du  grand  appareil 
jusque  dans  la  vessie,  et  à  en  écarter  doucement  les  bran¬ 
ches  ,  jusqu’à  ce  qu’il  soit  possible  de  passer  les  doigts 
et  les  tenettes  entre  elles  pour  atteindre  le  calcul.  Depuis, 
on  a  remplacé  les  dilatateurs  anciens  par  le  procédé  sui¬ 
vant  :  Une  sonde  cannelée  sert  de  conducteur  à  un  gor- 
geret  étroit  dans  sa  portion  antérieure,  et  s’élargissant 
assez  rapidement  du  côté  de  son  manche.  A.  l'aide  du 
gorgeret,  l’indicateur  ou  le  petit  doigt  de  l?une  des  mains 
agrandit  ensuite  l’urètre  d?avant  en  arrière  pour  frayer 
une  vqie  aux  tenettes  ;  mais  de  jquelque  manière  qu’on 
opère  cette  dilatation,  elle  est  extraordinairement  do  ulo  u- 
reuse,  au  point  que  plusieurs  femmes  sont  dans  l’impos- 
sibilité  de  la  supporter  ;  elle  est  d’ailleurs  fréquemment 
su  ivie  d’incontinence  d7urine,d’ éraillement  de  F  urètre,  et  c . 

Dilatation  lente.  Douglas  crut  remédier  aux  incon¬ 
vénients  de  la  dilatation  brusque  proposée  par  Tolet, 
en  l’opérant  à  l’aide  d’une  tente  d’éponges  ou  d’une  ra¬ 
cine  de  gentiane  desséchée.  .C’est  encore  ainsi  que  se 
comportent  des  praticiens  qui  croient  pouvoir  se  dis¬ 
penser  d’inciser  l’urètre.  Le  petit  cylindre  d’appendice 
eœçale, introduit  vide  jusque  dans  la  vessie,  rempli  d’eau 
et  ramené  ensuite  de  derrière  en  devant ,  comme  le  veut 
Bromfield ,  le;  dilatateur  du  même  genre  ,  imaginé  par 
M.  Arnolt  ne  valent  pas  mieux,  et  l’éponge  a  même  cet 
avantage  de  permettre  de  placer  dans  son  centre  une 
algalie  qui  permettrait  à  l’urine  de  s’écouler,  si  on  devait 
la  laisser  long-temps  en  place. 

On  aurait  tort  après  tout  de  croire  que  ce  genre  de  .di¬ 
latation  soit  beaucoup  moins  douloureux  que  l’autre,  et 
qu’il  mette  mieux  à  Fabri  de  l’incontinence  d’urine  et  des 
divers -accidents  reprochés  au  premier.  Il  est  très  certain 
que  l’incision  pure  et  simple, telle  qu’on  la  pratique  aujour¬ 
d’hui,  n’entraîne  pas  plus  de  dangers,  qu’elle  cause  moins 
de  souffrances  etpermet  de  débarrasser  plus  promptemen  t 
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les  malades;  en  sorte  que  la  dilatation  ,  soit  lente  ,  soit 
brusque  ,  ne  convient  véritablement  qu’aux  calculs  dont 
le  plus  petit  diamètre  ne  dépasse  point  cinq  ou  six  lignes; 

b.  Urétrotomie.  L’incision  urétrale  peut,  a  la  rigueur, 
être  pratiquée  sur  tous  les  points  des  deux  tiers  supérieurs 
de  la  circonférence  du  canal.  Fleurant  a  proposé  de  le  divi¬ 
ser  des  deux  côtés  en  même  temps,  avec  un  double  litho- 
tome,  introduit  fermé  et  retiré  ouvert ,  pour  commencer 
l’incision  au  col  de  la  vessie  et  la  terminer  au  méat  uri¬ 
naire.  Louis,  qui  adopta  le  même  principe,  veut  qu’on 
incise  d’avant  en  arrière.  Pour  cela,  il  avait  imaginé  une 
gaine  aplatie,  ouverte  latéralement,  et  dans  laquelle  il 
enfonçait,  de  l’ extérieur  à  l’intérieur,  une  lame  à  double 
tranchant.  Leblanc,  auquel  il  avait  communiqué  son 
projet,  lui  répondit  qu’un  instrument  tranchant  d’un  seul 
côté,  ou  une  gaine  ouverte  seulement  dans  le  même  sens, 
devait  suffire.  Mais  les  procédés  fondés  sur  de  tels  ins¬ 
truments,  sont  aujourd’hui  complètement  tombés  dans 
l’oubli,  et  la  taille  urétrale  n’a  plus  besoin,  pour  être 
exécutée,  que  d’un  bistouri  droit  et  d’une  sonde  canne¬ 
lée,  ou  du  lithotome  de  F;  Côme;  à  moins'  qu’on  ne 
voulût  renouveler  la  proposition  de  Fleurant,  ét,  dans  ce 
cas,  le  lithotome  double  de  M.  Dupuytren  pourrait  trou¬ 
ver  une  nouvelle  application.  Le  procédé  le  plus  ancien , 
et  qui  a  éLé  le  plus  long-temps  suivi,  est  celui  qui  con¬ 
siste  h  porter  une,  sonde  cannelée  jusque  dans  la  vessie  * 
pour  servir  de  conducteur  à  un  long  bistouri  droit,  avec 
lequel  on  divise  obliquement,  de  haut  en  bas  et  de  droite 
à- gauche,  toute  l’étendue  de  l’urètre.  M^is  cette  mé¬ 
thode,  que  Frère  Corne  et  M.  Dupuytren  ont  encore  ren¬ 
due  plus  simple,  en  se  servant  du  lithotome  caché  à -la 
place  du  bistouri  et  de  la  sonde,  était  souvent  suivie  de 
la  blessure  du  vagin,  et  permettrait,  en  outre,  de  diviser 
des  vaisseaux  superficiels  du  périnée,  ainsi  que  l’artère 
honteuse  elle-même,  si  l’incision  était  portée  un  peu  trop 
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loi  114  aûssi  l’à-t-on  généralement  abandonnée  depuis 
qu’on  a  pris  le  parti  d’iriciseT  Turètre  directement  de  bas 
en  haut.  L’origine  de  ce  dernier  procédé,  qu’on  attribue 
à  M.  Dubois  ,  remonte  jusqu’au  seizième  siècle  au 
moins.  C’est  à  Collot  que  Paré  en  fait,  honneur  ,  après 
avoir  donné  la  figure  d’une  sonde  cannelée  :  «  Au¬ 
tres  praticiens ,  dit-il,  opèrent  en  autre^façon,  comme 
j’ay  veü  plusieurs  fois  faire  h  maisîre  Laurent  Collol  ; 
c’est  que  nullement  nê  mettent  les  doigts  dedans  le  siège 
ny  dedans  le  col  de  la  matrice,  mais  se  contentent  de 
mettre  les  conducteurs  dans  le  conduit  de  l’urine,  puis 
après,  font  une  petite  incision  tout  au-dessus,  et  en  ligne 
droite,  de  V orifice  du  col  de  la  vessie,  et  non  à  côté, 
comme  on  fait  aux  hommes.  »  Aujourd’hui,  tel  que  l’a 
rappelé  M.  Dubois,  on  l’exécute,  comme  le  précédent, 
au  moyen  de  la  sonde  et  du  bistouri,  bu  bien  avec  le 
lithotome  caché.  Dans  le  premier  Cas,  on  introduit  une 
grosse  sonde,  terminée  en  cul-de-sac,  la  rainure  tour¬ 
née  en  haut.  Le  chirurgien  la  tient  par  sa  plaque  de  la 
main  gauche,  et  déprime  à  son  aide  le  devant  du  vagin 
avec  une  certaine  force.  De  la  main  droite,  il  conduit 
sur  elle  un  bistouri  étroit  et  bien  tranchant,  avec  lequel 
il  incise  la  paroi  supérieure  de  l’urètre  dans  toute  son 
étendue,  et  les  tissus  environnants ,  jusqu’au  ligament 
sous-pubien.  On  obtient  ainsi  une  ouverture  de  six  h  huit 
lignes,  qui  en  acquiert  parfois  huit  a  dix,  au  moment 
des  tractions  exercées  sur  la  pierre.  Cependant,  il  serait 
dangereux  de  vouloir  extraire  par  la  un  calcul  de  plus 
d’un  pouce  ou  quinze  lignes  de  dimension.  Toutefois, 
j’ai  vu  Mi  Bougon  en  enlever  un  de  ce  volume  chez  une 
jeune  femme  qui  s’est  parfaitement  rétablie,  et  M.  Tho¬ 
mas  de  Tours  n’a  pas  été  moins  heureux  dans  un  cas 
pareil.  Il  importe ,  quand  on  retire  les  teüettes ,  d’ap¬ 
puyer  avec  force  contre  le  plan  inférieur  du  canal  ,  ,  et 
d’en  relever  assez  les  manches  pour  qu’elles  agissent  dans 
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l’axe  du  détroit  inférieur.  Autrement  le  calcul  et  leurs 
mors  eux-mêmes  arc-bouteraient  derrière  la  symphyse, 
et  le  chirurgien  se  créerait  des  difficultés  insurmontables, 
en  même  temps  qu’il  exposerait  la  femme  'a  des  contu¬ 
sions  dangereuses.  Un  bon  opérateur  fut  arrêté  long¬ 
temps  par  cet  obstacle  dans.  F  un  des  hôpitaux  de  Paris, 
en  1824»  et  cependant  le  calcul ,  dont  1? extraction  devint 
extrêmement  facile  par  le  changement  de  direction  des 
tenettes  ,  n’avait  que  le  volume  d’»n  œuf'  de  perdrix  I 

Art.  3. 

Appréciation. 

On  voit,  d’après  ce  résumé ,  qu’aucune  taille  périnéale 
ne  permet  l’extraction  des  grosses  pierres  chez  la  fernme. 
L’incision  latérale,  ou  latéralisée  elle-même  ne  pourrait 
pas  être  d’un  grand  secours  sous  ce  rapport.  L’incision 
supérieure  ayant  son  siège  dans  le  sommet  de  l’arcade , 
ne  donne  nécessairement  lieu  qu’à  une  ouverture  très 
bornée.  U’ incision  bilatérale  offrirait  sans  aucun  doute 
plus  d’avantage  ;  mais  l’ expérience  n’a  point  encore 
prouvé  qu’elle  puisse  être  mise  en  pratique  ayec  des 
chances  4e  succès ,  et  le  raisonnement  porte  fortement 
à  craindre  que  l’urètre  ainsi  séparé  en  deux  moitiés 
ne  permît  des  infiltrations  urineuses  redoutables  ou 
ne  donnât  lieu  à  une  incontinence  incurable.  Néan¬ 
moins  ,  je  pense.,  comme  M.  Dupuytren,  qu’il  serait  bon 
de  revoir  cette  question  et  de  la  décider  par  l’autorité 
des  faits.  Si  maintenant  nous  considérons  que  dans  le 
sexe  féminin ,  la  lilbotomie  est  le  plus  souvent  rendue 
nécessaire  par  de  volumineux  calculs,  nous  nous  trou¬ 
vons  aussitôt  réduits  à  choisir  entre  la  taille  vaginale  et 
la  taille  hypogastrique.  Les  fistules  qui  suivent  trop  fré¬ 
quemment  la  première,  forment  une  infirmité  si  dégoû¬ 
tante  ,  si  fréquemment  incurable  ,  qu’on  se  décidera  ra¬ 
rement  à  la  pratiquer  sans  être  bien  sûr  qu’il  n’est  pas 
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possible  de  réussir  autrement.  Or,  la  seconde  étant , 
toutes  choses  égales,  d'ailleurs  ,  plus  facile  à  cause  de  la 
hauteur  moins  grande  des  pubis  et  du  relief  plus  consi¬ 
dérable  de  la  vessie  au-dessus  du  détroit,  ayant  de  tous 
temps  paru  moins  dangereuse  que  chez  l’homme,  devra  , 
je  crois  ,  être  préférée  dans  tous  les  cas  où  la  poche 
urinaire  conserve  une  certaine  dilatabilité  d’autant 
mieux  que  les  calculs  impossibles  à  extraire  par  les 
incisions  de  l’urètre  exigeraient  dans  la  cloison  vésico- 
vaginale  une  ouverture  drop  grande  pour  qu’il  n’y  eût 
pas  à  craindre  de  produire  une  fistule.  En  résumé  , 
la  dilatation  me  parait  convenir  aux  petits  calculs ,  l’in¬ 
cision  supérieure  a  ceux  qui  ne  dépassent  pas  le  volume 
d’un. petit  oeuf,  et  l’incision  oblique  devoir  être  tentée 
si  la  pierre  n’est  qu’un  peu  plus  grosse,  ou  si  le  vagin  n’est 
pas  assez  dilaté  pour  que  sa  lésion  soit  presque  inévitable  ; 
tandis  que  la  taille  vaginale  ne  conviendrait  qu’aux  calculs 
gros  comme  un  œuf  de  poule  ou,  tout  au  plus,  de  dinde, 
en  supposant  qu’on  ne  voulût,  à  aucun  prix,  recourir  à 
la  taille  hypogastrique ,  la  seule  pourtant  qu’on  puisse 
réellement  adopter,  lorsque  la  pierre  est  encore  plus  vo¬ 
lumineuse.  Il  est  inutile  d’ajouter  que  la  position  de  la 
malade,  des  aides  et  de  l’opérateur,  que  l’appareil,  les 
soins  que  réclame  l’extraction  du  corps  étranger,  les  suites 
mêmes  de  l’opération ,  sont  à  peu  près  semblables  à  ceux 
que  nous  avons,  conseillés  pour  l’homme. 

C.  yaleur  relative  des  différentes  manières  de  tailler 
çhez  l’homme. 

Une  dernière  question  reste  à  examiner,  c’est  de  sa¬ 
voir  quelle  est  la  méthode  qui  mérite  de  l’emporter  sur 
les  autres  ,  comme  méthode  générale.  Pour  résoudre  ce 
problème,  il  fautd’  abord  voir  a  quels  accidents  succombent 
les  malades  après  l’opération  de  la  taille.  L’hémorrhagie 
en  a  fait  périi;  plusieurs.  Les  autres  sont  morts  par  suite 
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d’ inflammation s-,  d’abcès,  de  gangrène  dans  le  tissu  cel¬ 
lulaire  du  petit  bassin,  de  péritonite.  Il  en  est  qui  sem¬ 
blent  n’être  conduits  au  tombeau  que  par  des  affections 
d’organes  plus  ou  moins  éloignés,  telles  que  maladies 
cérébrales  ou  intestinales,  avec  des  symptômes  ataxiques 
et  adyriamiques,  des  épanchements  séreux  ou  purulents 
dans  les  plèvres,  et  sur-tout  des  foyers  multiples  de  sup¬ 
puration  dans  les  organes  parenchymateux.  Outre  ces 
lésions  ,  il  en  est' d’autres  qui  ne  constituent  que  des 
infirmités  :  l’incontinence  d’urine,  la  division  du  rectum, 
et  les  fistules  urinaires  de  toute  espèce  ,  par  exemple. 

La  taille  recto -vésicale  expose  moins  qu’au  cane 
autre,  il  est  vrai  ,  aux  suppurations  pelviennes  et  aux 
abcès  métastatiques  ;  mais  elle  expose  .davantage  aux 
inflammations  de  la  vessie  et  des  intestins.  Elle  donne  , 
sans  aucune  espèce  de  doute,  bien  plus  souvent- lieu  aux 
fistules  urinaires,  sans  permettre,  comme  on  le  croit  gé¬ 
néralement,  l’extraction  des  gros  calculs  avec  moins  de 
danger  que  les  autres. 

La  taille  hypogastrique  ne  peut  que  rarement  être  ac¬ 
compagnée  d’hémorrhagie,  est  à  l’abri  des  fistules,  presque 
toujours  aussi  de  l’inflammation  de  la  vessie,  de  l’incon¬ 
tinence  d’urine  ,  des  phlegmasies  intestinales  et  de  foyers 
multiples  de  suppuration  dans  les  organes  éloignés.  Elle  , 
permet  la  sortie  des  plus  grosses  pierres,  et  n’est  pas 
d’une  exécution  difficile;  mais  la  blessure  du  péritoine 
est  a  elle  seule  fort  redoutable,  puisque,  s’il  en  résulte 
une  inflammation  de  cette  membrane,  la  mort  en  est 
presque  toujours  la  suite.  Il  convient  d’ajouter  que  les 
infiltrations,  les  fontes  purulentes  et  gangréneuses  du 
tissu  cellulaire  pelvien,ne  sont  nulle  part  plus  a  craindre, 
et  que  nulle  part  on  n’a  moins  de  moyens  de  les  éviter. 

La  taille  périnéale,  qui  dépasse  les  limites  de  la  pros¬ 
tate,  expose,  quoique  à  un  moindre  degré,  aux  mêmes 
infiltrations,  a  la  blessure  des  vaisseaux  du.  rectum  dans 
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quelques  cas,  aux  fistules  recto-vésicales,  recto-u  ré  traies 
ouurélrales  seulement,  à  l’incontinence  d’urine,  et  aussi 
aux  suppurations  métastatiques,  plus  que  les  deux  précé¬ 
dentes;  ce  qui  me  parait  tenir ,  d’une  part,  à  ce  qu’elle 
comprend  plus  souvent  .de  grosses  veines  qui  s’enflam¬ 
ment,  etdel’autre,  aux  petits  foyers  de  suppuration  quise 
développent  dans  les  environs  de  la  plaie;  et  dont,  le  pus 
rentre  d’une  manière  quelconque  dans  la  circulation 
générale.  Renfermée  dans  le  cercle  de  la  glande,  elle  per¬ 
met  presque  constamment  d’éviter  les  artères  ainsi  que 
l’intestin,  doit  être  rarement  suivie  d’èbcès  idiopathiques 
ou  symptomatiques ,  et  n’a  réellement  d’inconvénient 
qu’en  n’ouvrant  pas  un  passage  assez  large  aux  très  gros 
calculs  ;  mais  alors  lu  taille  bilatérale  ou  les  débridements 
•multiples  à  la  manière  de  M.  Vidal  offrent  une  ressource 
suffisante;  èt  l’incontinehce  d’urine  ou  les  fistules  uré- 
trales  qu’on  pourrait  redouter  en  pareil  cas,  ne  sont  pas  as¬ 
sez  fréquentes,  ni  d’une  guérison  assez  difficile  pour  qu’on 
doive  en  être  effrayé  ;  de  sorte  que  la  cystotomie  périnéale 
est  encore  celle  qui  offre  réellement  le  plus  d’avantages  et 
qui  mérite,  en  dernière  analyse ,  la  préférence  comme 
méthode  générale. 

La  taille  recto  -  vésicale  ne  serait  admise,  d’après 
cette  pensée,:  que  comme  méthode  exceptionnelle;  par 
exemple;  lorsque  des  tumeurs ,  des  ulcérations ,  des  alté¬ 
rations  plus  ou  moins  profondes,  en  un  mot,  du  périnée, 
ne  permettent  pas  de  traverser  celte  région  ;  ou  bien 
encore  lorsque  le  calcul  se  trouve  engagé  par  l’une  de  ses 
extrémités  dans  la  prostate,  lorsque  cette  glande  est  ma¬ 
lade  ,  ulcérée le  siège  d’une  excavation  qui  rendrait  son 
incision  sur  les  eôtés-lrbp  difficile  ou  trop  dangereuse  ; 
enfin,  lorsque  la  pierre  semble  avoir  aminci  ou  ulcéré  la 
paroi  recto-vésicale  elle-même.  Le  haut  appareil  serait  ré¬ 
servé  pour  les  très  gros  calculs  chez  les  enfants  etla  femme, 
lorsque  la  vessie  peut  être  facilement  distendue,  ou  que 
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l’embonpoint  du  sujet  n’en  rend  pas  r exécution  trop 
difficile.  Du  reste,  il  faut  noterque  si  l’obésité  est  un  ob¬ 
stacle  à  la  taille  hypogastrique,  elle  a ,  d’un  autre  côté, 
l’avantage  d’éloigner  le  péritoine  de  l’instrument  par  la 
graissequ.i  s’accumule  ordinairement  entre  cette  mem¬ 
brane- et  les  parois  du  ventre.  Enfin  les  cas  de  ràccornis- 
sement,  d’ épaississement  des  parois  de  la  vessie,  devraient 
rentrer  encore  dans  la  catégorie  de  ceux  qui  appartien¬ 
nent  à  la  lithotomie  recto-vésicale  ,  si  la  taille  périnéale 
ne  pouvait  pas  leur  être  appliquée. 

D.  Néphrotomie. 

La  science  possède  des  observations  nombreuses  de 
calculs  qui ,  arrêtés  dans  le  rein  lui  -même ,  y  ont  pris  un 
développement  considérable  et  de  manière  à  entraîner  la 
mort  des  sujets.  De  là  l’idée  de  la  néphrotomie,  qui  peut 
s’entendre  de  l’ineisiotfâe  l’organe  a  travers  les  tissus  sains, 
et  de  l’incision  d’un  foyer  purulent  sur  la  pierre  suscep¬ 
tible  d’être  sentie  à  travers  la  région  lombaire;  nubien  du 
simple  agrandissement  d’une  fistule  rénale,  dans  le  but 
de  favoriser  la  sortie  ou  l’extraction  du  corps  étranger. 
On  ne  peut  disconvenir  qu’il  ne  soit  possible  d’atteindre 
la  glande  urinaire  par  sa  face  postérieure  en,  divisant 
les  parties  molles  du  flanc  entre  la  dernière  côte  et  la 
crête  iliaque,  d’une  part ,  la  masse  sacro-lombaire  et  le 
bord  postérieur  des  muscles  obliques,  de  l’autre.  J’y 
suis  maintes  fois  parvenu  en  suivant  cette  voie;  et.  je  me 
trouve ,  en  cela ,  lout-à-fait  d’accord  avec  .  M,  Gerdy. 
Mais  quand  on  se  rappelle  qu’il  est  à  peu  près  impossible 
de  s’assurer  par  aucun  moyen  physique  del’.  existence  delà 
pierre  dans  le  rein  ,  et  que  les  signes  rationnels  en  sont 
tous  plus  ou  moins  trompeurs  ;  quand  on  songe,  d’un 
autre  côté ,  que  la  présence  du  calcul  une  fois  admise, 
il  reste  encore  à  savoir  s’il  occupe  l’entrée  de  l’uretère  ou 
le  bassinet ,  plutôt  que  l’épaisseur,  d’une  des  parois  de 
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l’organe,-  s’il  est.  ou  n’est  point  accompagné  d’uleéra- 
tions-:,  de  fonte  purulente  ,  d’une  désorganisation  quel¬ 
conque  enfin  ,  on  est  bien  forcé  de  renoncer  à  la  né¬ 
phrotomie  tant  que  rien  à  l’extérieur  n’indique  le  point 
sur  lequel  il  conviendrait  de  diriger  les  recherches;  Il 
n’y  a  pas  de  preuve,  au  surplus ,  qu’elle  ait  jamais  été 
tentée.  Le  passage  d’Hippocrate,  qu’on  invoque ,.  ne 
semble  point  s’y  rapporter.  L’opération  pratiquée  sur  le 
franc  archer,  dont  on  a  tant  parlé ,  ne  peut  avoir  non  plus 
aucune  importance  en  pareille  matière.  C’est  une 
histoire  qui  pourrait  bien  n’être  qu’un  conte.  Quelle 
confiance  peut-on,  en  effet ,  lui  accorder ,  quand  on 
voit  Mézerai  faire  venir  ce  criminel  de  Bagnolet  ,  tandis 
que  Monstrelet  le  place  h  Meudon  ;  quand  quelques 
auteurs  le  font  vivre  sous  Charles  VII ,  et  d’autres  sous 
%ouis  XI  ;  quand  Collot  et  l’auteur  de  l’Histoire  de 
France  croient  qu’il  a  subi  la  néphrotomie,  tandis  que 
Rousset'etSprengel  présument  qu’il  a  été  taillé  parle  haut 
appareil  ;  lorsquè  Méry  veut  qu’il  ait  été,  au  contraire, 
guéri  par  l’appareil  périnéal ,  et  que  Tollet  prétend  qu’il 
a  tout  simplement  été  soumis  a  la  gastrotomie  pour  un 
volvul us  ?  L’observation  du  consul  llobson ,  qui  aurait 
été  opéré  par  Marchettis,  n’est  guère  plus  concluante. 
Bernard,  qui  la  rapporte,  n’avait  d’autre  preuve  du  fait 
que  le  dire  du  malade  et  de  sa  femme,  tandis  que  Mar- 
Chettis  lui-même  n’en  dit  pas  un  mot ,  dans  ses  cas 
d’observations  rares.  Il  est  donc  à  espérer  que  les  dis¬ 
cussions  élevées  dans  le  sein  des  écoles  dè  chirurgie  , 
eir  1754,  par  Masquelier  et;  Bordeu ,  par  Coussinet  un 
siècle  auparavant,  pour  savoir  si  la  néphrotomie  est  ap¬ 
plicable  ou  non,  ne  se  reproduiront  pltis.  Cette  opéra¬ 
tion  ne  peut  Téellement  être  proposée  que  dans  le  petit; 
nombre  de  cas  où  le  flanc,  devenu  le  siège  d’une  fluctua- 
.lion,  évidente  après  de  nombreux  signes  d’affections 
calcuieuses  dans  le  rein,  permettrait  d  arriver  facilement; 
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et  avec  certitude  dans  le  foyer  morbide,  ou  bien  encore 
pour  ceux  dans  lesquels  un  ulcère  fistuleux  aurait  per¬ 
mis  de  toucher  immédiatement  la  pierre  avec  un  instru¬ 
ment  explorateur,  ou  bien  enfin  lorsque  le  calcul  lui- 
même  proémine  à  l'extérieur!  et  peut  être  reconnu  à 
travers  les  téguments.  Mais  alors  l’opération  est  si  sim¬ 
ple,  së  réduit  à  si  peu  de  chose  et  doit  être  modifiée 
d’après  tant  de  circonstances,  qu’it  serait  inutile  delà 
décrire  avec  détail.  Tout  ce  qu’on  peut  dire,  c’est  que, 
après  avoir  pratiqué  des  ouvertures  suffisamment  grandes 
ou  élargi  celles  qui  existaient  d’avance ,  à  l’aide  du  bis¬ 
touri  seul  ou  dirigé  sur  la  sonde  cannelée,  il  faudrait 
chercher  la  pierre  avec  précaution  et  se  servir  tantôt  de 
tenettes  ordinaires,  tantôt  de  pinces  à  polype,  tantôt 
decroçhetsbu  de  curettes,  tantôt  de  pinces  a  pansement, 
ou  seulement  de  ses  doigts  pour  la  déplacer  et  l’extraire* 

E.  Calculs  arretés  hors  de  la  vessie. 

ie  Dans  V uretère.  Ce  que  je  viens  de  dire  des  calculs 
fixés  dans  le  rein,  s’applique,  à  plus  forte  raison  encore, 
aux  calculs  arrêtés  dans  l’uretère.  Quoiqu’ils  puissent  être 
retenus  sur  tous  les  points  de  la  longueur  de  ce  con¬ 
duit,  c’est  dans  son  tiers  supérieur  cependant,  et  vers 
son  extrémité  vésicale  ,  qu’on  les  rencontre  le  plus  ordi¬ 
nairement.  Les  premiers  peuvent  l’ulcérer,  passer  en 
partie  dans  le  tissu  cellulaire  du  flanc ,  et  déterminer  là 
un  abcès  susceptible,  à  la  rigueur,  d’être  ouvert  au-des¬ 
sus  de  la  crêté  iliaque,  ou  de  se  faire  jour  lui-même  par 
cette  région.  Un  malade,  qui  mourut  presque  subitement 
l’année  dernière  dans  mon  service  à  la  Pitié,  nous  offrit 
un  fait  remarquable,  que  le  lecteur  ne  sera  peut-  être  pas 
fâché  de  trouver  ici.  Les  reins  étaient  parfaitement  sains, 
ainsi  que  l’uretère  gauche  et  la  vessie,  qui  ne  renfermait 
pas  de  pierre  ;  mais  l’uretère  droit,  largement  dilaté,  jus-, 
qu’à  trois  pouces  au-dessous  de  son  origine,  était  per- 
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fore  en  arrière  par  un  calcul  du  volume  d’une  noix,  qui 
faisait  saillie  dans  sa  cavité,  et  proéminait  en  dehors  au 
fond  d’un  foyer  purulent,  sous  le  colon  ascendant.  Ce 
calcul  renfermait  une  épingle  dans  son  centre,  et  semblait 
avoir  déterminé  Fépaississement,  l’induration,  l'engor¬ 
gement  considérables  et  même  la  suppuration  du  tissu 
cellulaire  et  des  muscles  qui  s’étendaient  depuis  le  rein 
jusqu’au  fond  de  la  cavité  pelvienne,  au  point  de  fermer 
presque  en  entier  le  détroit  inférieur  du  bassin.  Il  est 
bien  certain,  comme  je  m’en  suis  assuré  sur  le  cadavre, 
que  cette  pierre  eut  été  facile  à  extraire  par  le  flanc  du 
même  coté.  Mais  qui  aurait  pu  donner  la  certitude  de 
Son  existence  pendant  la  vie  du  malade,  et  qui  eût  osé , 
sur  de  simples  soupçons,,  pratiquer  l’opération  conve¬ 
nable? 

a°  Dans  l’épaisseur  de  la  cloison  vaginale.  Si  une 
concrétion  caleuleuse  s’était  développée  entre  l’urètre  et 
le  vagin,  comme  M.  Macario  en  a  rapporté  un  exemple,, 
êt  que  sa  présence  pût  être  constatée  d’une  manière  quel¬ 
conque,  l’extraction  devrait  en  être  faite,  en  incisant  par 
le  conduit  vulve-utérin  et  dans  une  étendue  convenable, 
toute  l’épaisseur-du  kyste  qui  la  séparerait  de  l’urètre. 

3°  Dans  la  prostate.  La  glande  qui  entoure  le  com¬ 
mencement  de  l’urètre,  s’àbcèdc  et  s’ulcère  assez  fré¬ 
quemment.  Les  urines  peuvent  s’épancher  en  certaine 
quantité  dans  les  excavations  qui  en  résultent,  et  y  déposer 
de  petits  graviersy  susceptibles  d’acquérir  des  dimensions 
plus  ou  moins  considérables.  D’autres  fois,  les  calculs 
s’arrêtent  et  se  fixent  tout  simplement  dans  la  dilatation, 
naturelle  du  canal  qu’elle  renferme.  Ceux-ci  peuvent  être 
ou  repoussés  dans  la  vessie,  ou  saisis  avec  une  pince  à 
gaine  et  entraînés  au-dehors,  ou  morcelés,  broyés  dans 
la  place  qu’ils  occupent.  Les  autres,  au  contraire,  ne 
peuvent  qu’assez  difficilement  être  atteints,  saisis  par 
l’urètre.  .C’est  a  travers  le  périnée  qu’on  est  obligé  de  les. 


856  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC. 

aller  chercher.  Il  en  est  de  même  pour  ceux  qui  se  déve¬ 
loppent  quelquefois  dans  l’épaisseur  de  cette  région,  soit 
après  une  opération  de  taille  dont  la  plaie  a  pu  recéler 
quelques  graviers ,  soit  qu’une  petite  masse  graveleuse  se 
soit  échappée  dans  les  tissus  environnants,  par  une  érail- 
lure  ou  une  ulcération  de  l’urètre.  On  place  le  sujet 
comme  pour  la  cystotomie  périnéale.  Après  lui  avoir 
passé  le  cathéter,  en  cas  qu’il  n’y  ait  pas  d’obstacle  ,  on 
cherche  de  nouveau  a  reconnaître  positivement  le  siège 
de  la  pierre  ,  au  moyen  du  doigt.  L’opérateur  incise 
ensuite  sur  elle,  etlamet  à  découvert.  Si  la  première 
incision  ne  lui  parait  pas  assez  grande ,  il  en  augmente 
les  dimensions  ,  en  reportant  vers  ses  angles  le  premier 
instrument  protégé  dès  lors  par  une  sonde  cannelée. 
Enfin,  les  pinces,  les  tenettes,  les  doigts  ou  la  curette , 
forment  les  moyens  extracteurs.  On  peut,  à  ce  sujet, 
consulter  le  mémoire  de  Louis,  inséré  parmi  céux  de' 
l’Académie. 

4°  Dans  V urètre.  Des  calculs1  ont  été  rencontrés  dans 
toutes  les  régions  du  conduit  excréteur  de  l’urine. , 
où  ,  pour  peu  qu’ils  aient  de  volume  ,  ils  ne  tardent 
pas  à  faire  naître  les  accidents  les  plus  graves.  S’ils 
sont  arrêtés  derrière  le  méat  ,  ou  dans  la  fosse  navicu- 
laire,  il  est  rare  que  les  efforts  de  la  vessie  et  le  flot 
de  l’urine  ne  suffisent  pas  pour  les  chasser.  En.  supposant' 
toutefois  qu’il  en  fût  autrement,  on  irait  les  chercher  avec 
le  bec  un  peu  concave  et  aplati  de  pinces  à  pansement; 
ou  bien,  comme  le  veut  Sabatier,  en  glissant  au-dessous 
une  anse  métallique ,  de  fil  d’archal  ou  de  laiton,  par 
exemple;  ou  bien  encore  à  l’aide  d’urte  petite  curette, 
d’une  sorte  de  crochet,  comme  le  fit  M.  Giviale,  sur 
M.  Boisseau,  en  septembre  1828;  ou  bien  enfin ,  si  on 
éprouvait  trop  de  difficultés,  en  incisant  la  paroi  inférieure 
de  l’urètre  au-devant  de  la  pierre,  à  l’aide  d’un  bistouri 
étroit,  porté  dansd’intérieur  du  canal  et  ramené  d’arrière 
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en  avant,  si  on  n’aimait  mieux  se  servir  d’une  sorte  de 
bistouri  caché,  tel -que  l’emploie  M.  Giviale,  sôus  le 
nom  d’ urétrotome.  Une  précaution  indispensable ,  quel 
que  soit  le  procédé  qu’on  adopte,  consiste  a  fixer  le 
pénis  solidement  avec  le  doigt  indicateur  et  le  pouce 
derrière  le  calcul ,  de  manière  à  pouvoir  favoriser  l’ex¬ 
pulsion  de  ce  dernier,  empêcher  du  moins  qu’il  ne  fuie 
en  arrière  devant  l’instrument.  Lorsque  la  pierre  est 
arrêtée  dans  le  commencement  de  la  portion  spongieuse, 
comme  il  arrive  assez  souvent  a  cause  du  resserrement 
graduel  qu’éprouve  le  canal  dans  cet  endroit,  le  chirur¬ 
gien  commence  également  par  en  fixer  la  portion  posté- 
rieureavec  unemainet  cherche  ensuiteal’attirer  aumoyen 
de  l’anse  métallique  de  Sabatier  ou  de  Marini,  telle  que 
l’a  èmployée  récemment,  avec  succès,  M.  E.  Rousseau. 
Si  cela  ne  suffitpas,  on  a  recours  à  une  pince  à  gaine  dont 
les  mors  dentés,  minces,  résistants,  concaves,  ne  s’écar¬ 
tent  qu’en  arrivant  h  la  face  antérieure  du  calcul ,  comme 
pour  dilater  l’urètre,  et  faire  que  le  corps  étranger,  pressé 
par  le  doigt,  vienne  aisément  se  loger  entre  eux.  Pour 
être  sûr  qu’il  s’y  est  placé,  et  ne  pas  s’exposer  à  fermer 
inutilement  la  pince,  M.  Giviale  veut  quelle  soit  par¬ 
courue  par  un  stylet  dont  la  tête  écarte  les  branches  en 
se  retirant  du  côté  de  la  gaine.  Avec  ce  stylet ,  l’opéra¬ 
teur  voit  où  en  est,  le  calcul ,  .  le  déplace 'même  s’il  n’est 
pas  convenablement  pris ,  et  ne  court  aucun  risque  de 
blesser  le  malade.  Une  fois  qu’il  est  solidement,  saisi,  on 
le  retire,  mais  en  procédant  avec  lenteur ,  s’il  est  un  peu 
volumineux,  et  de  manière  à  ne  produire,  autant  que 
possible,  aucune  déchirure.  Si  son  volume  en  rendait 
l’extraction  difficile,  ce  qui  est  rare ,  puisque  .sa  pré¬ 
sence  dans  l’urètre  ne  peut  pas  être  assez  ancienne  pour 
qu’il  y  ait  sensiblement  augmenté  de  dimension,  on  de¬ 
vrait  en  opérer  le  broiement,  s’il  paraissait  fragile,  ou 
bien  le  traverser  à  l’aide  d’un  perforateur  conduit  a  la 
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place  du  stylet  pour  l'écraser  plus  facilement  ensuite. 
Les  calculs  ,  arrêtés  dans  la  portion  bulbeuse  ,  se¬ 
raient  encore  traités  d’après  les  mêmes  principes.  Ou 
éprouverait  évidemment  plus  de  difficultés  dans  la  por¬ 
tion  membraneuse  ,  où  ils  se  fixent  néanmoins  le  plus 
fréquemment.  Si  les  tentatives  précédentes ,  qu’on  pour¬ 
rait  modifier  en  modifiant  les  instruments ,  en  se  ser¬ 
vant,  par  exemple  d’une  pince  plus  ou  moins  courbe, 
ne  réussissaient  pas  ,  et  que  les  accidents  fussent  inquié^ 
tants,  l’incision  de  l’urètre  en  deviendrait  le  Seul  remède. 
Il  en  est  de  même,  au  reste,  dé  tous  lès  cas  qui  viennent 
d’être  indiqués  ,  et  pour  lesquels  l’extraction  ou  ïe  broie¬ 
ment  n’est  qu’un  premier  moyen  à  essayer.  La  né¬ 
cessité  de  l’incision  une  fois  reconnue,  voici  de  quelle 
manière  on  se  comporte.  Si  la  pierre  occupe  la  seconde 
portion  de  l’urètre ,  il  faut  qu’avée  deux  doigts  portés, 
dans  l’anus,  un  aide  la  maintienne  fixe  sur  ce  point.  Le 
chirurgien,  armé  d’un  bistouri  droit,  divise  les  téguments 
préalablement  tendus,  puis  le  tissu  cellulaire  et  toutes 
les  parties  contenues  dans  la  base  du  triangle  recto-uré- 
tral ,  et  tombe  enfin  sur  le  corps  étranger.  Après  avoir 
agrandi  suffisamment  l’incision ,  il  fait  l’extraction  du 
calcul  à  l’aide  d’instruments  Convenables  ,  et ,  de 
crainte  que  d’autres  calculs  ne  s6  trouvent  dans  la  vessie. 
Ou  la  prostate ,  ou  le  reste,  de  l’urètre,  il  explore  toutes 
Ces  régions  avec  une  sonde  cannelée,  une  sonde  de 
femme,  un  cathéter  quelconque.  Derrière  le  scrotum, 
la  portion  spongieuse  dè  l’urètre  a  des  enveloppes 
tellement  mobiles,  qu’on  les  divise,  en  général,  assez, 
difficilement.  C’est  pour  cette  raison  qu’il  est  bien  de 
porter  jusqu’à  la  pierre  une  forte  sonde  cannelée  par  les 
voies  naturelles,  de  relever  autant  que  possible  les  bourses, 
de  tendre  soigneusement  les  tissus,  de  faire  soutenir  en 
arrière  le  calcul  par  les  doigts  d’un  aide  ,  et  de  donner  à 
l’incisioiT  des  téguments  beaucoup  plus  d’étendue  qu’à 
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l’urètre  lui-même.  Tout  cela  d’abord  pour  arriver  plus 
sûrement  au  corps  étranger,  ensuite  pour  prévenir  les 
infiltrations.  lia  même  conduite  devrait  être  adoptée  pour 
les  calculs  qui  siègent  au-devant  du  scrotum,  avec  cette 
différence  que  les  bourses  seraient  alors  refoulées  du 
côté  de  l’anus.  Il  importé ,  dans  ces  différents  cas,  de 
n’ouvrir  l’urètre  sur  la  pierre  que  dans  un  point,  et 
d’agrandir  après  l’iricision  sur  la  sonde  cannelée^  soit  en 
avant  ,  soit  en  arrière.  En  préférant  la  conduite  opposée  * 
on  aurait  une  plaie  mâchée,  a  bords  plus  ou  moins  frangés, 
très  peu  favorable  à  .la  cicatrisation  ;  tandis  que  ce 
mode  en  fournit  une  qui. est  très  régulière,  et  le  plus 
propre  possible  à  une  réunion  sinon  immédiate,  du  moins 
assez  prompte.  ' 

Quant  au  conseil  de  Philagrius  qui  veut,  dans  le 
but  d’éviter  les  fistules,  qu’on  ouvre  l’urètre  par  la  face 
dorsale  du  pénis,  il  ne  serait  tout  au  plus  applicable 
qu’aux  petits  calculs  arrêtés  en  avant  du  scrotum,  et  je 
ne  pense  pas  qu’à  aucun  titre,  il  puisse  être  de  nou¬ 
veau  proposé.  D’ailleurs  est-il  bien  certain  que  Philagrius 
ait  Voulu  parler  des  calculs  et  de  l’ouverture  de  l’urètre, 
plutôt  que  des  calculs  ét  de  l’ouverture  de  la  vessie?. 
D’un  autre  côté,  les  fistules  après  les  incisions  urétrales. 
que  je  viens  de  décrire,  sont  beaucoup  moins  fréquentes 
qu’on  ne  pourrait  le  penser.  M.  Giviale  rapporlel’histoire 
d’un  malade  qui  fut  opéré  à  la  Pitié,  par  un  élève  interne 
de  cet  hôpital,  et  qui  portait  trois  calculs  très  volumi¬ 
neux  dans  les  portions  bulbeuse,  membraneuse  et  prosta¬ 
tique  de  l’urètre.  L’opération  longue ,  laborieuse,  donna 
une  plaie  fort  irrégulière,  et  n’a  cependant  point  été  suivie 
de  fistule.  Du  reste,  cette  division  se  cicatrise  bientôt 
d’elle-même,  n’exige, que  d’être  maintenue  dans  un  paral¬ 
lélisme  aussi  parfait  que  possible  des  différentes  couches 
qu’elle  comprend,  et  couverte  de  charpie  légèrement  en¬ 
duite  de  cérat.  Les  sondes  à  demeure  dans  la  vessie,  ne 
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sont  d’aucun  avantage ,  et  gêneraient  même  les  efforts  de- 
l’organisme. 

5°  Entre  le  gland  et  le  prépuce.  Les  enfants  sont 
assez  sujets,  comme  nous  l’avons  dit  ailleurs,  au  resser¬ 
rement  de  l’ouverture  préputiale,  et  chez  eux  T  enveloppe 
du  gland  est  naturellement  très  longue.  11  résulte  de  là, 
que  l’urine  s’y  épanche  comme  dans  un  sac,  en  sortant 
de  l’urètre  avant  de  s’échapper  au-dehors,  et  qu’il  s’y 
forme  assez  fréquemment  des  concrétions:  calculeuses  , 
concrétions  qui  ont  aussi  été  remarquées  chez  les  adultes, 
quoique  Beaucoup  plus  rarement.  Elles  peuvent’ acquérir 
un  volume  vraiment  étonnant.  Morand  en  conservait  une 
qui  était  presque  aussi  grosse  qu’un  oeuf,  et  qui  offrait  à 
sa  face  supérieure  une  rigole  pour  le  passage  de  l’urine. 
Sabatier  en  possédait  une  pareille  et  qui  était  encore  plus 
grosse.  L’extrémité  de  la  verge  chez  ces  sujets,  est  comme 
renflée,  lourde,  et  ordinairement  pendante  comme  un 
battant  de  cloche.  L’extraction  en  est  extrêmement  facile. 
Il  suffit  déporter  entre  le  prépuce  et  le  corps  étranger  une 
sonde  cannelée,  sur  laquelle  on  conduit  un  bistouri  droit 
qui  incise  et  divise  les  tissus  de  dedans,  en  dehors. .  On 
pourrait  également  les  inciser  de  dehors  en  dedans ,  en 
agissant  perpendiculairement  sur  là  pierre.  C’est  une  opé¬ 
ration  de  ce  genre  qui  fit  tant  de  bruit  en  Suisse,  au 
commencement  du  siècle  dernier,  et  qui  fut  donnée,  par 
quelques  personnes  comme  un  cas  de  lithotomie  sus- 
pubienne. 

Section  II. 

LITEOXEITIE. 

Malgré  tous  les  perfectionnements  qu’elle  a  subis ,  la 
taillé  est  encore  assez  dangereuse  pour  qu’on  fasse  sans 
cesse  des  efforts  tendant  à  la  rendre  inutile,  à  lui  substi¬ 
tuer  une  opération  moins  cruelle.  Beaucoup  de  personnes 
pensent  que  ce  but,  si  désirable,  vient  enfin  d’être  atteint 
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par  la  chirurgie  moderne  ;  qu’à  l’aide  de  la  lithotritie,  on 
pourra  se  dispenser,  à  l’avenir ,  de  pratiquer  la  lithoto¬ 
mie,  du  moins  dans  l’immense  majorité  des  cas.  Nous 
verrons  plus  tard  jusqu’à  quel  point  de  semblables  espé¬ 
rances  peuvent  être  fondées. 

La  lithotritie  ou  broiement  de  la  pierre ,  consiste  dans 
le  morcellement  des  calculs,  et  leur  extraction  par  les 
voies  naturelles ,  à  l’aide  d’instruments  particuliers.  Elle 
comprend ,  dans  son  acception  la  plus  large,  l’extraction 
pure  ét  simple,  l’ écrasement ,  la  pulvérisation ,  le  broie¬ 
ment  >  la  perforation ,  la  trituration  des  pierres  dans 
l’intérieur  même  de  la  poche  urinaire  ou  de  l’urètre. 
Les  noms  de  lithoprinie,  àe  lithodyalisie ,  de  lithotripsie ^ 
de  lithocénose  j  qu’on  a  voulu  substituer  à  celui  de  litho¬ 
tritie  ,  n’étant,  pas  plus  que  lui  à  l’abri  de  reproches  , 
ne  méritent  pas  la  préférence  invoquée  par  ceux  qui  les 
qnt  proposés. 

Art.  Ier. 

Historique. 

L’idée  d’extraire  les  calculs,  soit  entiers ,  soit  après 
les  avoir  broyés,  sans  inciser  les  organes,  est  loin 
d’être  nouvelle.  On  s’en  est  de  tout  temps  occupé,  du 
moins  pour  ceux  qui  s’arrêtent  dans  l’urètre.  Âlbucasis 
fait  déjà  mention  d’un  instrument  qui  permettait  de  les 
aller  chercher  au  fond  de  ce  canal.  La  pince  à  gaine, 
garnie  de  trois  ou  quatre  branches  ,  décrite  et  figurée 
dans  la  bibliothèque  de  Manget,,  sous  lenomd’Asta,  pa¬ 
raissait  à  F.  de  Hilden  être  propre  au  même  usage.  Un 
tube  à  trois  branches  élastiques  était  employé  de  la  même 
manière  par  Sanctorius.  Franco  avait  imaginé,  dans  ce 
but,  un  quadruple  vésical et  Paré  une  sorte  de  tarrière 
ou  de  tire-fond  qu’il  conduisait  sur  Je  calcul  à  travers 
Une  canule.  Fabrice  de  Hilden  se  servait  d’un  pince  à 
trois  branches  qui ,  après  avoir  embrassé  la  pierre ,  était 
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de  nature  à  l’écraser.  Toutefois,  s’il  a  paru  facile  a  presque 
tous  les  auteurs  de  saisir  les  petits  calculs,  de  les  perfo¬ 
rer  ,  de  les  broyer  dans  l’urètre,  il  n’est  pas  aussi  bien 
démontré  que  leurs  instruments  aient  été  réellement 
portés  plus  loin  pour  remplir  la  même  indication.  Ce¬ 
pendant,  un  auteur  arabe,  qui  n’est  évidemment  autre 
qu’AIbncasis,  dit  déjà  dans  un  livre  où  onlui  donne  le 
nom  d’Alsaharavius  ,  ou  d’Açaravius,  qu’il  faut  «intro¬ 
duire  doucement  jusque  dans  la  vessie,  un  instrument 
subtil,  appelé  maschabarébilia ,  pour  saisir  la  pierre, 
l’écraser,  si  elle  est  molle,  et  l’extraire.  »  Alexandre 
Benoît  dit  aussi  qu’on  peut  écraser  le  calcul  avec  des 
instruments  métalliques ,  sans  faire  de  plaie  aux  organes; 
il  paraît  enfin  que  Sanctorius,  Franco  et  F.  de  Hilden 
sont  allés  aussi  chercher  de  petits  calculs  jusque  dans  la  . 
poche  urinaire  ;  mais  le  peu  de  données  fournies  par  ces 
auteurs  sont  trop  vagues  pour  être  d’un  grand  poids  dans 
la  question. 

.  Dans  le  dernier  siècle,  Hoin  de  Dijon  raconta  l’ his¬ 
toire  d’un  moine  de  Citeaux,  qui,  à  l’aide  d’une  sonde 
flexible  et  d’une  tige  d’acier,  terminée  en  biseau,  était 
parvenu  à  briser  une  pierre  dont  il  était  affecté,  en  frap¬ 
pant  dessus  à  petits  coups  de  maillet  comme  sur  un  ciseau 
de  statuaire.  Les  journaux  deCalcuta ,  puis  M.  Marcel  ont 
fait  connaître  un  essai  plus  concluant  ;  c’est  celui  du  colo¬ 
nel  Martin,  mort  en  1800,  et  qui  parvint  sur  lui-même  àx 
réduire  une  pierre  en  poudre ,  au  moyen  d’une  tige  métal¬ 
lique  ,  terminée  par  une  lime ,  et  qu’il  introduisait  dans 
la  vessie,  à  travers  une  sonde  courbe.  Comme  à  M.  Ci- 
viale,  il  m’a  été  impossible  de  trouver  l’ouvrage  du 
Dr  Marco,  publié  à  Venise,  en  1799,  et  intitulé  :  Nou¬ 
velle  Manière  de.  diviser  la  pierre  dans  la  vessie ,  etc. 
La  pince  de  Haies,  dite  de  Hunter,  permit  à  Desault  d’a¬ 
mener  en  dehors  de  très  petits  calculs  vésicaux  ;  et 
M.  A.  Cooper,  qui  l’a  modifiée,  en  a  extrait,  de  cette 
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maniéré,  près  de  quatre-vingt  du  réservoir  de  l’urine, 
chez  un  ramoneur.  -Rien  de  tout  cela,  néanmoins,  ne 
constituait  une  méthode;  et,  malgré  les  travaux  beau¬ 
coup  plus  précis  de  M.  Grutliuisen,  M.  Eldgerton  qui, 
voulant  aussi  briser  la  pierre  à  l’intérieur  de  la  vessie, 
s’en  tint  encore  à  une  sonde  courbe ,  dans  laquelle  il  in¬ 
troduisait  une  râpe,  pour  user  le  calcul  par  un  mouve¬ 
ment  de  va  et  vient.  Toutefois ,  bien  qu’inappliqué , 
qu’inapplicable  peut-être,  le  projet  de  M.  Grutliuisen 
était  allé  plus  loin  qu’aucun  autre.  Ce  chirurgien  a  figuré 
de  nombreux  instruments  ,  a  fait  des  expériences  multi¬ 
pliées,  et  démontré  qu’on  peut  introduire  par  l’urètre 
des  canules  droites,  de  quatre,  cinq  et  six  lignes  de 
diamètre.  Quoique  son  but  principal  fût  de  dissoudre 
les  concrétions  vésicales  au  moyen  de  la  pile  galvanique,  il 
n’en  a  pas  moins  imaginé  un  appareil  pour  les  rompre, 
appareil  qui  se  compose  d’une  grosse  canule  droite  , 
d’une:  anse  de  fil  de  laiton ,  qui  se  déploie  à  son  extré¬ 
mité  vésicale^  et  d’un  perforateur  qui  peut  en  sortir  et  y 
rentrer  à  volonté.  L’instrument  est  introduit  fermé.  En 
poussant  suri’ une  des  extrémités  du  fil  métallique,  on  en 
ouvre  l’anse.  Le  chirurgien, saisit  le  calcul  dans  le  milieu  de 
cette  anse,  la  retire  pour  le  fixer  contre  le  bee  de  la  canule, 
puis  le  taraude  et  le  perfore,  en  faisant  agir  le  perforateur 
au  moyen  d’un  archet. Néanmoins,  les, essais  deGruthuisen 
étaient  tombés  dans  l’oubli,  comme  les  autres,  lorsque 
plusieurs  de  nos  compatriotes,  conduits  par  le  même  be¬ 
soin,  s’attachèrent  h  créer  définitivement  la  lithotri  tic. 
Ici,  se  présente  une  difficulté  à  résoudre  :  à  qui  appartient 
le  fond  de  la  méthode  qu’on  suit  aujourd’hui? 

M.  Civiale,  qui,  dès  l’année  1 81 8,  cherchait  un  moyen 
de  dissoudre  ies  pierres  dans  la  vessie,  avait  eu  déjà  l’i¬ 
dée  de  quelques  instruments  pour  les  saisir  et  les  briser  , 
soutient  que  ceux  qu’il  emploie  maintenant  ont  été  in¬ 
ventés  par  lui.  M.  Leroy  d’Etioles  prétend,  au  contraire. 
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que  M.  Civiale  n’avait  alors  imaginé  que  des  instruments 
inapplicables,  et  que  la  pince  à  trois  branches  élastiques, 
pince  qui  n’est  qu’une  modification  de  la  pince  de  Sanc- 
torius  ou  du  tire-balle  d’ Alphonse  Feri,  lui  était  incon¬ 
nue.  Je  me  souviens ,  en  effet,  que  M.  Leroy  m’a  fait 
voir  cette  pince,  telle  qu’on  s’en  sert  journellement, 
avant  de  la  présenter  à  l’Académie,  en  avril  i8a3,  et  que 
celle  qui  se  trouve  dans  le  premier  ouvrage  de  M.  Civiale, 
publié  dans  le  courant  de  la  même  année,  en  est  fort  dif¬ 
férente,  et  se  rapproche  beaucoup  plus  du  quadruple 
vésical  de  Franco.  Du  resté,  il  est  difficile  de  prendre  un 
parti  sur  ce  point,  d’autant  plus  que  Percy  s’est  pro¬ 
noncé,  dans  son  rapport  à  l’académie  des  Sciences,  tout- 
à-fait  en  faveur  de  M.  Civiale,  en  i8a4;  tandis  que,  en 
i8a5,  1828  et  i83i  ,  le  même  corps  savant  a  récom¬ 
pensé  M.  Leroy  pour  avoir  inventé  les  principaux  ins¬ 
truments,  entre  autres  la  pince  à  trois  branches ,  dont  se 
servent  presque  tous  les  lithotritistes.  L’exposé  des  dif¬ 
férents  procédés  actuellement  mis  en  usage,  et  des  di¬ 
verses  pièces  dont  on  s’est  servi  jusqu’à  présent  ,  nous 
obligera  d’ ailleurs  à  revenir  sur  ces  questions ,  et  nous 
mettra  mieux  à  même  de  porter  sur  elles  un  jugement 
équitable. 

Art.  2. 

Examen  des  méthodes. 

La  lithotritie  comprend  deux  méthodes  assez  dis¬ 
tinctes  quant  à  l’appareil  instrumental  qui  la  concerne; 
dans  l’une,  On  se  sert  d’instruments  droits,  dans  l’au¬ 
tre,  au  contraire,  on  emploie  des  instruments  courbes. 

§  Ier. 

Méthode  rectiligne.  . 

Une  des  difficultés  qui  ont  le  plus  long-temps  arrêté, 
les  praticiens,  était  de  pénétrer  dans  la  vessie  avec  des 
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tiges  droites,  tellement  que  la  lithotriiîe  n’a  réellement 
été  créée  qu’a  dater  du  moment  où  les  praticiens  ont 
reconnu  la  possibilité  du  cathétérisme  rectiligne. 

La  sonde  droite  étant  ainsi  devenue  un  instrument 
capital ,  on  ne  doit  pas  être  étonné  de  l’importance  at¬ 
tachée  par  quelques  personnes  à  son  invention.  Mais  sur 
ce  point ,  comme  dans  presque  toutes  les  questions  de 
haute  chirurgie,  ou  n’est  arrivé  que  par  degré  à  la  réalisa¬ 
tion  du  fait,  et  la  découverte  réelle  sè  trouve  séparée 
de  la  démonstration  par  une  distance  assez  considérable. 

S’il  n’est  pas  prouvé  qu’Albueasis ,  Sânetoriüs,  ni- 
aucun  autre  auteur  ancien  aient  éü  l’idée  d’instru¬ 
ments  droits,  pour  pénétrer  dans  la  vessie,  s’il  est 
permis  de  douter  que  les  tiges  droites  trouvées  dans 
les  fouilles  d’IIerculanum ,  par  E.  Clarck,  Ou  dans  l’of- 
fieine  d’un  chirurgien  de  Porticj,  aient  jamais  servi  au 
cathétérisme ,  s’il  est  inexact  de  dire  que  Rameau  ait 
proposé  des  sondes  tout-a-fait  droites ,  il  est,  du  moins 
incontestable  que  Lieotâud  en  a  formellement  exprimé  la 
pensée,  et  que  sa  proposition  est  loin  d’être  restée  dans 
l’oubli.  On  la  trouve,  en  effet,  reproduite  dans  les  Eléments 
de  chirurgie,  publiés  par  M.  Portai,  en  1768,  puis  dans  le 
Dictionnaire  de  chirurgie,  rédigé  par  Louis.  En  1796, 
un  chirurgien  de  Rome ,  Santarelli ,  revenant  sur  cette 
question ,  essaya  de  prouver  que  l’urètre  n’offre  aucune 
courbure  dàns  sa  région  prostatique ,  êt  qu’en  abaissant 
'le  pénis,  il  est  facile  de  faire  disparaître  celle  qui  se  re¬ 
marque  sous  là  symphyse-  Lassus  tenait  le  même  langage 
dans  ses  cours  a  l’école  de  Médecine,  et  M.  Monlagut 
a  très  positivement  avancé,  en  1810 ,  que  le  cathétérisme 
rectiligne  est  une  opération  aussi  facile  qu’avantageuse 
dans  un  bon  nombre  de  cas.  Un  autre  médecin  français  , 
M.  Fournier  dé  Lempdes,  qui  s’occupait  de  moyens 
lithontripteurs  dès  l’année  1812,  employait  la  sonde 
droite.  Des  certificats  authentiques,  rassemblés  dans  le 

Tome  11.  55 


866  OPÉRATIONS'  QUI  SK  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC. 

livre  qu’il  vient  de  publier,  ne  laissent-  guère  de  doale 
à  ce  sujet.  Le  travail,  publié  en  i8i3,  par  M.  Gruthuisen 
es-t  enfin  venu  en  révéler  tous  les  avantages;  de  sorte 
que,  ne  tînt-on  nul  compte  des  assertions  de  plusieurs 
chirurgiens  militaires ,  MM.  Larrey  et  Ribes ,  entre 
autres,  qui  disent  avoir  souvent  mis  en  usage  la  sonde 
droite  au  milieu  des  camps  ,  il  serait  encore  impos¬ 
sible  de  rattacher  en  entier  à  notre  époque  l’invention  du 
cathétérisme  avec  des  instruments  dépourvus  de  cour¬ 
bure  ,  invention  qu’est  venu  reclamer  à  son  tour  M.  le 
docteur  Moulin,  en  1829. 

Toutefois-,  l’habitude  et  les  préventions  l’avaient  em¬ 
porté,  d’autant  mieux  que,  comme  moyen  de  pénétrer 
dans  la  vessie  et  de  donner  issue  aux  urines,  la  sonde 
droite  est  incontestablement  moins  commode  que  la 
sonde  courbe.  Il  fallait  que  cette  sorte  de  cathétérisme 
se  présentât  sous  un  autre  point  de  vue  pour  prendre 
rang  dans  la  pratique.  De  1 81 5  à  1823,  le  besoin  de 
détruire  les  calculs  sans  opération  sanglante  se  faisant 
sentir  plus  vivement  que  jamais ,  plusieurs  chirur¬ 
giens  cherchèrent  en  même  temps  par  des  voies  sem¬ 
blables  ou  par  des  moyens  différents  à  y  parvenir.  Sur 
ces  entrefaites ,  la  possibilité  de  traverser  l’urètre  avec 
des  canules  sans  courbure,  fut  de  nouveau  proclamée. 
Bien  que,  pour  la  faire  admettre,  il  s’appuyât  prin¬ 
cipalement  sur  une  erreur  anatomique,  M.  Amassât 
parvint  enfin  à  éveiller  l’attention  des  chirurgiens  sur 
ce  sujet.  Pendant  qu’il  s’efforcait  en  vain  de  démon¬ 
trer  combien  on  s'était  abusé  sur  la  direction  du  canal 
excréteur  de  T  urine.,  MM.  Leroy  d’Etiolles  et  Gi  viaie, 
s’emparèrent  du  fait  pratique,  qui  devint  aussitôt  pour 
eux  d’  une  grande  importance.,  et  laissèrent  M.  Amussatse 
débattre  dans  la  discussion  où  il  s’était  engagé.  Jusque- 
là,  en  effet,  il  ne  paraît  pas  qu’ils  eussent  songé  à  ,1a 
sonde  droite,  pour  aller  briser  les  calculs;  et  les  ins,- 


LITHOTRITIE. 


86  j 

truments  de  M.  Leroy,  en  particulier,  étaient  encore 
courbes.  Les  assertions  de  Lieutaud,  de  Santarelli,  de 
M.  Monlagut  ainsi  que  le  travail  de  M.  Gruthuisen , 
qui  eussent  été  pour  eux  d’un  si  grand  secours,  leur 
étaient  évidemment  échappés.  On  peut  donc  dire,  en 
toute  assurance ,  que  c’est  de  cette  époque  seulement  que 
daté  la  lithotritie. 

Maintenant  ,  le  broiement  de  la  pierre  est  pratiqué 
par  des  procédés  assez  divers  pour  exiger  qu’on  en  fasse  v 
une  revue  succincte.  Dans  l’un,  celui  qui  a  été  mis  le 
premier  à  l’épreuve  sur  le  vivant,  on  se  borne  à  percer 
le  calcul  dans  plusieurs  sens ,  à  le  réduire  ensuite  en 
morceaux  pour  les’  perforer  ou  les  broyer  les  uns  après 
les  autres,  et  les  extraire  par  fragments ,  quand  la  vessie 
ne  parvient  pas  à  les  chasser  elle-même  avec  l’urine. 
Dans  un  autre,  on  ne  s’en  tient  pas  à  de  simples  per¬ 
forations.  Le  chirurgien  cherche,  au  moyen  d’instru¬ 
ments  lithotriteurs  particuliers,  à  creuser  le  calcul  du 
centre  à  la  circonférence ,  à  le  transformer  en  une  sorte 
dé  coque,  qu’on  brise  ensuite  et  qu’on  réduit  en  par¬ 
celles,  comme  précédemment.  Dans  un  troisième,  l’ins¬ 
trument  peut  agir  sur  la  pierre  de  la  circonférence  au 
centre,  et  tend  à  la  pulvériser  au  moyen  d’un  véritable 
broiement  concentrique.Une  quatrième  manière  de  faire, 
est  celle  qui  s’attache  à  gruger ,  à  écraser  les  pierres,  sans 
les  perforer  préalablement,  soit  du  centre  à  la  circonfé¬ 
rence,  soit  d’avant  en  arrière. 

a.  La  perforation  pure  et  simple  adoptée  dès  le  prin¬ 
cipe  par  M.  Civialè  est  la  méthode  qu’il  préfère  encore 
aujourd’hui.  Lès  instruments  qu’elle  réclame  sont  : 
i°  une  large  canule,  de  deux  à  quatre  lignes  de  diamè¬ 
tre,  de  neuf  h  douze  pouces  de  long,  et  qui  sert  en  quel¬ 
que  sorte  de  chemise  aux  autres  instruments;  2°  une 
pince  ou  litholahe ,  destinée  à  saisir  et  mainténir  le  cal¬ 
cul;  3°  un  foret,  soit  cylindrique  et  à  triple  ou  qua- 
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druple  pointes,  soit  à  tête  et  en  forme  de  trépan | 
4°  d’objets  accessoires ,  tels  que  manivelle ,  anneaux,  che¬ 
valets,  tour  en  l’air,  étaux,  etc.,  qui  servent  a  soutenir 
les  pièces  principales  au-dehors  et  à  les  faire  manoeuvrer 
dans  l’intérieur  de  la  vessie. 

La  chemise  ou  cannule  externe  se  retrouve  dans  tous 
les  procédés  et  dans  tous  les  appareils*  Une  fois  intro¬ 
duite  dans  l’urètre ,  elle  y  reste  et  sert  à  le  protéger. 
Comme  elle  doit  se  mouler  sur  ce  canal ,  on  doit  en 
augmenter  ou  en  diminuer  les  dimensions  selon  l’âge  et 
les  dispositions  particulières  du  sujet.  Il  faut  qu’à  une 
aussi  petite  épaisseur  que  possible,  ses  parois  joignent 
une  grande  force  de  résistance,  dn  moins  à  l'extrémité 
vésicale.  Son  extrémité  externe  est  généralement  garnie 
d’une  boite  en  cuir  ou  en  liège,  et  taillée  a  quatre  pans 
dans  Fétendue  d’un  pouce  ou  deux,  afin  de  pouvoir  être 
saisie  par  le  tour  en  l’air  ou  l’étau* 

Le  litholahe  e$t  une  des  pièces  qui  ont  le  plus  varié, 
et  qui  appartiennent  également  à  tous  les  procédés.  11  est 
inutile  de  parler,  sous  ce  rapport,  du  premier  instru¬ 
ment  de  M,  Civiale  ,  analogue  au  quadruple  vésical  de 
Franco,  ni  de  celui  que  JM.  Leroy  fit  connaître  en  1822, 
et  qui  se  composait  de  quatre  ressorts  de  montre  , 
susceptibles  de  former  ,  en  se  déployant  ,  une  double 
anse  croisée  dans  la  vessie  ,  soit  sans  accessoires  ,  soit 
qu’on  y  joignît  un  filet  pour  transformer  à  volonté  cette 
cage  en  véritable  sac,  soit  qu'au  lieu  de  ressorts  on  se 
servît  de  branches  articulées  dans  leur  milieu  pour:  s’é¬ 
carter  ou  se  rapprocher  quand  on  tire  ou  pousse  leur 
portion  externe ,  ou  que  ces  branches  fussent  à  chaînes, 
et  qu’à  l’aide  de  canules  ,  on  put,  en  les  tournant  Finie 
sur  l’autre  ,  en  former  une  cage  à  trois  ou  quatre  bran¬ 
ches  autour  du  calcul  ;  attendu  que  ces  instruments  n’ont 
été  adoptés  par  personne ,  pas  même  par  leurs  inventeurs, 
et  que  celui  de  M.  Luckens ,  mécanicien  de  Philadel- 


L1TH0T1UTIE , 

phie ,  formé  sur  le  même  principe ,  ne  vaut  pas  mieux. 
M.  Colombe  en  propose  un  qui  se  compose  de  deux, 
canules  concentriques,  terminées  chacune  par  deux  bran¬ 
ches  élastiques ,  unies  a  leur  extrémité,  et  qui  peuvent 
se  croiser  a  angle  droit  autour  de  la  pierre  quand  on 
l’a  saisie.  Evidemment  construit  d’après  la  même  idée  que 
le  litholabe  de  M.  Léroy  ou  celui  de  M.  Luekens ,  cet 
instrument  aura  probablement  le  même  sort  que  les 
précédents. 

C’est  à  la  pince  proprement  dite ,  qu’on  s’en  est  gé¬ 
néralement  tenu  jusqu’ici.  Simple  modification  de  la 
canule  trifide  dé  Sânctorius  ou  de  F.  de  Hiîden,  du 
tire-balle  d’A.  Ferri  ou  d’André  de  La  Croix,  cette 
pince  est  aussi  celle  qui  a  le  plus  excité  de  réclamations. 
M.  Leroy  est  lé  premier  qui  l’ait  fait  connaître  en 
avril  i823  ;  mais  M.  Civiale,  qui  en  a  figuré  une  autre 
dans  son  ouvrage  imprimé  en  juin  1828,  prétend  que 
dès  l’année  1820,  il  avait  fait  des  essais  avec  un  instru¬ 
ment  construit  sur  le  principe  du  tire-balle  alphonsim 
Trois  branches  élastiques,  recourbées  en  crochet  et  à 
recouvrement ,  pour  qu’il  soit  possible  de  les  fermer  et 
de  les  réduire  au  volume  de  la  tige  principale  en  les 
ramenant  dans  leur  gaine,  en  terminent  l’extrémité 
vésicale ,  tandis  que  l’autre  porte  une  boite  en  cuir,  mais 
sans  vis  de  pression ,  comme  celle  de  la  canule  première. 

Le  litholabe ,  tel  que  je  viens  dePindiquer,  n’a  pas 
été  du  goût  de  tous  les  lithotritistes.  Plusieurs  d’entre 
eux  ont  sur-tout  essayé  d’en  multiplier  les  branches. 
Quelques-uns  lui  en  ont  donné  quatre.  M.  Amusât  en  a 
proposé  cinq,  Meirieu  l’avait  divisé  en  douze.  M.  Tan- 
chou  en  veut  dix.  Celui  de  M,  Récamier  se  compose  de 
deux  canules  qui  en  ont  cinq  chacune ,  et  qui,  en  tour¬ 
nant  l’une  sur  l’autre ,  forment  bientôt  une  pince  a  cinq 
ou  à  dix  branches.  Ces  divérsès  modifications  ont  étéim'a^ 
ginéés  dans  le  but  commun  de  retenir  plus  facilement  le 
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calcul  une  fois  qu’on  l’a  saisi  i  et  de  n’en  pas  laisse? 
tomber  les  principaux  fragments. 

Le  litholabe  de  Meirieu  ,  perfectionné  successivement 
par  MM.  Récamier  et  Tanchou,  se  distingue  encore  des 
autres  en  ce  que  l’extrémité  libre  de  toutes  ses  branches, 
est  percée  d’un  œil  pour  le  passage  d’un  cordonnet  de 
soie  très  solide,  destiné  à  les  rapprocher,  à  en  prévenir 
l’écartement,  à  la  manière  d’un  cordon  de  bourse ,  et  qui 
passe  entre  les  deux  canules  dans  une  rainure  particulière 
pour  se  rendre  au-dehors.  Dé  plus,  celui  de  M.  Récamier 
peut,  par  la  rotation  des  deux  canules,  offrir  sur  l’un 
de  ses  côtés  une  large  ouverture  au  calcul,  et  se  refermer 
ensuite  autour  de  ce  corps  étranger.  Dans  l’appareil  de 
Meirieu  et  de  M.  Tanchou ,  la  même  précaution  se  retrou* 
ve,  mais  sous  une  autre  forme,  c’est-à-dire  qu’une  des 
branches  de  la  pince,  restée  dans  la  canule,  laisse  une 
ouverture  latérale  pour  l’entrée  de  la  pierre,  et  peut  être 
ensuite  ramenée  au  niveau  des  autres  par  des  tractions 
exercées  sur  le  cordonnet  de  soie.  Plus  récemment, 
M.  Asbmead  des  Etats-Unis  en  a  présenté  une  à  l’acadé¬ 
mie,  qui  a  quatre  divisions,  dont  trois  assez  rapprochées 
l’une  de  l’autre ,  tandis  que  la  quatrième  en  est  sensible¬ 
ment  plus  écartée.  A  vec  cette  disposition,  la  pince  laisse, 
d’un  côté,  tout  l’intervalle  nécessaire  à  la  préhension  des 
plus  grosses  pierres  ,  et  représente,  dans  l’autre  sens,  un 
grillage  assez  serré,  qu’on  tourne  en  bas  lors  du  broie¬ 
ment,  pour  ne  pas  laisser  échapper  les  fragments  un 
peu  volumineux.  Il  serait  mieux,  sans  aucun  doute, 
de  pouvoir  tenir  le  calcul  renfermé  jusqu’à  sa  des¬ 
truction  complète;  mais  les  instruments  proposés  ne 
procurent  cet  avantage  qu’aux  dépens  de  plusieurs  au¬ 
tres.  En  multipliant  les  branches,  on  les  affaiblit  né¬ 
cessairement.  Comme  les  calculs  sont  loin  d’avoir  tou¬ 
jours  une  forme;  régulière,  d’être  constamment  pris  centre 
pour  centre  par  la-pince ,  il  serait  à  craindre  qu’une  de  ces 


nombreuses  tiges  ne  vînt  à  supporter  seule  tout  l’effort, 
et  par  suite  à  se  fausser.,  à  se  briser.  Si,  comme  dans  le 
système  de  Meirieu,  on  en  réunit  les  extrémités  par  un 
cordonnet  de  soie,  l’accident  est  moins  à  redouter  sans 
doute,  etla petite  cage  offre  beaucoup  plus  de  régularité; 
mais  ee  fil  de  soie  ne  se  rompra-t-il  point,  ne  pourra-t-il 
pas  s’embarrasser  dans  les  tiges  mêmes  de  l’instrument; 
est-on  bien  sûr  de  pouvoir  toujours  le  faire  jouer  libre¬ 
ment?  de  plus,  le  litholabe,  une  fois  fermé,  comment  en 
dégager  la  pierre,  si  la  vessie  vient  à  se  vider  et  a-  se 
contracter  violemment?  Si  la  pince  à  trois  branches  ne 
pouvait  pas  satisfaire,,  celle  de  M.  Ashmead  qui ,  tout 
en  conservant  assez  de  force  ,  permet  d’obtenir  un  gril¬ 
lage  plus  serré  que  la  pince  commune*  pourrait  seule, 
je  crois,  lui  être  substituée,  du  moins  dans  le  procédé 
par  perforation  simple. 

Litkotriteurs.  Une  vergé  d’acier  dont  l’extrémité  vé¬ 
sicale  seule  peut  offrir  des  nuanees  importantes  ,  est 
chargée  d’agir  sur  la  pierre.  Dans  les  premiers  appareils 
fie  M.  Leroy,  cette  tige  était  cylindrique  et  terminéepar 
des  pointes.  Dans  les  instruments  de  M.  Gruthuisen ,  il 
s’en  trouve  une  qui  est  armée  d’une  tête  en  couronne  de 
trépan.  M.  Civiale  a  préféré  cette  dernière  forme.  Il  en  ré¬ 
sulte  que  son  lithotriteur  doit  être. introduit  par  l’extré¬ 
mité  interne  de  la  pince,  et  qu’il  ne  peut  être  retiré 
qu’avec  la  totalité  de  l’instrument,  tandis  que  le  foret 
cylindrique  pénètre  et  ressort  par  l’extrémité  externe. 
D’un  autre  côté,  ces  forets  à  tête  effectuent  une  perforation 
évidemment  plus  considérable  que  les  autres;  et;  pour 
obtenir  une  ouverture  encore  plus  grande,  M.  Civiale  en 
a  fait  fabriquer  d’excentriques,  e’est-à-dire,  dont  l’axe  se 
trouve  en  dehors  de  l’axe  de  la  tige.  Avec  cet  instrument, 
le  calcul  pourrait,  à  la  rigueur,  être  perforé  de  part  en 
part  ;  mais  la  prudence  veut,  en  général,  qu’on  n’aille 
pas  jusqu’à  son  extrémité  la  plus  éloignée,  ou  du  motn%. 
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qu’on  n’atteigne  point  le  niveau  des  crochets  de  la  pince. 
Autrement  on  courrait  risque  de  blesser  la  vèssie.  Ses 
avantages  sont  d’offrir  une  grande  solidité ,  d’agir  avec 
force  et  sûreté,  de  n’exposer  à  aucun  accident  grave. 
L’inconvénient  réel  qu’on  lui  reproche  est  de  ne  pouvoir 
faire  qu’une  ouverture  de  trois  à  quatre  lignes  ]  d’exiger 
qu’on  change  plusieurs  fois  la  position  du  calcul,  et 
qu’on  multiplie  les  séances ,  si  la  pierre  est  un  peu 
grosse. 

Forets  à  développement.  Frappés  de  l’imperfection  sus- 
indiquée,  plusieurs  chirurgiens  se  sont  aussitôt  attachés  à 
y  remédier.  L’un  des  premiers,  M.  Leroy  a  fait  construire 
des  forets  à  fraise  plusjcompliqués,  des  lances  à  développe¬ 
ment.  Ainsi,  un  foret,  fendu  a  son  extrémité,  lui  permettait 
de  faire  d’abord  une  perforation ,  et  de  l’agrandir  ensuite, 
parce  que,  en  poussant  la  fraise. hors  de  sa  canule,  les 
deux  branches  s’en  écartaient  avee  force  ,  au  moyen  de 
leur  élasticité  naturelle.  Un  autre  instrument  du  même 
genre  lui  sembla  devoir  encore  mieux  atteindre  le  but. 
Ses  deux  branches  s’écartent,  par  la  rétraction  entre  elles, 
de  la  tête  du  foret.  Enfin,  M.  Leroy,  poursuivant  tou¬ 
jours  la  même  idée,  s’est  servi  avec  succès  d’une  verge 
cylindrique ,  renfermant  une  fraise  à  double  lame  qui 
peut  s’en  échapper ,  quand  on  la  pousse ,  par  deux 
fenêtres  placées  près  de  l’extrémité  du  foret.  lia,  en 
outre,  imaginé  une  lime  simple,  coudée,  à  peu  près 
comme  celle  de  M.  Eldgerton,  puis  une  lime,  double  à 
branches  élastiques;  mais  il  n’y  a  guère  que  son  foret 
à  deux  fenêtres  et  qui  renferme  une  fraise  double  à 
branches  également  élastiques ,  que  la  science  doive 
conserver.  Les  fraises  doubles  de  M.  Civiale,  qu’une 
barre  transversale  ou  une  tête  simple  écarte,  en  se 
retirant  entre  elles,  sous  l’influence  d’une  vjs  de  rap¬ 
pel  agissant  sur  une  tige  centrale,  ne  me  paraissent  pas 
non  plus  devoir  rester.  M.  Hewrteloup  semble  avoir 
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eu  sur-tout  en  vue  le  perfectionnement  qui  nous  occupe 
en  ce  moment.  Pour  obtenir  une  excavation  de  huit  à 
douze  lignes  de  diamètre,  il  emploie  un  foret  a  tête 
cylindrique,  fenêtre  d’un  côté,  et  qui  lui  sert  d’abord 
de  perce -pierre.  Lorsqu’il  veut  ensuite  évider,  exca¬ 
ver,  réduire  le  calcul  en  coque,  il  pousse,  par  le  moyen 
d’une  tige  centrale,  la  base  à! une  virgule  dentée,  conte¬ 
nue  dans  la  tête  de  son  foret,  et  qui  en  dépasse  aussitôt  la 
circonférence  d’une,  de  deux  ou  de  trois  lignés,  en  s’é¬ 
chappant  par  la  fenêtre  latérale.  Bien  qu’articulée  ,  cette 
virgule  jouit  d’une  grande  solidité,  et  son  inventeur 
Ta  plusieurs  fois  mise  en  pratique  avec  un  succès 
complet, 

b.  Evidement.  Pour  des  calculs  encore  plus  gros , 
M.  Heurteloup  met  en  usage  ce  qu’il  appelle  son  èvideur 
a  forceps ,  c’est 'à-dire  un  foret  cylindrique  à  fraise  ar¬ 
ticulée,  susceptible  de  s’écarter  latéralement,  au  point 
de  donner  lieu  à  une  excavation  de  plus  d’un  pouce 
de  diamètre  ;  mais  un  simple  coup  d’œil  jeté  sur 
cet  instrument,  ne  permet  pas  de  lui  accorder  une 
gràridè  confiance,  et  fait  voir  qu’il  ne  doit  pas  jouir 
d’une  grande  force.  M.  Amussat  s’est  également  oc¬ 
cupé  de"  l’évidement.  Son  foret,  fondé  sur  le  principe 
d’un  de  ceux  de  M.  Leroy,  se  compose  d’une  tête  cen¬ 
trale  et  de  deux  parties  latérales.  Quand  on  a  perforé  le 
calcul  avec  l’instrument  fermé,  on  en  retire  la  tige  au 
moyen  d’une  vis,  entre  les  deux  fraises  quelle  écarte  de 
manière  à  pérmettre  un  agrandissement  considérable  de 
l’ excavation.  C’est  ce  foret  que  deux  couteliers  distingués, 
MM.  Grelin  g  et  Charrière,  ont  successivement  modifié, 
l’un  en  donnant  un  support  plus  ferme  aux  deux  ailes 
latérales,  l’autre,  en  leur  permettant  un  écartement  plus 
rapide,  et  leur  fournissant  un  appui  solide  au  moyen 
d’un  anneau  fixé,  d’autre  part,  aux  faces  de  la  tête  du 
foret  par  deux  petits  supports  verticaux.  Il  est  certain 
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que,  tel  qu’il  est  construit  par  M.  Charrière,  ce  foret' 
paraît  de  nature  à  fournir  une  excavation  de  six  à  huit 
lignes,  tout  aussi  aisément  que  la  fraise  ordinaire  de 
M.  Civiale  en  procure  trois  ou  quatre.  Les  forets  cylin¬ 
driques  à  virgule  qui  s’écarte  de  trois  à  quatre  lignes 
de  l'axe  de  la  verge  principale,  tels  que  MM.  Tan- 
chou  et  Pecchioli  les  ont  proposés,  me  semblent  beau¬ 
coup  moins  commodes.  J’en  dirai  autant  des  fraises  à 
pointes  triangulaires ,  en  ailes  de  moulin,  que  M.  Pravaz 
avait  imaginées ,  et  de  celle  que  vient  de  recommander 
M.  Rigal  de  Gaillac ,  avec  son  foret  à  chemise.  Ce  chi¬ 
rurgien  se  propose  d’ailleurs  un  autre  but  qu’aucun  de 
ceux  qui  l’ont  précédé.  Lorsque  la  perforation  est  opérée; 
une  vis  de  rappel  retire  la  fraise  entre  les  deux  lames  qui 
en  constituent  la  chemise,  les  écarte,  et  les  fixe  solidement 
au  centre  du  calcul,  qui  se  trouve  comme  emmanché  sur 
le  foret ,  de  manière  à  pouvoir  être  broyé  contre  la  face 
interne  des  branches  du  Ktholabe.  M.  Rigal  veut,  d’un 
autre  cêté,  qu’en  écartant  les  pinces  de,  son  instrument, 
on  puisse  briser  la  pierre  en  éclats  par  un  effort  excen¬ 
trique.  En  cela,  il  a  marché  sur  les  traces  de  M.  Civiale, 
qui  propose  une  ressource  semblable  après  la  lithotomie  ,, 
quand  la  pierre  est  trop  grosse  pour  être  extraite  sans 
danger  ;  ou  de  M.  Leroy,  qui  en  dit  autant  des  calculs  de 
l’urètre,  comme  Fischer  et  quelques  auteurs  de  l’avant- 
dernier  siècle^  en  avaient  d’ailleurs  eu  l’idée.  En  résumé, 
il  est  douteux  que  la  lithotritie  par  rupture  excentrique; 
devienne  jamais  une  méthode  générale,  soit  qu’on  l’o¬ 
père  par  l’action  de  forets  à  chemise,  de  lames  diver¬ 
gentes  ,  soit  qu’on  la  produise  par  la  percussion  sur 
l’extrémité  libre  de  l’instrument  lithotriteur.  Quant  à 
l’évidement  en  lui-même,  la  fraise  à  double  branche  élas¬ 
tique  de  M.  Leroy,  perfectionnée  par  MM.  Amussat  et 
Charrière,  est  ce  qu’il  y  a  de  plus  solide  et  de  plus  sûr 
pour  le  pratiquer  ,  bien  que  le  mandrin  à  virgule  de 
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M*  Heurteîoup  et  le  foret  à  développement  de  M.  Pec- 
chioli,  soient  de  nature  à  les  remplacer  avantageusement, 
dans  beaucoup  de  cas. 

ç.  Broiement  concentrique.  Au  lieu  d’ouvrir  la  pierre 
par  son  centre,  et  de  la  creuser  de  l’intérieur  vers 
l’extérieur,  Meirieu  avait  conçu  l’idée  de  la  réduire 
en  poudre,  en  agissant  de  sa  surface  vers  sa  portion 
centrale  ,  avec  un  foret  cylindrique ,  garni  de-  deux 
virgules  à  développement  latéral,  susceptibles  de  s’écar¬ 
ter  a  volonté,  et  de  former  avec  la  tige  une  sorte  de 
feuille  de  trèfle.  MM.  Récamier  et  Tanchou  ont  pour¬ 
suivi  le  même  principe,  et  tous  leurs  efforts  n’ont  eu 
d’autre  but  que  d’en  rendre  l’application  plus  facile ,  en 
perfectionnant  ,  soit  le  litbolabe,  soit  le  lithotriteur.  On 
ne  peut  nier  que  ce  genre  de  broiement  ne  soit  plus 
rapide  que  le  précédent  ;  qu’à  son  aide,  on  ne  puisse, 
à  la  rigueur,'  pulvériser  un  calcul  volumineux  en  une 
seule  séance  :  qu’il  ne  mette  à  l’abri  du  morcellement  de 
la  pierre,  et  ne  permette  delà  conserver  jusqu’à  la  fin, 
sans  être  obligé  de  l’abandonner  pour  la  reprendre.  Mais 
les  forets  et  les  fraises  dont  on  est  obligé  de  se  servir , 
sont  nécessairement  faibles,  peuvent  se  plier  ou  se  briser. 
L’écartement  des  virgules  porte  à  craindre  qu’elles  ne 
s’engagent  entre  les  branches  de  la  pince,  si  on  est  obligé 
de  la  rapprocher  un  peu  trop  de  la  gaine.  On  a,  de  plus, 
tous  les  inconvénients  que  j’ai  signalés,  en  parlant  du 
litholabe  à  branches  multiples  soutenues  par  un  cor¬ 
donnet  de  soie. 

Les  essais  de  Meirieu,  ceux  de  M.  Récamier  n’ont 
été  faits  que  sur  le  cadavre.  M.  Tanchou  est  allé  plus 
loin.  Tl  vient  d’annoncer  à  l’Institut  que  son  appareil  lui 
a  permis  de  broyer,  en  une  seule  séance,  un  calcul 
d’un  certain  volume  chez  un  malade  qui  se  trouvé  ac¬ 
tuellement  tout-à-fait  guéri  de  son  affection  caleuîeuse. 
D’un  autre  c5té,  il  m’a  rendu  témoin,  l’année  dernière, 
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de  tentatives  qu’il  voulut  faire  chez  un  homme  adulte  que 
je  lui  avais  adressé  dans  ce  but.  La  pierre  ne  put  pas 
être  saisie,  et  je  crus  devoir  le  tailler.  Alors  nous  recon¬ 
nûmes  que  le  corps  étranger  était  d’un  volume  trop 
considérable  pour  que  le  broiement  par  aucune  méthode 
pût  réussir.  Ainsi,  il  ne  serait  pas  juste  de  refuser  à 
l’appareil  de  M.  Tanchou  la  possibilité  d’être  appliqué 
avec  avantage.  Le  broiement  de  la  circonférence  au 
centre  par  le  moyen  de  la  face  interne  des  branches 
du  litholabe,  contre  laquelle  on  fait  tourner  le  calcul, 
emmanché  par  le  foret  à  chemise,  comme  l’avait  imaginé 
M.  Rigal ,  a  quelque  chose  d’ingénieux ,  de  captieux 
même  au  premier  abord;  mais  la  plus  simple  réflexion 
montre  tout  aussitôt  qu’une  pareille  idée  restera  sans, 
application. 

d.  L’ écrasement  est  un  des  moyens  auxquels  les 
anciens  avaient  sur-tout  songé.  Ainsi  ,  c’est  l’écrase¬ 
ment,  non  le  broiement,  qu’Açaravius  conseille,  que 
F.  de  Hilden  et  plusieurs  autres  ont  mis  en  usage. 
C’est  aussi  par  écrasement  que  M.  Amussat  procédait 
en  1822.  Cette  manière  de  rompre  les  calculs,  un 
moment  oubliée,  semble  sur  le  point  de  le  disputer 
au  broiement  proprement  dit.  Parmi  les  personnes  qui 
la  proposent,  il  en  est  qui  ne  l’adoptent  que  comme 
méthode  accessoire,  que  pour  les  petits  calculs  ou  les, 
fragments  qui  succèdent  à  la  perforation  et  à  l’évide¬ 
ment;  tandis  que  d’autres  chèrehent  à  la  répandre  comme 
méthode  générale.  Dans  la  première  hypothèse,  on  l’a  pres¬ 
que  toujours  combinée  avec  les  autres  procédés.  Lorsque 
M.  Civiale  trouve  n’avoir  saisi  qu’un  calcul  de  trois  ou 
quatre  lignes,  par  exemple,  il  le  comprime  avec  force 
entre  les  branches  de  son  litholabe  et  l’écrase  ensuite,  en 
poussant  la  tête  du  lithotriteur  à  l’aide  de  la  paume  de  là 
main  droite.  Il  se  comporte  de  même  à  l’éga  rd  dès  frag¬ 
ments  un  peu  volumineux,  et  de  toutes  les  parcelles  trop 
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considérables  pour  être  retirés  en  entier  par  l’urètre. 
M.  Civialê  avait  aussi  imaginé  une  pince  à  deux  mors , 
susceptibles  de  glisser  l’un  sur  l’autre  et  d’écraser  les 
petites  pierres  par  un  mouvement  de  va  et  vient,  à  peu 
près  comme  celle  de  M.  Amussat.  M.  Ri  gai  a  modifié 
cet  instrument  en  le  faisant  agir  au  moyen  d’une  vis  de 
rappel  ,  en  évitant  le  mouvement  de  va  et  vient.  M.  Ço- 
lombat  a  cru  le  rendre  plus  facile  à  manier  en  y  ajoutant 
des  volants  pour  le  faire  mouvoir,  ef  en  fixant  une  petite 
chaîne  à  l’extrémité  de  ses  mors  pour  les  ramener  au- 
deliors  sans  danger,  s’ils  venaient  à  se  briser.  La  pince 
qui,  sous  ce  rapport,  a  le  plus  fixé  l’attention,  est  celle 
que  M.  H eyrtejoup  vient  de  figurer  dans  son  livre,  sous 
le  titre  de  brise-coque .  Ses  deux  mors  frottent  l’un  sur 
l’autre,  et  un  encliquetage  permet'  de  les  faire  rentrer 
dans  la  canule  externe  avec  une  telle  force  qu’ils  font 
voler  en  éclats  les  calculs  les  plus  durs  et  les  plus  résis¬ 
tants.  J’ai  vu  ce  chirurgien  s’en  servir  à  l'école  de  per¬ 
fectionnement  et  guérir  deux  malades  en  ne  leur  consa¬ 
crant  que  chacun  une  séance.  C’est  un  instrument  dont 
la  force  de  pression  est  vraiment  incalculable.  Il  est  fâ¬ 
cheux  qu’il  ne  puisse  subir  qu’un  léger  écartement, 
n’embrasser  que  d’assez  petites  pierres.  Une  pince  cons¬ 
truite  a  peu  près  sur  les  mêmes  principes ,  et  qui ,  au 
lieu  de  deux  mors,  en  présente  trois,  fut  imaginée,  en 
1829,  par  M.  Rigaud,  encore  élève  en  médecine.  Cette 
sorte  de  grugeoir  peut  saisir  des  calculs  d’un  pouce  de 
diamètre  et  même  plus,  de  la  même  manière  que  le  li- 
tholabe  ordinaire.  Un  mécanisme  à  encliquetage  et  très 
compliqué  de  son  manche,  met  à  même  d’en  faire  mouvoir 
les  trois  branches  et  d’exercer  sur  les  trois  points  cor¬ 
respondants  de  la  pierre  des  frottements  qui  la  rédui¬ 
sent  en  poudre  finie,  permettent  de  la  moudre,  de  la 
détruire  complètement  avant  de  la  lâcher.  C'est  un  brise- 
coque,  ou  un  brise -pierre ,  qui  n’offre  pas  autant  de 
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force  que  celui  de  M.  Heurteloup,  mais  qui  a  l’avantage 
d’user  le  calcul  par  frottement ,  au  lieu  de  le  rompre  en 
éclats.  Plus  récemment,  un  coutelier  habile,  M.  Sir- 
lienry ,  a  fabriqué  une  autre  pince  également  propre  à 
écraser  les  calculs.  Ses  trois  branches,  dépourvues  de 
crochets ,  offrent  à  leur  face  interne  une  crête  dentée 
qui  doit  s’appliquer  sur  le  corps  étranger.  On  l’introduit 
dans  la  vessie  comme  un  litholabe  ordinaire.  Une  fois 
le  calcul  saisi,  on  en  fait  rentrer  les  branches  dans  la 
canule  externe  au  moyen  d’une  vis  de  rappel,  et  cette 
vis  agit  avec  une  telle  puissance  que  des  pierres  sili¬ 
ceuses,  des  cailloux,  ne  peuvent  pas  lui  résister.  Un 
essai  qu’on  en  fit  à  l’Hôtel-Dieu,  il  y  a  quelque  temps, 
fut  süivj  de  la  brisure  d’une  de  ses  branches ,  et  c’est 
en  effet  la  crainte  qu’il  inspire  au  premier  abord;  mais 
M.  Sirhenry  répond  à  cela  que  l’instrument  dont  on 
s’est  servi  était  extrêmement  faible,  qu’il  n’était  pas 
destiné  à  d’aussi  gros  calculs  ,  et  qu’il  avait  prévenu 
de  l’accident  en  question.  Il  est  vrai  du  moins  que  celui 
qu’il  m’a  montré  et  auquel  les  calculs  les  plus  durs  ne 
résistent  pas,  jouit  d’une  telle  force  qu’il  paraît  vérita¬ 
blement  impossible  dé  le  briser.  Un  reproche  que  quel¬ 
ques  personnes  lui  ont  encore  adressé  est  d’exposer  la 
vessie  a  être  blessée  par  les  éclats  dé  la  pierre  que  l’ins¬ 
trument  tend  a  chasser  au  loin.  Ce  danger  est  évidem¬ 
ment  chimérique.  Une  pierre  ainsi  broyée  entre  les  deux 
mains,  ne  m’a  fait  ressentir  aucune  douleur,  et  puis¬ 
qu’on  agit  dans  la  vessie  pleine  de  liquide,  il  n’y  a 
réellement  rien  à  redouter  de  ce  côté.  D’ailleurs,  le 
brise-coque  de  M.  Heurteloup  et  quelques  autres  instru¬ 
ments  dont  il  nous  reste  à  parler ,  devraient  avoir  le 
même  inconvénient,  et  pourtant  il  n’a  point  empêcîié 
de  les  appliquer  à  l’homme  vivant. 

e.  Des  quatre  maniérés  de  broyer  les  calculs,  il  n’y  en  a 
aucune  qui  mérite  d’être  adoptée  à  T  exclusion  dès 
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autres,  ni  qui  doive  être  absolument  proscrite.  La  perfo¬ 
ration  d’un  calcul  de  cinq  à  six  lignes  se  combine  très 
avantageusement  avec  l’écrasement ,  car  si  la  fraise  a  fait 
une  ouverture  de  quatre  lignes,  par  exemple,  on  peut, 
après  l’avoir  retirée  près  de  la  gaine,  ramener  avec  force 
lelitholabe  en  arrière  ,  et  s’en  servir  dès  lors  comme  d’un 
brise-coque,  A  la  place  de  ce  procédé,  on  peut,  si  les 
moyens  explorateurs  ont  donné  la  certitude  que  le  calcul 
est  peu  volumineux,  mettre  en  usage  le  grugeoir  de 
M.  Heurteloup,  ou  l’une  des  pinces,  soit  à  encliquetage, 
soit  à  volant,  soit  à  vis  de  rappel,  qui  ont  été  indiquées 
précédemment.  Quand  la  pierre  dépasse  dix  lignes ,  ou 
un  pouce,  la  perforation,  puis  l’évidement,  et  enfin  Fé-, 
crasement  conviennent  suecessivement.  Enfin ,  il  me  pa¬ 
rait  incontestable  qu’avec  la  pince  de  M.  Rigaud,  on 
parviendrait,  sans  trop  de  difficultés,  à  broyer  des  cal¬ 
culs  de  buit  à  douze  lignes  de  diamètre,  ce  qu’on  obtien¬ 
drait  encore,  je  crois,  plus  facilement,  au  moyen  de 
l’instrument  de  M.  Sirhenry.  Une  remarque  qui  ne  doit 
point  échapper  au  praticien,  c’est  que,  avéc  les  pinces  à 
écrasement,  l’opération  se  trouve  singulièrement  simpli¬ 
fiée,  puisqu’il  n’est  plus  nécessaire  alors  d’avoir  recours 
aux  forets,  aux  fraises,  aux  moyens  de  support,  etc.  En 
sorte  que  si  l’usage  parvenait  à  s’en  répandre,  ce  serait 
très  certainement  un  moyen  de  populariser  la  lithotritie. 

§  a'. 

Méthode  curviligne. 

Chose  singulière,  le  broiement  de  la  pierre  n’a  pu  être 
effectué  que  du  moment  où  la  possibilité  de  porter  dans 
la  vessie  des  instruments  droits  a  été  démontrée.  Pour 
rendre  cette  possibilité  incontestable,  on  est  allé  jusqu’à 
soutenir  de  graves  erreurs  anatomiques;  et  maintenant 
qu’il  n’y  a  plus  de  doute  pour  personne  sous  ce  double 
rapport,  on  s’aperçoit  que  des  instruments  courbes  per- 
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mettent  très  bien  d’atteindre  le  but  qu’on  s’était  si  long¬ 
temps  proposé  ! 

Le  mandrin  à  lime ,  employé  par  le  colonel  Martin, 
fut  porté  à  travers  une  sonde  courbe.  L’instrument  de 
M.  Eldgerton  avait  également  la  courbure  naturelle  des 
sondes,  de  même  que  la  première  pince  lithoprionne  de 
M.  Leroy.  Le  pçint  le  plus  difficile  dans  ce  système  était 
dé  faire  tourner  sur  son  axe  l’instrument  litbotriteur. 
Or  ,  M.  Prava?  a  triomphé  de  l’obstacle,  et  est  parvenu, 
en  1828,  à  rendre  les  mouvements  du  forêt  ou  de  la  fraise 
aussi  faciles  dans  une  sonde  courbe  que  dans  une  sonde 
droite.  Pour  cela  ,  il  a  transformé  le  quart  profond  de 
son  perforateur  en  tige  articulée ,  en  petite  chaîne,  non 
moins  solide,  du  reste,  que  les  verges  purement  cylin¬ 
driques  et  d’une  seule  pièce.  Toutefois,  son  instrument, 
courbé  en  arc  de  cercle  très  alongé,  n’avait  pas  epeore 
tous  les  avantages  qu’on  aurait  voulu  en  obtenir  ,  et  l’ajir 
teur  a  fini  par  lui  donner  une  courbure  analogue  à  celle 
des  sondes  ordinaires,  c’est-à-dire  une  courbure  qui 
n’en  occupe  que  le  quart  vésical.  M.  Pravaz  n’a  point 
réussi  avec  cet  instrument,  quoiqu’il  l’ait  appliqué 
une  fois  dans  l’un  des  hôpitaux  de  Paris,  sur  le  vi¬ 
vant.  Mais  l’insuccès  dans  ce  cas  peut  être  attribué  au 
manque  d’habitude ,  à  l’indocilité  du  malade  qui  était  un 
enfant ,  et  sur-tout,  à  la  disposition  particulière  du  cal¬ 
cul.  Il  est  difficile  d’admettre,  en  effet,  que  son  appareil, 
qui  ne  diffère  des  autres  que  par  la  direction  de  ses  pièces 
principales^  ne  soit  pas  apte  à  produire  les  mêmes  effets. 
Je  dirai  même,  qu’il  doit  très  certainement  être  plus 
facile, à  introduire,  et  fatiguer  beaucoup  moins  l’urètre. 
M.  Leroy  m’eu  a  fait  voir  un  en  tout  pareil,  quant  à 
la  disposition  de  la  chaîne  et  du  foret,  dont  la  courbure 
est  semblable  à  celle  des  algalies  ordinaires,  qu’il  de¬ 
vait  encore  modifier  pour  en  faire  l’application  sur  un 
malade  impossible  à  sonder  avec  les  instruments  droits, 
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et  qui  offre  toutefois  ceci  de  remarquable  que  la  troi¬ 
sième  branche  du  litbolabe  est  fixe  et  fait  partie  de¬ 
là  canule  Conductrice.  L’instrument  de  M.  Pravaz  et 
celui  de  M.  Leroy  permettent  l’emploi  de  là  perforation, 
de  l’évidement  et  du  broiement  concentrique*  comme 
les  instruments  droits  ;  mais  leur  forme  s’applique  bien 
mieux  encore  à  l’écrasement.  Aussi,  MM.  Weïsede  Lon¬ 
dres  et  Rigal  ont-ils  accordé  une  légère  courbure  à  leur 
pincé  à  encliquetage  ou  a  frottement  ,  et  l’espèce  de  te¬ 
naille  que  rient  d’imaginer  M.  JaçObson  est-elle  également 
courbe.  Ce  dei'nier  instrument  se  compose  d’une  canule 
extérieure,  comme  lés  autres*  puis  d’une  tige  cylindrique 
en  acier  qui  la  remplit  exactement  *  et  la  prolonge  de 
trois  pouces  du  côté  dë  la  vessie  *  tige  qui  est  formée 
de  deux  moitiés  articulées  par  leur  sommet,  placées 
l’une  en  dessus*  l’autre  en  dessous  *  et  de  telle  sorte 
que  l’inférieure  étant  poussée  en  avant  ;  s’écarte  de  la  su¬ 
périeure  qui  est-fixe  et  forme,  au  moyen  de  deux  ou  trois 
brisures  én  charnière,  ;  une  anse  capable  d’embrasser 
Un  calcul  de  douze  a  quinze  ou  dix-huit  lignes;  Une  vis 
de  rappel  existe  à  son  extrémité  libre,  et  permet  de  la 
ramener  dans  sa  position  primitive.  Telle  que  l’a  pro¬ 
posée  lé  chirurgien  danois  *  elle  n’avait  que  deux  bri¬ 
sures  dans  sa  branché  inférieure.  M.  Dupüytren  a  pensé 
qu’il  vaudrait  mieux  lui  en  donner  trois  *  afin  que  l’anse 
fut  plus  régulière  et  plus  arrondie.'  On  Tintroduit  fer¬ 
mée  dans  la  vessie.  En  poussant  ensuite  sur  son  extrémité 
externe,  sa  moitié  inférieure  s’écarte  peu  à  peu.  11  se  fait 
un  vide  entre  elle  et  l’autre  moitié*  vide  qu’on  âggrandit 
autant  qu’on  le  veut,  et  dont  on  connaît  l’étendue  par- 
des  chiffres  placés  en  dehors  de  l’écrou.  Le  calcul  s’en¬ 
gage  dans  ce  vide  ou  cette  anse.  Quand  il  est  exactement* 
saisi ,  on  agit  Sur  la  vis  de  rappel  ,  comme  pour  l’isoler 
et  fermer  l’instrument  par  le  rapprochement  .  de  ses  deux 
branches.  Rien  h’est  plus  simple  qu’un  pareil  méca- 
Tome  ii.  56 
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nisme.  Rien  ne  doit  être  plus  facile  non  plus  que  fopé- 
ratios  elle-même,  qui  se -trouve  par  la  débarrassée  de  la 
nécessité  des  supports,  des  moyens  de  contention,  etc. 
Il  n’y  a  pas  même  à  craindre  ici  la  fracture  de  l’ instru¬ 
ment,  car  ses  articulations  permettraient  toujours  d’en 
retirer  les  fragments  sans  danger.  Tout  ce  qu’on  peut 
dire ,  c’est  que  n’ayant  que  deux  branches,  il  peut  ne 
pas  saisir  les  calculs  aussi  facilement  que  les  autres ,  et 
que ,  se  bornant  à  les  écraser,  il  oblige  à  en  reprendre 
séparément  tous  les  morceaux.  J’ajouterai  que  les  dé¬ 
tritus  de  pierre  qui  restent  parfois  collés  sur  la  face 
interne -de  ses  mors  sont  de  nature  aussi  a.  eu  rendre 
le  rapprochement  fort  difficile.  M.  Dupuylren  qui  l’a 
mis  a  l’épreuve  sur  l’homme  s’en  est  très  bien  trouvé, 
et  quatre  ou  cinq  séances  lui  ont  suffi  pour  détruire 
complètement  un  calcul  fort  volumineux  -,  en  sorte  que, 
soit  tel  qu’il  est,  soit  après  avoir  subi  quelques  modi¬ 
fications  dont  il  me  paraît  encore  susceptible,  cet  ins¬ 
trument  pourrait  bien  rendre  le  broiement  excentrique 
par  perforation  ou  par  évidement  beaucoup  moins  pré¬ 
cieux,  et  faire  disparaître  la  nécessité  des  instruments 
droits  dans  bon  nombre  de  cas.  Adoptant  le  lithotriteur 
courbe,  M.  Ségalas  a  cru’  devoir  aussi  le  modifier,  à 
l’occasion  d’un  malade  qui  ne  pouvait  pas  supporter  les 
sondes  droites.  Les  perfectionnements  de  ce  chirurgien 
portent  principalement  sur  la  tige  du  perforateur  qui, 
dans  son  système,  au  lieu  d’être  à  chaîne  articulée  ,  se 
trouve  formée  de  fils  métalliques  réunis  en  faisceau,  et 
sur  les  moyens  de  ramener  an-dehors,  sans  danger,  les 
fragments  du  litholabe,  s’il  venait  à  se  briser  dans  la 
vessie;  mais  je  ne  vois  là  qu’un  changement  de  faible 
importance  ,  et  d’inutiles  complications. 

Revenant  aux  idées  du  moine  de  Citeaux ,  M.  lleurte- 
lqup  vientà  son  tour  de  proposer  un  instrument  courbe, 
qui  s’ouvre  à  la  manière  d’un  podomètre  de  cordonnier  et 
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qui ,  après  avoir  solidement  embrassé  ou  fixé  la  pierre 
entre  ses  deux  mors ,  permet  de  la  briser,  de  la  réduire 
en  parcelles  ,  à  l’aide  de  coups  portés  sur  l’extrémité  de 
sa  branche  mobile  ou  supérieure,  au  moyen  d’un  mar¬ 
teau.  Ce  système  que  l’auteur  appelle  lithotritie  par  per¬ 
cussion  a  déjà  été  mis  plusieurs  fois  en  pratique  par  lui  à 
Londres ,  avec  un  plein  succès  ,  et  les  essais  qu’il  est  venu 
en  faire  à  Paris  sur  le  cadavre,  démontrent,  en  effet, 
qu’on  détruit  ainsi  les  calculs  avec  bien  plus  de  force  et 
de  promptitude  que  par  les  autres  méthodes  ;  mais  , 
comme  il  exige  des  instruments  d’un  énorme  calibre  et 
d’une  extrême  fixité,  si  on  ne  veut  s’exposer  à  les  rompre 
au  sein  des  organes,  je  doute  que  ce  nouvel  appareil 
obtienne  la  vogue  que  semble  s’en  promettre  M.  Heur- 
teloup. 

§  3. 

Appareil  accessoire. 

Quel  que  soit  le  système  lithotriteur  qu’on  ait  choisi, 
les  moyens  de  le  mettre  en  jeu  méritent,  à  leur  tour, 
de  fixer  toute  l’attention  du  chirurgien.  Le  mécanisme 
des  brise-pierres,  des  brise-coqués ,  des  saxifrages,  des 
grugeoirs,  ayant  partout  été  puisé  dans  le  système  des 
vis  de  rappel,  des  doubles  leviers,  de  l’encliquetage  ou 
de  l’engrenage,  fait  partie  de  l’instrument  principal ,  et 
n’a  pas  besoin  d’être  décrit  à  part.  Il  n’eu  est  pas  de 
même  du  broiement  proprement  dit,  soit  par  perfora¬ 
tion,  soit  par  évidement ,  soit  par  pulvérisation  con¬ 
centrique.  Deux  ordres  de^ressorts  sont  alors  indispen¬ 
sables,!0  pour  maintenir  solidement  le  litholabe,  2°  pour 
faire  agir  le  lithotriteur. 

Sur  le  premier  point,  on  a  généralement  adopté  le  che¬ 
valet,  sorte  de  tour  en  l’air,  proposé  par  M.  Leroy,  d’a¬ 
près  Ducamp,  et  légèrement  modifié  par  MM.  Civiale  , 
Êigal,  etc.  Quelques  personnes  cependant,  ont  voulu  lui 
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substituer  un  étau  en  ébène,  à  une  ou  à  deux  poignées  ; 
mais  le  chevalet  vaut  évidemment  mieux.  D’autres  se 
sont  beaucoup  occupé  de  fixer  à  la  fois  èt  J  es  instru¬ 
ments  et  lé  malade.  De.la,;,cès  lits,  garnis  ùu;non  de  supr 
ports,  imaginés  par -MM.  Leroyj  Heurteloup,;fl:abebou^ 
lligal ,  lits  évidemment  inutiles,  et  dont  KL  Giviale  a 
toujours  su  se  passer.  L’idée  seule  de  supports  mé¬ 
talliques,  destinés  à  rester  immobiles  sur  le  pied  de  la 
table  a  opération,  comme  celui  de  M.  Gharrièrè,.  ou: 'du 
lit  mécanique ,  comme  celui  de  M;  Heurteloup  > est;  ef¬ 
frayante.  Qu’on  se  figure  ;  :  en  effet,  une  pince: et  un 
lithotriteur  quelconque,  manoeuvrant  dans  la  vessie  d’un 
homme  vivant ,  pendant  qu’une  barre  de  fer,  inflexible, 
implantée  sur  la  table,  les  fixe  au-dehors,  et  l’on  :vérf& 
si  le  moindre  mouvement  désordonné  ou  imprévu  d® 
malade ,  n’est  pas  de  nature  à  faire  frémir  sur  ses  con¬ 
séquences.  Quelque  ingénieusement  construites  quelles 
soient,  on  doit  renoncer  a  ces  forces  mortes ,  et  c’est 
dans  la  main  d’aides  instruits  ou  du  chirurgien  lui- 
même,  qu’il  faut  en  chercher  les  succédanés.  En  pressant 
avec  sa  poitrine ,  par  l’intermède  d’une  sorte  de  cons¬ 
cience  à  plaque  en  croissant,  contre  le  lithotriteur,  de 
manière  à  pouvoir  tenir  le  litholabe  de  la  main  gauche; 
en  même  temps  que,  de  la  main  droite,'  il  fait  tourner  le 
foret  avec  une  main  de  bois,  comme  un  vilebrequin, 
M.  Amussat  n’a  pas  cés  dangers  à  craindre  ;  mais  il  agit 
avec  moins  de  force  qu’en  sè  servant  du  tour,  et  se  far 
tigue  bien  davantage,  en  sorte  que,  tout  bien  considéré, 
c’est  encore  le  chevalet  qui  convient  le  mieux.  yo 

Dans  l’action  du  forêt;  il  v  a  deux  puissances  à  diriger, 
celle  qui  presse  sur  son  extrémité  externe  ;  pour  le  tenir 
appliqué  contre  la  pierre  ,  et  celle  qui  l’oblige  a  tourner 
sur  son  axe.  Ceux  qui  ont  cru  trouver  la  première  dans 
le  pouce,  le  devant  de  la  poitrine  ou  le  genou,  se  sont 
évidemment  abusés;  a  moins  qu’ils  ne  découvrent  enfin 
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.un  système  mieux  combiné  que  celui  des  roues,  des  vile¬ 
brequins  ,  des  manivelles,  essayés  jusqu’ici.  Le  ressort 
•  en  boudin,  renfermé  dans  la  poupée  mobile  du  tour,  laissé 
assurément  beau  coup  à  désirer.  Cependant,  je  ne  vois  rien 
qui  puisse  avantageusement  le  remplacer,  tant  que  l’ar- 
chet  continuera  d’être  préféré  comme  moyen  rotateur. 
Les  anneaux,  les  volants,  les  manivelles,  qui,  de  prime 
abord,  paraîtraient  devoir  suffire  à  la  puissance  rota¬ 
trice,  n’ont  pas  une  action  assez,  étendue,  ne  favorisent 
pas  assez  les  forces  misés  en  jeu,  ni  les  mouvements, 
pour  qu’on  en  tire  un  grand  parti.  Les  roues  a  engre¬ 
nage,  placées  en  dessous,  comme  Lavait  imaginé  M.  Le¬ 
roy  ,  et  comme’ M.  Riga!  vient  de  le  proposer  encore ,  ou 
sur  le  côté,  comme  dans  l’appareil  de  M.  Pravaz,  soit 
qu  elles  portent  sur  un  pignon  parallèle  à  l’axe  du  litlio- 
labe,  soit  qu’elles  s’engrènent  sur  un  pignon  denté,  co¬ 
nique  et  circulaire ,  impriment  au  foret  un  mouvement 
aussi  rapide  qu’on  peut  le  désirer;  mais  il  reste  encore  à 
trouver  le  moyen  d’en  comprimer  en  même  temps  avec 
assez  de  force  l’extrémité.  Quant  au  mécanisme  de  l’ar¬ 
chet,  il  est  le  même  en  lithotritie  que  dans  les  arts  méca¬ 
niques,  auxquels  on  a-  cru  devoir  l’emprunter.  Jusqu’à 
ce  que  les  roues  puissent  lui  être  substituées,  la  pru¬ 
dence  exige  qu’on  en  continue  l’usage,  et  les  services 
qu’il  a  déjà  rendus,  permettent,  après  tout,  de  l’employer 
avec  plus  de  confiance  qu’aucun  autre  moyen  tendant  au 
même  but, 

'  Art.  4- 

Manuel  opératoire. 

Avant  de  procéder  à  la  litbotritie,  il  est  quelques 
précautions  particulières  à  prendre.  En  supposant  que 
l’urètre  ait  été  malade,  on  doit  d’abord  le  ramener  à 
ses  dimensions  naturelles,  lui  redonner  toute'  sa  dila¬ 
tabilité  première.  Quand  même  ce  canal  serait  assez 
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large  pour  livrer  passage  aux  instruments,  il  n’eu  fau¬ 
drait  pas  moins  le  soumettre  pendant  quelques  jours  à 
l’action  des  bougies  ou  des  sondes  flexibles  ,  afin  d’en 
émousser  la  sensibilité,  et  de  l’accoutumer  à  la  présence 
des  corps  étrangers.  Il  est  souvent  utile,  par  la  même 
raison,  de  faire  quelques  injections  dans  la  vessie  pour  en 
diminuer  l’irritabilité,  et  qu’elle  se  laisse  plus  facilement 
distendre  lors  de  l’opération.  Quoique  ces  préparatifs 
ne  soient  pas  indispensables,  on  ne  doit  cependant  les 
négliger  que  chez  un  petit  nombre  de  sujets. 

a.  Position  du  malade.  Dans  la  pratique  civile,  on  peut 
très  bien  coucher  le  malade  à  la  renverse  sur  le  bord  de 
son  lit,  le  bassin  soutenu  pas  un  coussin  un  peu  dur, 
les  pieds  appuyés  sur  des  tabourets  et  la  tête  modérément 
fléchie  sur  la  poitrine.  Chez  soi ,  ou  dans  un  établisse¬ 
ment  public,  on  le  placerait  sur  un  lit  étroit,  de  hauteur 
commode ,  de  manière  que  ses  jambes  pussent  en  dépasser 
le  pied  et  fussent  soutenues  comme  précédemment.  Dans 
cette  position,  il  n’a  besoin  d’être  ni  lié,  ni  garotté;  la 
paroi  postérieure  de  la  vessie  devenant  inférieure,  per¬ 
met  au  calcul  de  s’éloigner  davantage  de  l’urètre  et  de  se 
présenter  pour  ainsi  dire  de  lui -même  qu  litholabe. 
Elle  est  d’ailleurs  facile  à  modifier  selon  les  besoins, 
soit  par  l’élévation  plus  grande  du  bassin ,  si  la  pierre 
tend  a  rester  dans  le  bas- fond,  soit  en  diminuant  l’é¬ 
paisseur  du  coussin,  quand  on  redoute  le  contraire; 
ressource  que  n’offre  pas  au  même  degré  l’emploi  des  lits 
ou  tables  lithotritiques. 

b.  Injections.  Un  premier  temps  de  l’opération  consiste 
à  remplir  la  vessie  d’eau  tiède  ou  de  décoction  émol¬ 
liente.  Sans  cette  injection,  le  jeu  du  litholabe,  du  litho- 
tri  teur,  ne  serait  pas  libre;  la  pierre  ne  pourrait  pas  tou¬ 
jours  être  saisie;  l’organe  serait  presque  inévitablement 
pincé.  On  la  fait  a  l’aide  d’une  sonde  ordinaire,  et  d’une 
seringue  ’a  hydrocèle,  plus  sûrement  et  avec  moins  d’em- 
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Barras  qu’au  moyen  de  vessies,  de  bouteilles  de  caout¬ 
chouc,  et  que  par  la  canule  ou  chemise  du  lithplabe. 
La  sonde  d’argent,  une  fois  introduite ,  sert  en  même 
temps  a  reconnaître  de  nouveau  la  présence  du  calcul . 
Un  aide  s’en  empare  aussitôt  pour  que  le  chirurgien  y 
adapte  le  syphon  de  la,  seringue  et  pousse  le  liquide. 
Quand  il  eh  est  entré  de  huit  à  douze  onces ,  ou  mieux 
encore ,  des  que  le  malade  se  plaint  d’une  envie  d’uriner 
un  peu  vive,  on  retire  l’algalie,  que  l’appareil  lithotri teur 
doit  sur-le-champ  remplacer,  afin  que  l’injection  n’ait 
pas  le  temps  d’être  rendue. 

c.  Introduction  des  pinces.  Le  foret,  glissé  dans  la 
canule  de  la  pince,  garni  de  son  cuivrot  pour  rece¬ 
voir  l’archet,  le  litholabe  introduit  a  son  tour  dans; 
bi  gaine  commune  munie  d’une  boite  a  son  extrémité 
externe,  de  façon  que  ses  Branches,  exactement  fermées 
sur  les  rainures  de  la  tête  du  lilhotriteur ,  représentant 
une  olive  qu’on  régularise  avec  du  suif,  sont  alors  por  ¬ 
tées  v  réunies  en  une  seule  pièce,  comme  une  sonde  dans 
l’ urètre.  Pour  cela,  l’opérateur,  placé  a  droite  du  malade, 
saisit  le  pénis  de  la  main  gauche  comme  pour  le  cathété¬ 
risme  ordinaire,  le  relève  un  peu  ;  lui  présente  perpendi¬ 
culairement,  delà  main  droite,  l’instrument  bien  huilé 
ou  graissé;  franchit  lentement  et  par  de  légers  mouve¬ 
ments  de  rotation  le  méat  urinaire  ;  arrive  promptement 
au  bulbe;  s’arrête  un  moment;  abaisse  doucement,  mais 
fortement-,  la  main  pour  passer  sous  la  symphyse  à  tra¬ 
vers  les  portions  membraneuse  et  prostatique  de  l’u- 
rëtre,  et  franchit  ainsi  le  col  de  la  vessie. 

d.  Trouver  la  pierre.  Avant  d’ouvrir  le  litholabe,  on 
cherche  le  calcul,  en  promenant  l’olive  du  tube  métal¬ 
lique  encore  fermé,  par  de  petits  mouvements  de  bas¬ 
cule  ;  i  °  d’avant  en  arrière  sur  la  partie  moyenne  du  bas- 
fond  et  de  la  paroi  postérieure  de  l’organe;  2°  d’arrière 
en  avant  comme  pour  compléter  le •  cerclé,,  en  revenant. 
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soit  par  le  côté  droit,  soit  par  le  côté  gauche  ;  3°  d’avant 
en  arrière  une  seconde  fois ,  en  retournant  par  le  côté 
opposé,  pour  revenir  par  le  milieu  où  la  pierre  peut  être 
retombée,  puis  transversalement,  de  manière  âne  pas 
laisser  un  point  du  plancher  vésical,  qui,  comme  le  dit 
M.  Ashmead,  n’ait,  réellement  été  touché.  Si  malgré 
cette  recherche  minutieuse,  on  ne  rencontrait  rien,  il 
vaudrait  mieux  remettre  l’opération,  que  de  s’obstinera 
la  continuer.  On  ne  doit  y  renoncer  toutefois  qu’après 
avoir  suffisamment  varié  la  position  du  sujet,  et  s’être 
bien  assuré  qu’aucune  excavation,  aucune  dépression 
naturelle  n’ont  été  oubliées, 
r  e.  Ouvrir  la  pince.  Lorsque  le  siège  de  la  pierre  est  ap¬ 
proximativement  déterminé,  l’opérateur  prend  de  la  main 
droite  l’extrémité  du  litholabe  qu’il  tient  immobile,  se 
sert  de  la  main  gauche  pçur  ramener  à  lui  la  canule 
externe,  comme  s’il  voulait  la  retirer  de  l’urètre ,  et  per¬ 
met  ainsi  à  la  pince  de  s’ouvrir,  en  l’abandonnant  à  l’é? 
lasti cité  naturelle  de  ses  branches.  De  cette  manière  la 
vessie  court  beaucoup  moins  de  risque,  que  s’il  faisait 
glisser  le  litholabe  en  avant,  sans  déranger  sa  gaine  dans 
le  but  de  ménager  l’urètre ,  dont  l’entrée  reste,  au  sur¬ 
plus ,  parfaitement  remplie  par  la  gorge  du  triploïde , 
qui  se  déploie  dans  la  poche  urinaire. 

f  Retrouver  le  calcul ,  le  pincer j  est  souvent  plus  diffi¬ 
cile  qu’on  ne  pense,  d’autant,  comme  le  remarque  encore 
H*  Ashmead,  qu’il  ne  suffit  pas  de  le  sentir  pour  savoir 
exactement  où  il  est.  Sa  recherche  exige  donc  le  plus  grand 
soin.  L’embarrassant  est  de  savoir  si  on  le  touche,  i°par 
la,  convexité  de  l’un  ou  des  deux  crochets  inférieurs ,  2°  par 
la  partie  moyenne,  interne  ou  externe,  de  l’une  des 
branches,  et  dans  ce  cas,  si  c’est  la  droite  ou  la  gauche, 
3°  par  la  face  inférieure  de  ces  mêmes  branches  près  delà 
prostate,  etc.  A  cet  égard  ,  les  règles  suivantes  ne  seront 
point  à  négliger  :  si,  en  faisant  basculer  la  pince ,  on  s’a* 


IATHOTRITIE, 


perçoit  qu’elle  tombe  sur  le  corps  étranger  en 'produisant 
la  sensation  d’un  double  choc,  le  calcul  est  au-dessous 
de  ses. deux  branches  et  derrière  la  prostate.  Si  l’une  des 
branches  descend  plus  bas  que  l’autre,  en  tournant  sur  son 
axe  j  et  qu’il  n’y  ait  qu’un,  choc  simple,  c’est  du  côté  le 
plus  relevé  qu’on  le  trouvera.  S’il  est  en  avant,  et  que  les 
deux  crochets  poussés  alternativement,  non  simultané¬ 
ment,  le  sentent  également,  on  peut  dire  qu’il  corres¬ 
pond  à  leur  intervalle.  Si  l’un  d’eux  seulement  le  recon¬ 
naît,  il  doit  être  de  côté.  On  voit  si  c’est  à  droite,  ou  à 
gauche,  en  maintenant  un  crochet  immobile  pendant 
qu’on  fait  doucement  avancer  l’autre.  Admettons,  au 
lieu  de  cela,  qu’il  soit  en'  dehors  de  la  branche  gauche 
elle-même  ,  si  ,  l’autre  étant,  prise  pour  point  d’appui,  on 
la  soulève  et  l’abaisse,  par  des  mouvements  de  rotation 
en  arc  de  cercle,  elle  ne  manquera  pas  de  le  distinguer 
bientôt ,  tandis  que  les  mêmes  mouvements:  répétés  du 
côté  opposé,1  ne  laisseront  rien  apercevoir.  Un  mouve¬ 
ment  transversal  peu  étendu  y  à  droite ,  puis  à  gauche , 
apprendra  de  la  même  manière  si  la  pierre  est  dans  l'in¬ 
térieur  du  litholahè,  plus  près  de  l’une  de  ses  branches 
que  de  l’autre,  on  dans  le  centrer.  Enfin,  ces  divers 
mouvements  ,  combinés  avec  un  peu  d’habitude,  ne  per¬ 
mettront  pas  d?hé‘siter  long-temps  sur  sa  véritable  si¬ 
tuation,  si  :  le  chirurgien  a  pris  la  précaution  d’en  placer 
iàférienrement  deux  crochets  sur  lé  même  niveau. 

Une  fois  que  les  choses  en  sont  la,  il  ne  peut  pas  être 
bien  difficile  de  renfermer  le  caleul  dans,  l’âire  de  l’ins¬ 
trument,  ni,  par  conséquent,  de  le  saisir.  Pour  ne  point 
déranger  les  rapports  des  objets,  on.  reprend  l’extrémité 
libre  de  la  pince,  qu’on  soulève  un  peu  delà  main  droite, 
afin  que  sés  branches  ne  cessent  pas  d’appuyer  contre  le 
tas-fond  de  la  vessie,  après  quoi,  on  repousse  sur  ellé  la 
chemise  ou  canule  externe ,  en  la  ;  saisissant  de  la  main 
giuche,  par  sa  boîte  à  cuir.  Il  est.  bon,  au  reste,  avant 
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d'en  venir  la  ,  de  faire  exécuter  au  foret  des  mouvements 
de  va  et  vient  dans  le  tube  et  entre  les  divisions  du  Iitho- 
labe,  jusqu’à  ce  que  la  fraise  ait  positivement  touché  la 
pierre.  Par  un  effort  eu  sens  contraire  sur  la  gaine  et 
sur  la  pierre,  on  fixe  enfin  la  concrétion  ,  qu’il  ne  s’agit 
plus  que  d’attaquer  avec  le  lithotriteur. 

g.  Appliquer  le  tour  et  V archet.  C’est  le  moment  de 
placer  les  supports  et  les  puissances  motrices.  Une  vik  de 
pression  empêche  d’abord  les  deux  instruments  fermés 
de  se  rouvrir.  Une  mortaise  que  présente  la  tête  du tour, 
vient  embrasser,  en  la  prenant  par-dessous,  1?  extrémité 
quadrilatère,  garnie  d’arêtes  latérales^  de  la  gaine  au-de¬ 
vant  de  sa  boite,  et  une  vis  de  pression  les  fixe  sur-le- 
champ  dans  cette  position.  La  petite  cuvette  du  ressort 
en  spirale,  supportée  par  la  poupée  du  tour ,  est  ensuite 
appliquée  sur  la  queue  du  foret.  On  pousse  cette  pou¬ 
pée  en  avant,  ayec  une  force  proportionnée  à  l’action 
qu’on  a  l’intention  d’exercer  sur  la  pierre  et  sur  le  foret. 
On  l’arrête  à  son  tour  par  un  pas  de  vis.  Si  la  pression 
du  ressort  parait  trop  forte,  une  quatrième  vis  permet  de 
la  suspendre  ou  de  la  reprendre  à  volontés  LJappareil  est 
alors  monté.  Un  aide,  tourné  du  côté  du  bassin,  placé 
entre  les  jambes  ou  à  droite  du  malade,  s’en  charge,  le 
saisit  par  le  manche,  de  la  main  droite,  et  par  la  portion 
coudée,  de  la  main  gauche.  L’opérateur  prend  la  corde 
détachée  du  crochet  de  l’archet,  la  passe  autour  du  cui- 
vrot  préalablement  fixé  sur  le  foret,  et  en  reporte  la 
boucle  sur  l’extrémité  de  l’arc  élastique  dont  il  l’avait 
momentanément  séparée;  bien  entendu  que 'cette  corde 
doit,  tout  en  restant  assez  grêle,  jouir  d’une  grande 
force,  et  jouer  avec  le  moins  de  frottement  possible. 

h.  Broiement.  Cela  fait,  le  chirurgien,  toujours  situé 
à  droite,  lient  solidement  ,  de  la  main  gauche,  l’instru¬ 
ment  entre  le  pénis  et  la  tête  du  chevalet,  pendant  que, 
de  la  main  droite,  il  fait  agir  l’archet,  en  ayant  soin 
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d’en  incliner  l’effort  en  avant ,  et  de  réunir  la  pression 
contre  la  pierre  a  la  rotation,  si  le  ressort  ne  parait  pas 
devoir  suffire.  Le  euivrot  a  d’ailleurs  été  fixé  de  manière 
à  venir  heurter  contre  la  boite  à  tirage  du  litholabe,  avant 
que  la  tête  du  foret  n’en  atteigne  l’extrémité  vésicale,  et 
ne  puisse  dépasser  le  cercle  de  la  pince. 

Cette  première  perforation  terminée,  on  retire  en  ar¬ 
rière  la  poupée  du  tour,  pour  ramener  à  soi  le  foret.  Si 
la  pierre  est  petite  et  friable,  on  tente  de  l’écraser,  en 
agissant  avec  forcé  sur  les  deux  boites  à  liège,  en  sens  op¬ 
posé,  avant  de  la  lâcher.  Dans  le  cas  contraire,  on  ouvre 
modérément  la  pince,  puis,  par  de  petits  coups  sur  son 
extrémité  libre,  on  s’efforce  d’ébranler  le  calcul,  d’eir 
changer  la  position;  changement  dont  on  s’assure,  et 
qu’on  favorise,  qu’on  effectue  même,  a  l’aide  du  foret 
dirigé  de  la  main  droite.  Si  rien  ne  réussit  a  l’opérer,  on 
abandonne  tou t-à  fait  la  pierre,  pour  la  reprendre  de  la 
même  manière  que  si  elle  s’était  échappée  malgré  l’o¬ 
pérateur.  Dans  la  crainte  qu’elle  ne  se  présente  exacte¬ 
ment  par  les  mêmes  diamètres,  ce  qui  est  extrêmement 
rare,  on  pousse  la  tête  du  foret  contre  elle,  afin  de  la  dé¬ 
ranger  encore  s’il  retombe  dans  le  même  trou,  et  de  ne 
le  mettre  une  seconde  fois  en  mouvement,  au  moyen  de 
l’archet,  qu’autant  qu’il  rencontre  une  portion  solide  du 
corps  à  détruire. 

L’emploi  des  forets  à  développement,  des  fraises  à  vir¬ 
gule,  à  limes  ou  a  ailes  simples  ou  doubles,  est  soumis 
aux  mêmes  règles,  soit  qu’on  y  ait  recours  de  prime 
abord,  soit  seulement  après  la  première  perforation. 
Dans  le  premier  cas-,  il  faut  les  écarter  dé  telle  sorte 
qu’ils  tournent  librement  derrière  le  calcul,  sans  tou¬ 
cher  la  face  interne  des  branches  du  litholabe,  et  que  la 
tête  centrale  puisse  servir  d’axe  aux  ailes  latérales,  pen¬ 
dant  qu’ils  agissent  sur  la  pierre.  Dans  le  second,  on  rie 
les  ouvre  que  par  degrés,  et  dans  l’intérieur  même  de  la 
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.perforation  première.  C’est  alors  que  le  nom  d 'écliop- 
peur,  à'évideur,  peut  véritablement  leur  être  appliqué, 
attendu  qu’ils  tendent  à  transformer  la  pierre  en  coque , 
à  la  creuser  d’un  cavité  conoïde,  dont  le  sommet  reste 
en  arrière.  Les  pierres  sphériques  ,  un  peu  grosses,  prises 
centre  pour  centre  ,  s’en  accommodent  le  mieux  ;  celles 
qui  sont  alongées  ,  qu’on  ne  saisit  que  par  une  de 
leurs  saillies  ou  latéralement,  qui  laissent  du  vide  d’un 
côté,  entre  les  branches  de  la  pince,  en  rendent  l’action 
difficile,  quelquefois  dangereuse,  à  cause  de  la  résis¬ 
tance  inégale  qu’ils  rencontrent  en  tournant.  L’appareil 
de  M.  Tauchou,  quoique  plus  ingénieux,  n’est  pas  tout- 
h-fàit  à  l’abri  de  cet  inconvénient ,  et  je  crois  qu’en  pareil  ‘ 
cas,  il  est  prudent  de  s’en  tenir  au  simple  taraudage 
combiné  avec  l’écrasement.  Lorsque  la  pierre  est  défini- , 
tivement  broyée,  ou  que  le  malade  est  trop  fatigué,  c’est- 
à-dire  après  cinq ,  huit,  dix,  ou  tout  au  plus  douze  mi¬ 
nutes,  il  convientde  terminer  la  séance.  On  ôte  l’archet. 
On  lâche  toutes  les  vis  de  pression  ,  pour  enlever  le  che¬ 
valet  et  retirer  le  foret.,  à  mesure  qu’on  ferme  la  pince. 
Lorsqu’un  fragment  s’arrête  entre  ses  mors,  s’il  n’est  pas 
trop  gros,  on  l’entraîne  avec  le  reste  de  l’instrument;  mais, 
pour  peu  qu’il  y  ait  à  redouter  son  action  sur  l’urètre,  il 
vaut  mieux  le  lâcher  ou  lé  faire  tomber  dans  la  vessie,  en 
le  repoussant  au  moyen  du  litliotriteur.  Les  restes  de  l’ in¬ 
jection  et  les  urines,  que  le  malade  est  généralement  pressé 
de  rendre  aussitôt  après,  entraînent  presque  toujours  des 
morceaux  de  calculs ,  une  plus  ou  moins  grande  quantité 
de  poussière,  résultat  du  broiement,  qui  sont  pour  le  sujet 
une  preuve  que  l’opération  a  eu  tout  le  succès  possible. 
Un  bain  est;  prescrit  pour  de  soir  ou  immédiatement. 
Dans  les  cas  ordinaires,  les  soins  indispensables  se  ré¬ 
duisent  à  ceux  que  réclame  un  état  de  convalescence 
quelconque,  ou  les  valétudinaires,  en  général.  On  re¬ 
commence  au  bout  de  deux,  trois,  quatre  ou  cinq  jours, 
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selon  que  l’économie  a  plus  ou  moins  été  troublée  par  la 
première  tentative,  toujours  avec  les  mêmes  précautions; 
et  ainsi  de  suite,  jusqu’à  ce  qu’il  n’y  ait  plus  vestige  dé 
calculs  dans  la  poche  urinaire.  Une  ou  deux  explora¬ 
tions  ,  à  quelques  jours  d’intervalle,  avec  une  simple 
sonde  ,  sont  encore  nécessaires  pour  donner  une  conviée 
tion  entière  sur  cé  point,  et  ne  doivent  .être;  omises  sdus 
aucun  prétexte.  .  .  ,  .v 

Art. .5.  .  .... 

Remarques  sur  quelques  points  du  mantief  opératoire  et'  les  accidents  dé  la 
lithotrilie. 

Malgré  les  boîtes  à  cuir,  et  la  justesse  avec  laquelle 
les  trois  pièces  principales,  de  l’appareil  s’engaînent ,  il 
arrive  parfois  que  l’injection  s’échappe  entre  elles  ,  ou 
bien  entre  la  canule  externe  et  les  parois  de  l’urètre. 
Une  tubulure ,  placée  sur  le  dos  de  la  chemise ,  et  qu’une 
rainure  creusée  sur:  la  face  externe  ]  du  litholabe  fait 
communiquer  avec,  là  vessie,  est  ajoutée  à  presque  tous 
les  appareils  nouveaux ,  dans  le  but  de  remédier  à  cet  in¬ 
convénient.  Gn  peut  effectivement  y  porter  le  svphon  de 
la  seringue ,  et  s’enîsefvir  comme  d’une  algalie  pour  re¬ 
nouveler  l’injection  ;  mais  ,  l’irritabilité  de  la  vessie 
ramène  bientôt  les  choses  au  mêirie  point  :  heureusement 
que  l’organe  se  vide  rarement  en  entier.  >  ; 

Avant  la  puberté ,  la  lithotritie  est  moins  facile  que 
chez  l’adulte,  i°  à  cause  du  peu  de  développement  des 
organes  sexuels  ,  de  l’étroitesse  de  F  Urètre  ^  de  Findoci- 
lité  des  malades-,  de  l’exquise  sensibilité  des  parties»  liés 
instruments  ne  doivent:  pas  avoir  plus  de  deux  lignes  à 
deux  lignes  et  demie  de  diamètre ,  ce  qui  en  diminue 
sensiblement  la  force,  tandis  que  dans  un  âge  plus  avancé 
on  peut  leur  donner  jusqu’à  quatre  lignes  ,  quoique  ceux 
de  trois  lignes  à  trois  lignes  et  demie  suffisent  générale- 
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ment.  Elle  convient  encore  moins  à  la  première  enfance, 
par  les  mêmes  raisons,  et ,  de  plus,  parce  que  la  vessie, 
trop  relevée  dans  le  bassin,  augmente  d’autant  la  cour¬ 
bure  du  tiers  postérieur  de  l’urètre  ,  puis ,  parce  que , 
a  cette  période  de  la  vie,  la  taille  offre  de  nombreuses 
cbances  de  succès. 

La  prostate  en  rend,  chez  certains  sujets,  l’application 
assez  difficile  ,  par  le  refoulement  de  l’urètre  derrière  la 
symphyse.  C’est  ici  que  les  instruments  courbes  seraient 
en  quelque  sorte  de  nécessité.  Frappé  de  ce  besoin, 
et  voulant  en  diminuer  l’importance,  M.  Leroy,  qui  a 
plusieurs  fois  reconnu  le  danger  ou  l’impossibilité  de 
l’usage  des  instruments  droits ,  propose  un  moyen  fort 
simple  en  apparence,  qu’il  appelle  redresseur  de  l’urè¬ 
tre,  et  qui  se  compose  d’une  sonde  de  gomme  élastique, 
qu’on  introduit  courbe  pour  la  redresser  en  place,  à 
l’aide  d’un  mandrin  droit,  qu’une  vis  pousse  lentement 
dans  son  intérieur,  d’avant  en  arrière.  Cet  instrument , 
analogue  à  celui  que  M.  Ri  gai  a  imaginé  dans  la  même 
intention,  et  que,  comme  le  remarque  1VL  Pravaz  ,  le 
cylindre  lilhotriteur  conduit  avec  la  main  par  des  mou¬ 
vements  de  spirale  à  travers  une  grosse  sonde  flexible  ou¬ 
verte  à  ses  deux  extrémités ,  pourrait,  a  la  rigueur,  rempla¬ 
cer,  expose  à  des  inconvénients  graves,  à  eontondrele 
'veru-montanum ,  à  déchirer  l’urètre  à  cause  de  la  vis  ou 
de  l’écrou,  dont  on  ne  peut  calculer  la  force,  et  parce  que 
la  tête  de  son  mandrin  ne  marche  qu’en  arc-boutant  sur 
chaque  point  de  la  paroi  inférieure  du  canal.  Celui  de 
M.  Tanchou  étant  formé  ,  dans  son  tiers  vésical ,  d’une 
série  de  petites  pièces  articulées,  qui  permettent  de  l’in¬ 
troduire  courbe  et  de  le  redresser  en  place  sans  exercer 
le  moindre  frottement ,  serait  évidemment  préférable ,  si 
le  redressement  de  l’urètre  était  une  précaution  vérita¬ 
blement  utile  en  pareil  cas  ;  mais  si  le  cathétérisme  recti¬ 
ligne  n’est  pas  possible,  il  serait  mieux,  selon  moi,  de 
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recourir  aux  instruments  courbes,  et  même  à  la  lithoto¬ 
mie,  que  de  compter  sur  de  tels  moyens. 

Le  développement  extrême  de  la  prostate  entraîner- 
un  autre  inconvénient  :  il  transforme  parfois  lè  bas-fond 
ou  le  trigone  vésical  en  une  profonde  excavation ,  où  la 
pierre  n’est  pas  toujours  facile  à  saisir.  Les  doigts  d’un 
aide  ou  du  chirurgien  portés  dans  le  rectum,  pour  1» 
relever  et  la  présenter  aux  serres  du  litholabe  vaudraient 
tout  autant,  je  pense,  que  le  petit  sac  imaginé  par 
M.  Tanchou,  que  les  tampons  quels  qu’ils  soient  qü’on 
pourrait  glisser  au-dessus  de  l’anus. 

Chez  les  femmes  ;  la  litliotritie  est  infiniment  plus- 
facile  que  chez  l’homme  ,  et  presque  sans  danger.  Leur 
canal  étant  large,  extensible,  court,  dépourvu  de  cour¬ 
bure,  de  prostate  et  d’orifices  séminaux,  se  prête  ad¬ 
mirablement  bien  au  passage  des  instruments  néces¬ 
saires,  et  n’exige  pas  une  pulvérisation  aussi  complète 
du  calcul.  Seulement,  elles  ont  un  peu  plus  de  peiné  à 
supporter,  a  retenir  les  injections,  d’ailleurs  moins  né¬ 
cessaires  dans  une  vessie  naturellement  large  ,  souple 
et  pour  ainsi  dire  à  portée  de  la  vue  ;  tellement  que 
M.  Ségalas  est  parvenu  à  débarrasser,  en  fort  peu  de 
séances,  une  petite  fille,  âgée  de  trois  ans,  d'un  gros 
calcul,  quoique  aucun  liquide  ne  pût- être  maintenu  dans 
la  poche  urinaire. 

Les  instruments  courbes ,  soit  de  M.  Pravaz,  soit  de 
M.  Pamard,  soit  de  M.  Leroy,  étant  destinés  au  même 
système  de  broiement  que  l’appareil  dont  je  viens  d’in¬ 
diquer  l’application ,  n’exigent  pas  d’autres  détails  dans 
le  manuel  opératoire.  Leur  principal  avantage  est  de 
moins  fatiguer  l’urètre ,  de  causer  moins  de  douleur  par 
conséquent,  et  de  pénétrer  plus  librement  dans  la  vessie. 
Comme,  d’un  autre  côté,  iis  sont  moins  commodes  que 
lès  autres,  pour  explorer  l’organe,  trouver  et  saisir  la 
pierre,  il  est  inutile  d’en  essayer  l’usage  chez  la  femme. 
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On  peut  en  outre  poser  en  principe  que.,  toute  chose 
égale  d’ailleurs,  les  instruments  droits  méritent,  la7  pré- 
férence  pour  la- lithotritie  par' perforation,  par  évidement 
ou  par  broiement  concentrique  ;  tandis  que  lès  instru¬ 
ments  courbes  conviennent  mieux  a  F  écrasement. 

Si  le.grugeoir  de  M.  Rigaud  était  courbe s’il  était 
possible  d’en  diminuer  un  peu  le  volumé  sans  en  amoin¬ 
drir  sensiblement  la  force,  il  devrait  être  fréquemment 
employé,  et  suffirait  pour  les  pierres  qui  n’excèdent  pas 
le  diamètre  d’une  noix.  Il  s’introduit  comme  les  iristra^ 
ments  ordinaires.  Pour  l’ouvrir  j  ôn  le  maintient  du 
côté  de  l’urètre  avec  la  main  gauche,  pendant  que  la 
main  droite  exerce  sur  son  manche  un  effort  latéral 
qui  en  déplace  les  vis  et  les  écrous.  Quand  on  sait  quele 
calcul  est  entre  ses  cuillères ,  on  le  ferme  par  un  effort 
contraire;  après  quoi,  des  mouvements  de  bascule  et  de 
circumduction  du  poignet  suffisent  pour  mettre  en  jeu 
le  frottement  de  ses  mors  sur  le  corps  étranger.  Le  brise- 
coque  de  M.  Heurteloup,  qui  exerce  à  peu  près  les  mêmes 
mouvements,  exige  a  peu  près  les  mêmes  manoeuvres, 
avec  cette  différence  que  son  encliquetage  le  force  à  ren¬ 
trer  en  même  temps  avec  force  dans  sa  gaine  et  qu’il  écrase 
bien  plus  encore  qu’il  ne  gruge  la  pierre.  Son  action  en  est 
d’autant  plus  prompte  à  la  vérité;  mais  il  a  l'inconvénient 
de  faire  naître  des  éclats,  des  fragments  qu’on  est  obligé 
de  reprendre  ensuite;  tandis  que  celui  de  M.  Rigaud 
peut  ne  lâcher  prise  qu’ après  avoir  réduit  en  poudre  fine 
jusqu’à  la  dernière  parcelle  du  corps  qu’il  avait  saisi.:. 

L’instrument  de  M.  Jacobson  étant  un  dès  plus  faciles 
à  manier ,  sera  probablement  un  des  plus  souvent  essayés. 
Aucun  n’expose  moins  à  blesser  la  vessie.  Réduit  à  une 
seule  anse  articulée,  n’ayant  ni  crochets,  ni  pointes 
libres  ,  il  lui  serait  presque  impossible  de  pincer,  de  per¬ 
forer  les  parois  de  cet  organe;  de  sorte  qu’on  pourrait,  à 
la  rigueur,le  mettre  en  pratique  sans  injection  préalable* 
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Sa  courbure  en  rend  l’introduction  aussi  facile  que  celle 
d’une  sonde  ordinaire.  Le  moyen  de  l’ouvrir  est  très 
simple.  L’écrou  étant  ramené  au  bout  de  la  vis  ,  on  ap¬ 
puie  la  paume  de  la  main  droite  sur  cette  extrémité.  On 
pousse.  La  branche  brisée  de  la  tenaille  s’ouvre  aussitôt 
dans  la  vessie  ,  comme  pour  former  un  cercle  de  raquette 
un  peu  irrégulier  à  cause  de  la  concavité  dorsale  que 
conserve  l’autre  branche.  On  procède  à  la  recherche  du 
calcul,  d’après  les  règles  établies  plus  haut.  Quand  il  est 
définitivement  entré  dans  le  cercle  métallique,  on  tire  sur 
la  vis ,  d’abord  avec  la  main,  comme  pour  fermer  un 
litholabe,  puis  avec  l’écrou  qui  se  transforme  en  vis  de 
rappel,  et  qui,  faisant  agir  les  deux  moitiés  du  brise- 
pierre  à  la  manière  dé  deux  larges  limes  marchant  en 
sens  contraire  sur  le  calcul ,  reporte  toute  son  action 
sur  ce  dernier  j  et  ne  peut  pas  manquer  d’en  amener 
l’écrasement.  Les  divers  éclats  qui  en  résultent ,  sont  sou¬ 
mis  aux  mêmes  recherches  et  aux  mêmes  manœuvres. 
Le  chirurgien  n’a  besoin  d’aucun  aide.  Le  malade  éprouve 
peu  de  fatigue.  Rien  n’empêche  de  rapprocher  les  séancesi 
Enfin ,  la  position  n’exige  d’ autres  soins  que  ceux  du  ca¬ 
thétérisme  en  général.  Il  est  seulement  fâcheux  que  ces 
avantages  soient  compensés  par  la  difficulté  plus  grande  de 
trouver,  de  saisir  les  petites  pierres,  de  s’assurer  qu’elles 
sont  ou  ne  sont  pas  entrées  dans  l’anse  de  la  tenaille , 
et  par  l’impossibilité  d’en  extraire  aucun  fragment. 

M.  Heurtéloup  emploie ,  pour  retirer  ces  fragments } 
une  grosse  sonde ,  droite  du  courbe ,  dont  l’espèce  de  dé 
qui  en  forme  l’extrémité  vésicale  peut  être  dévissé  à  vo¬ 
lonté,  et  porte  le  nom  de  magasin.  Latéralement  et  à 
près  d’un  pouce  en  deçà  de  son  sommet  ,  elle  offre 
deux  larges  fenêtres  placées  en  face  l’une  de  l’autre» 
L’autre  extrémité  est  garnie  d'une  boite  à  bouchon,  d’un 
robinet  pour  faire  dès  injections ,  et  d’un  anneau  pour 
servir  d’appui  aux  doigts.  Les  liquides  qu’on  pousse,  à 
Tome  ii.  ^7 
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son  aide,  dans  la  vessie ,  entraînent ,  en  rentrant  par  les 
fenêtres,  tous  les  fragments  susceptibles  de  la  traverser. 
Ceux  qui  ont  de -plus  grandes  dimensions  s'arrêtent 
dans  ses  ouvertures.  L’auteur  se  sert  alors  d’un  stylet 
brisé,  flexible  à  la  manière  du  lithotriteur  de  M.  Pra- 
vaz,  pour  en  rompre  ou  en  écraser  la  partie  saillante 
et  la  refouler  au  fond  du  magasin  de  la  sonde,  pendant 
que  l’autre  portion  retombe  dans  la  vessie.  Lorsque,  par 
cette  manœuvre,  renouvelée  un  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  fois  ,  le  magasin  se  trouve  rempli ,  on  retire 
l’instrument  pour  le  dévisser,  le  vider  et  le  réintroduire, 
afin  de  recommencer  si  on  le  juge  convenable.  KL  Leroy 
prétend  atteindre  mieux  encore  le  but  avec  un  instru¬ 
ment  du  même  genre ,  mais  dont  la  verge  centrale  peut 
agir  à  la  fois  par  pression  et  par  rotation.  Sans  rejeter, 
d’une  manière  absolue,  le  secours  de  semblables  appareils? 
on  est  pourtant  forcé  d’avouer  que  leurs  avantages  pro¬ 
bables  ne  sont  pas  assez  évidents  pour  que  les  praticiens 
s’empressent  d’y  recourir  et  de  les  substituer  ou  seulement 
de  les  adjoindre  aux  autres  instruments  déjà  connus. 

Accidents.  Les  accidents  de  la  lilhotritie  sont  nom¬ 
breux  et  variés,  mais  assez  rarement  mortels.  La  douleur 
inhérente  à  l’opération  est  quelquefois  excessivement 
vive.  Comme  elle  dépend  sur-tout  des  tractions  exercées 
par  les  instruments  droits  sur  la  portion  sous-pubienne  de 
l’urètre,  il  est  à  espérer  que  les  instruments  courbes  en 
diminueront  l’aeuité.  Chaque  séance  est  suivie  d’un  accès 
de  fièvre  j  plus  ou  moins  violent,  et  caractérisé  par  les 
mêmes  phénomènes  que  dans  les  fièvres  intermittentes, 
chez  un  bon  nombre  de  malades.  C’est  un  accident  que  le 
plus  simple  cathétérisme  peut  faire  naître,  et  qui  force 
souvent  à  augmenter  l’intervalle  des  séances.  V engorge¬ 
ment  du  cordon ,  de  l’épidydime,  du  testicule  lui-même,  se 
remarque  aussi  dans  un  assez  grand  nombre  de  cas  ;  ce  qui 
s’explique  par  le  froissement,  les  contusions  du  vérn- 
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inontanum  et  des  canaux  éjaculateurs.  Les  déchirures 
de  Vuretre,  les  infiltrations  urinaires ,  les  abcès  au 
périnée  et  dans  le  scrotum,  quoique  moins  communs, 
ont  cependant  été  observés.  Leur  premier  inconvénient 
est  d’obliger  a  reculer  le  terme  de  l’opération.  Il  est 
juste  de  dire  néanmoins  qu’un  des  malades  litholri- 
liés,  en  ma  présence,  par  M.  Civiale,  et  qui  fut  pris 
d’un  engorgement  léger  du  testicule  dès  la  première 
séance,  n’en  a  pas  moins  continué  de  revenir  tous  les 
trois  jours  faire  broyer  son  Calcul ,  sans  avoir  eu  à  s’en 
repentir.  Un  bain  chaque  jour,  une  saignée,  si  le  sujet 
est  fort,  des  boissons  émollientes,  des  cataplasmes ,  des 
sangsues,  et  la  totalité  du  régime  antiphlogistique  ,  si 
les  symptômes  présentent  quelque  gravité;  tels  sont, 
avec  le  repos,  les  moyens  à  employer  pour  les  dissiper  ou 
les  modérer. 

L’ hématurie  ne  mérite  que  peu  d’attention  quand  elle 
est  légère  et  non  accompagnée  de  fièvre  ;  la  cystite,  la 
péritonite,  queM.  Marjolin  dit  avoir  observées,  les  phé¬ 
nomènes  nerveux  dont  tous  les  lithotriteurs  ont  parlé, 
se  traitent  comme  dans  toute  autre  circonstance  ,  et 
dépendent,  soit  de  la  douleur  causée  par  le  cathétérisme, 
soit  du  frottement  des  pinces  ,  ou  du  calcul -devenu  an¬ 
guleux  ,  contre  la  vessie.  Il  en  est  de  même  de  l’incon¬ 
tinence,  de  la  paralysie  complète  ou  incomplète  du 
même  organe,  de  la  pesanteur,  des  sentiments  de  brû¬ 
lure  qui  se  manifestent  à  son  col.  En  s’engageant  dans 
F  urètre  les  fragmen  ts  de  la  pierre  peuvent  s’y  arrêter  au 
point  de  le  fermer,  de  causer  une  rétention  d’urine  et 
des  douleurs  affreuses.  Les  moyens  d’en  débarrasser  le 
malade  ont  été  mentionnés  dans  un  autre  article  (  J^oy. 
Calculs  dans  l’urètre  ). 

Les  -perforations  de  la  vessie,  dont  quelques  personnes 
ont  beaucoup  parlé,  sont  possibles  ,  sans  doute,  puisque 
M.  Breschet  dit  en  avoir  été  témoin  ;  mais  elles  doivent 
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être  très  rares  entre  les  mains  d’opérateurs  circonspects. 
Je  n’ai  pas  besoin  d’ajouter  qu’en  pareil  cas,  les  secours  de 
l’àrt  ne  pourraient  offrir  quelques  chances  de  succès  que 
si  l’ouvertüre  se  trouvait  en  dehors  du  péritoine. 

Un  des  accidents  qu’on  redoute  le  plus  et  avec  raison, 
est  le  pincement  des  organes.  Heureusement  qu’il  est  à 
peu  près  toujours  possible  de  l’éviter.  Pour  cela,  il  suffit 
de  ne  jamais  fermer  brusquement  la  pince,  de  ne  point 
en  rapprocher  les  mors  sans  avoir  senti  avec  la  fraise 
le  calcul  entre  eux,  sans  les  retirer  en  même  temps  du 
côté  de  l’ urètre;  toutes  choses  assez  faciles  quand  on  a 
pris  la  précaution  d’entourer  la  pierre  d’une  certaine 
quantité  de  liquide.  Mais  lorsque  la  vessie  se  contracte 
avec  violence,  ne  veut  rien  conserver,  que  le  malade 
s’agite,  ou  que  l’instrument  est  conduit  par  une  main 
malhabile,  on  conçoit  que  les  parois  de  la  poche  or¬ 
ganique  puissent  s’embarrasser  dans  les  crochets  ouïes 
branches  de  la  pince,  et  courir  grand  risque  d’être  dé¬ 
chirées.  Les  cris,  les  douleurs  cuisantes  du  calculeux, 
en  instruisent  l’opérateur.  Des  lambeaux  de  tissus  na¬ 
turels  retirés  avec  le  litholabe  donnent  quelquefois  la 
triste  preuve  du  fait.  Les  remèdes  à  tenter  sont  ceux 
de  la  cystite  ou  dé  la  péritonite  qui  doivent  être  la  suite 
presque  nécessaire  d’une  telle  blessure. 

Enfin,  il  est  possible  que  Yinstniment  se  brise  au  sein 
de  la  poche  urinaire.  Si  le  fragment  y  reste  complètement 
libre,  toute  tentative  pour  l’extraire  par  les  voies  natu¬ 
relles  serait  évidemment  inutile.  Le  plus  sur  est  de  se 
résoudre  sans  hésiter  à  pratiquer  la  lithotomie.  Le  li- 
tholabe  de  Meirieu,  de  M.  Tanchou,  de  M.  Récamier, 
de  M.  Jacobson  et  celui  de  M.Prayaz  modifié  par  M.  Sé- 
galas,  étant  retenu  à  toutes  ses  divisions  par  quelques 
articulations  ou  par  quelques  cordonnets,  met  générale¬ 
ment  à  l’abri  de  cet  inconvénient,  en  permettant  d’en¬ 
traîner  avec  lui,  en  le  retirant  ,  le  fragment  qui  s’en  serait 
séparé. 
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A  BT.  6. 

Examen  comparatif  de  la  taille  et  de  la  lithotrilie. 

Le  broiement  delà  pierre  était  à  peine  connu,  que  ses 
partisans  le  donnèrent  comme  une  opération  tout-à-fait 
innocente  et  dépourvue  de  danger.  Quelques-uns  ont  en 
outre  pensé  qu’il  était  de  nature  à  faire  disparaître  un 
jour  la  taille  delà  pratique  chirurgicale.  On  a  trompé 
le  public  sous  ce  double  point  de  vue.  La  lithotritie, 
telle  qu’on  la  pratique  maintenant ,  est ,  somme  to¬ 
tale,  une  opération  plus  douloureuse,  plus  longue  que 
la  cystotomie  ,  et  j’ai  vu  des  malades,  un  entre  autres 
opéré  par  M.  Souberbi elle,  après  avoir  été  traités  par 
M.  Civiale  ,  affirmer  qu’une  seule  tentative  de  broiement 
les  avait  plus  fait  souffrir  que  toutes  les  manœuvres  de 
la  taille.  Un  quart ,  si  ce  n’est  un  tiers  même  des  indi¬ 
vidus  litbotritiés  éprouvent  des  accidents ,  et  il  n’est 
pas  vrai  qu’elle  ne  fasse  mourir  personne.  M.  Heurte- 
loup  a  fort  bien  démontré  qu’au  lieu  d’un  sur  quarante, 
M.  Civiale  en  avait  perdu  huit  sur  quarante-huit.  Sur 
vingt-huit,  il  en  est  mort  trois  à  M.  Leroy,  et  l’analyse 
des  tentatives  ou  des  opérations  faites  à  Bagdad,  à 
l’école  d’Abou-Zabel ,  en  Allemagne  par  M.  Watte- 
man,  etc.,  en  Angleterre  par  M.  Liston,  M.  Costello, 
M.  Heurteloup,  en  France  par  MM,  Amussat ,  Bancal, 
Roux,  Dupuytren,  enfin  dans  presque  toutes  les  contrées 
du  globe  par  divers  chirurgiens,  prouve  que  dans  son 
ensemble  c’est  là  le  plus  beau  résultat  qu’on  en  ait  obtenu 
jusqu’ici.  En  prenant  la  totalité  des  calculeux  qui  se  sont 
présentés  aux  chirurgiens  lithontripteurs,  et  qu’on  aurait 
pu  soumettre  à  l’opération  de  la  taille ,  on  arriverait  à 
des  données  bien  moins  consolantes  encore  ;  car  des  qua- 
tre-vingt-deux,  dont  parle  M.  Civiale,  trente-ün  étaient 
morts  au  bout  de  l’année,  et  dix-neuf  autres  ne  sbnt  guéris 
qu’après  avoir  éprouvé  quelques  accidents,  Sur  quarante. 
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M. Leroy  n’a  pu  en  guérir  radicalement  que  vingt-cinq.De 
dix,  M.  Bancal  n’en  a  pu  opérer  que  deux,  etc.  ;  en  sorte 
que,  parmi  les  sujets  choisis  ,  il  en  succombe  un  sur  dix 
ou  douze  au  moins,  et  qu’étant  donnée  une  masse  de  cal- 
culeux,  les  uns  soumis  à  la  lithotrilie ,  le  reste  taillés 
ou  abandonnés  aux  ressources  de  l’organisme  ,  il  en  périt 
au  moins  le  sixième  ou  le  huitième. 

La  taille,  envisagée  seule  sous  cet  aspect,  n’en  sera 
pas  moins  toujours  plus  effrayante  encore;  et  les  en¬ 
thousiastes  du  broiement  n’avaient  nul  besoin  de  rem¬ 
brunir  le  tableau  qui  la  concerne  pour  en  dégoûter  le 
public,  pour  en  éloigner  la  majeure  partie  des  malades; 
Toutefois,  si  des  relevés  authentiqués  prouvent  que  de 
huit  cent  douze  taillés,  il  enestmort  deux  cent  cinquante- 
cinq,  depuis  le  3 1  décembre  17 19  jusqu’au  Ier  janvieriyaS, 
à  l’Hôtel-Diéu  et  a  la  Charité  de  Paris  d’autres  démon¬ 
trent  que  sur  deux  cent  treize,  Cheselden  n’en  perdit  que 
vingt-quatre.  Si  M.  Sanson  dit  en  avoir  vu  mourir  six 
sur  vingt,  M.  Dupuytren  en  a  opéré  vingt-six,  prèsque  à 
la  même  époque  ,  avant  d’en  perdre' un  seul,  et  M.  Du¬ 
dley  a  obtenu  le  même  succès*  en  Transylvanie  ,  sur 
soixante  et  douze.  Sans  admettre  les  étonnants  succès  at¬ 
tribués  a  Raw  par  quelques  personnes  ,  sans  croire  que 
ce  chirurgien  ait  pu  réussir  quinze  cents  fois  de  suite,; au 
lieu  dé  dire  tout  simplement  que,  sur  la  totalité  de  ses 
opérés  ,  il  en  avait  guéri  quinze  cents ,  il  paraît  du  moins 
constant  que  Martineau  de  Norwich  n’en  a  perdu  que 
deux  sur  qüatre-vingt-quâtre ,  M.  Pansa  de  Naples  cinq 
sur  soixante-six ,  Pouteau  deux  sur  quatre-vingt ,  Lecat 
trois  sur  soixante-trois ,  M.  Pajola  de  Venise  une  pro¬ 
portion  h  peu  près  semblable ,  M.  Viricel  de  Lyon  trois 
sur  quatre-vingt-trois  ,  M.  Ouvrard  de  Dijon  trois  sur 
soixante,  Saucerotle  un  sur  soixante,  et  que  Deschamps 
a  réussi,  dans  un  temps,  dix-neuf  fois  de  suite.  Ces  rele¬ 
vés  ne  sont  què  partiels  ,  à  la  vérité.  Les  mêmes  prati- 
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ciens  n’ont  pas  toujours  été  aussi  heureux;  mais  pour¬ 
quoi  n’en  serait-il  pas  de  même  de  la  lithotritie?  En 
accordant  à  M.  Civiale  de  n’avoir  perdu  qu’un  malade 
sur  quarante,  en  1826,  ne  faut-il  pas  convenir  que,  de¬ 
puis,  il  n’a  pas  eu  le  même  bonheur ,  et  que ,  d’après  le 
rapport  de  M.  Larrey  à  l’Institut,  sa  pratique  à  l’hôpital 
JVecker  offre  une  proportion  de  revers  beaucoup  plus 
considérable?  Puis,  est-il  possible  d’espérer  de  tout  le 
monde  la  même  proportion  de  succès  que  d’un  homme 
aussi  exercé  que  M*  Civiale? 

Ce  n’est  donc  point  avec  des  préventions  pareilles  qu’on 
juge  des  questions  de  cette  importance.  Senac  pouvait 
avoir  raison  en  disant  que  la  majeure  partie  des  taillés 
succombaient  dans  les  hôpitaux  de  Paris,  puisque,  sur 
vingt-neuf,  il  en  mourut  seize,  en  172,5,  à  la  Charité.  Un 
autre  n’aurait  pas  eu  tort  cependant  de  soutenir  qu’il 
n’en  succombait  qu’un  sur  huit  ou  neuf,  car  on  en  guérit 
vingt-deux  sur  vingt-cinq  en  1727,  et  vingt-trois  sur 
vingt-six,  en  1720,  dans  le  même  établissement.  Ce  qui 
n’a  point  empêché  Morand  de  trouver  dans  cet  hôpital 
soixante  et  onze  morts  sur  deux  cent  huit  opérés  en  huit 
ans,  et  dix-huit  sur  cinq  cent  quatre-vingt-quatorze  à 
l’Hôtel-Dieu,  dans  le  même  espacé  de  temps.  Quoique 
M.  Souberbielle  en  ait  perdu  dix-huit  sur  cinquante- 
deux,  en  1824  et  1825,  ses  proportions  moyennes  n’en 
Sont  pas  moins  d’un  sur  six  ou  huit.  Si  M.  Richerand  a 
jugé  que  les  revers  et  les  succès  se  balançaient  par  partie 
égale  dans  le  commencement  de  ce  siècle ,  M.  Roux  et 
M.  Dupuytren  les  ont  établis  dans  les  proportions  d’un 
sur  cinq  à  six.  Enfin,  si  on  veut  absolument  faire  parler 
les  chiffres,  voici  ce  que  montrent  les  relevés  statisti¬ 
ques  les  mieux  tenus,  qui  aient  été  publiés  depuis  vingt 
ans  :  a  Norwieh,  sur  cinq  cent  six,  soixante  et  dix  morts  ; 
à  Leids ,  vingt-huit  sur  cent  quatre-vingt-dix-sept  ;  à 
Bristol ,  un  sur  quatre  ef  un  qyart;  à  Lunéville,  un  sur 
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quatorze;  dans  le  tableau  de  AL  Dupuytren,  qui  com¬ 
prend  Paris  et  ses  environs,  depuis  dix  ans,  soixante  et 
un  sur  trois  cent  cinquante-six,  ou  un  sur  six.  Ainsi,  la 
taille  cause  la  mort  une  fois  sur  six  ou  sept,  et  pas  da¬ 
vantage.  La  lithotritie  est  moins  meurtrière,  j’en  ai  la 
conviction  ;  mais  il  faudrait  savoir  jusqu’à  quel  point,  et 
l’expérience  n’a  pas  encore  permis  de  prononcer  à  cet  égard. 
Pour  décider  la  question,  il  est  même  une  condition  que 
les  hommes,  consciencieux  ne  doivent  pas  perdre  de  vue, 
c’est  que  les  sujets  susceptibles  de  lithotritie  sont  juste-, 
ment  ceux  chez  lesquels  la  taille  réussirait  le  mieux, 
tandis  que  presque  tous  les  malades  auxquels  le  broie¬ 
ment  ne  convient  pas,  ont  aussi  moins  de  chances  d’être 
guéris  par  la  lithotomie.  La  solution  du  problème  ne 
sera ,  par  conséquent ,  définitive  qu’après  avoir  choisi 
plusieurs  centaines  de  caïeuleux  pour  la  lithotritie ,  dans 
le  but  de  les  diviser  ensuite  en  deux  parts  égales,  dont 
une  serait  soumise  à  la  taille,  et  l’autre  au  broiement. 

Quand  même  la  lithotritie  aurait  encore  moins  de  dan¬ 
gers,  elle  ne  pourrait  pas  être  appliquée  à  tous  les  cas.  Lès 
calculs  qui  ont  un  corps  métallique,,  une  épingle,  une  ai¬ 
guille,  une  balle,  etc.,  pour  centre,  une  tige  de  bois,  de 
corne,  d’ivoire,  pour  noyau,  la  repoussent  absolument. 
Il  en  est  de  même  des  calculs  enkystés,  adhérents,  rendus 
immobiles  d’une  manière  ou  d’une  autre  ^  de  ceux  qui 
sont  extrêmement  durs,  qui  dépassent  les  dimensions 
d’un  œuf  de  poule,  sur  lesquels  la  vessie  se  tient  habi¬ 
tuellement  appliquée ,  des  individus  qui  ont  l’urètre  dé¬ 
formé,  soit  de  naissance  (épispadias,  hypospadias),  soit 
par  suite  de  maladie ,  au  point  de  rendre  trpp  difficile 
l’emplqi  des  instruments  convenables.  La  multiplicité 
des  calculs ,  un  gonflement  considérable  de  la  prostate , 
un  état  maladif  ancien ,  le  raccornissement  de  la  vessie, 
en  féraiént  le  plus  souvent  une  opération  au  moins  aussi 
dangereuse  que  la  lithotomie.  *  Ses  avantages,  dans  tous 
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les  autres  cas  me  paraissent  incontestables,  excepté  chez 
les  enfants,  sur-tout  si  le  malade  est  doué  d’une  certaine 
patience ,  de  docilité ,  d’une  irritabilié  assez  obtuse,  pour 
en  supporter  sans  crainte  les  diverses  manœuvres,  s’il 
redoute  assez  l’action  des  instruments  tranchants  pour 
se  résigner  sans  peine  a  n’ être  débarrassé  qu’au  bout 
d’un  temps  plus  ou  moins  long,  à  souffrir  l’introduction 
de  l’ appareil  lithotriteur  autant  de  fois  qu’il  le  faudra 
pour  anéantir  Sa  pierre.  Bien  que  la  récidive  soit  beau¬ 
coup  plus  probable  qu’après  la  cystotomie,  a  cause  des 
parcelles  de  calcul  qui  doivent  souvent  échapper  aux  re¬ 
cherches  les  plus  attentives ,  il  n’v  a  pas  à  hésiter  cepen¬ 
dant,  lorsque  deux,  trois,  quatre,  cinq  ou  six  séances 
semblent  devoir  suffire.  La  taille  alors,  est  incompara¬ 
blement  pljis  effrayante.  Par  cette  dernière,  la  pierre 
est  plus  vite  et  plus  complètement  enlevée,  il  est  vrai, 
les  souffrances  sont,  en  quelque  sorte,  instantanées  ; 
mais  le  malade  n’en'  est  pas  moins  obligé  de  garder  le 
lit  ou  la  chambre  pendant  vingt  ou  trente  jours,  tandis 
que,  hors  des  séances,  la  lithotritie  le  dérange  à  peine  de 
ses  habitudes. 

Section  III. 

URÈTRE. 

Art.  Ier. 

Cathétérisme. 

On  pratique  le  cathétérisme  pour  donner  issue  aux 
urines,  pour  explorer  la  vessie,  guérir  certaines  maladies, 
et  pour  aider  au  succès  de  quelques  opérations,  les  di¬ 
verses  espèces  de  tailles  et  la  lithotritie,  par  exemple. 
Les  instruments  qu’il  exige  ,  long-temps  connus  sous  le 
nom  de  cathéters,  qu’ils  conservent  encore  assez  générale¬ 
ment  en  Angleterre  et  en  Allemagne ,  sont  plus  commu¬ 
nément  désignés  en  France  par  le  titre  de  sondes,  ou 
d’algalies  ;  encore  ce  dernier  mot  ne  s’applique-t-il  qu’aux 
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tubes  creux  de  nature  métallique.  Des  tiges  pleines,  cy¬ 
lindriques  ,  coniques,  boulonnées,  de  diverses  substances, 
peuvent,  aussi  être  employées  à  cet  usage.  Le  nom  de  cathé¬ 
ter  ne  s’entend  plus  que  de  l’instrument  crénelé  dont  on 
se  sert  pour  l’opération  de  la  taille  sous-pubienne.  Le  but 
du  chirurgien  étant  de  pénétrer  dans  la  poché  urinaire 
par  les  voies  naturelles  ,  la  connaissance  de  l’urètré  est 
un  préliminaire  indispensable  sans  lequel  le  cathétérisme 
exposerait  aux  plus  graves  dangers. 

§ 

Remarques  anatomiques. 

Long  d’environ  neuf  pouces,  quelquefois  de  sept  ou 
huit  seulement,  d’autres  fois  de  dix,  et  même  de  onze, 
l’urètre,  dans  l’âge  adulte,  est  large  de  deux  lignes  et  deniie 
à  quatre  lignes,  mais  non  d’une  manière  égale  sur  toute 
son  étendue.  Le  méat  en  est  la  partie  la  plus  étroite,  si  bien 
que  différents  praticiens  ont  été  obligés  de  l’inciser  avant 
de  commencer  la  lilhotritie.  Immédiatement  en  arrière, 
au  niveau  du  frein  ,  se  trouve  la  fosse  naviculaire,  qui, 
quoiqu’on  en  ait  dit  dans  ces  derniers  temps,  forme  là 
une  sorte  d’excavation  chez  la  plupart  des  sujets.  Vient 
ensuite  la  portion  spongieuse,  qui  s’étend  jusqu’à  la  ra¬ 
cine  du  pénis  ,  et  va  en  augmentant  insensiblement  de 
diamètre  jusqu’à  la  portion  bulbeuse,  dont  la  largeur  est 
encore  plus  considérable.  Celle-ci,  qui  n’en  est  que  la 
continuation,  se  rétrécit  bientôt  pour  se  confondre  avec 
la  portion  membraneuse,  et  se  voit  sous  l’écartement  des 
racines  du  corps  caverneux,  au-devant  du  ligament  sous- 
pubien.  Après  la  portion  membraneuse i  comme  étran¬ 
glée  par  l’aponévrose  horizontale  du  périnée  et  qui  siège 
juste  au-dessous  de  la  symphyse,  arrive  la  portion  pros¬ 
tatique  où  le  canal  s’excave  de  nouveau  pour  se  resserrer 
encore,  et  s’évaser  enfin  comme  un  entonnoir  à  l’entrés 
de  la  vessie.  Il  importe  de  remarquer  que  toutes  ses  exca- 
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valions  occupent  exclusivement  sa  paroi  inférieure;  tan-  , 
dis  que  ses  portions  rétrécies  en  comprennent  la  circon¬ 
férence  entière,  et  sont  à  peu  près  circulaires.  Chacune 
d’elles  étant  plus  profonde  en  arrière  qu’en  avant,  fait  que 
l’autre  se  plisse  facilement  dans  ce  sens  sous  l’action  des 
sondes,  à  la  manière  des  valvules.  La  fosse  naviculaire 
et  l’excavation  du  bulbe  présentent  sur-tout  cet  incon¬ 
vénient.  La  première,  et  toute  la  portion  spongieuse 
au  surplus,  offre  en  outre  des  veinules,  des  lacunes 
dites  de  Morgagni,  dirigées  de  la  même  manière,  qui 
sont  également  de  nature  a  gêner  la  marclie  des  instru¬ 
ments.  L’excavation  prostatique  est  encore  plus  impor¬ 
tante,  a  cause  du  veru-montanum  qui,  sous  forme  de 
crête,  la  divise  en  deux,  de  la  terminaison  des  canaux 
éjaeulateurs  qu’on  voit  sur  lé  sommet  et  les  côtés  de 
cette  crête,  et  des  nombreux  canaux  de  la  prostate  qui 
viennent  s’y  ouvrir;  de  telle  sorte  que  le  bec  de  la  sonde 
rencontre  assez  souvent  dans  ce  lieu  une  double  dé- 
pression  bien  propre  à  en  favoriser  les  fausses  routes, 
à  Ciest.  un  peu  plus  loin ,  avant  d’entrer  dans  la  vessie  ^ 
que  j’ai  rencontré,  cbez  quelques  sujets  ,  un  double  repli 
semi-lunaire,  a  concavité  antérieure,  paraissant  tenir  au 
dédoublement  de  la  luette  vésicale,  qui  remplissait  lé 
rôle  d’une  légère  valvule,  et  serait  également  un  obstacle 
au  passage  de  l’algalie.  Pour  comprendre  l’inégalité  de 
résistance  de  l’urètre,  il  suffit  d’en  observer  les  rapports 
et  la  structure  dans  ses  diverses  portions.  Sa  paroi  dor¬ 
sale,  formant  le  bord  concave  d’un  segment  de  cercle  j 
est,  par  cela  même,  plus  courte  que  l'autre,  et  moins 
disposée  à  se  plisser.  Dépourvue  d’excavation,  très  adhé¬ 
rente  a  la  face  inférieure  du  pénis  j  elle  offre  une  régula¬ 
rité  ét  une  force  assez  grande,  dans  sa  portion  spongieuse, 
pour  n’avoir  presque  rien  à  redouter  du  cathétérisme. En 
l’abandonnant  vis-à-vis  du  bulbe  pour  aller  se  fixer  aux 
branches  ischio -pubiennes  ,  les  corps  caverneux  en  lais- 
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sent  une  petite  portion  presque  à  découvert  au-devant  delà 
symphyse,  où  le  bec  de  la  sonde  peut  la  froisser,  la  cou-, 
tondre,  la  perforer  même,  quand  il  est  conduit  sans  pré^ 
caution,  et  renversé  plus  qu’il  ne  convient,  de  manière 
à  venir  arc-bouter  contre  la  face  antérieure  du  ligament 
sous-pubien  ou  de  l’aponévrose  horizontale  qui  le; pro¬ 
longe  ouïe  continue  par  en  bas.  Derrière  1  z  fascia,  le 
dos  de  l’urètre,  fortifié  par  le  muscle  de  Wilson,  l’arc 
supérieur  de  la  prostate  et  du  tissu  cellulaire,  n’a  rien  à 
craindre  de  l’action  des  instruments,  parla  raison,  en 
outre,  qu’il  jouit  là  d’une  certaine  mobilité,  se  relève 
facilement  contre  la  face  pelvienne  des  pubis,  et  se  fond 
insènsiblement  dans  la  paroi  antérieure  de  la  vessie. 
L’urètre,  très  mince  dans  la  fosse  naviculaire,  où  le 
tissu  caverneux  du  gland  ne  l’embrasse  plus  comme  au 
méat  proprement  dit,  est  en  quelque  sorte  réduit  là  à 
ses  membranes  interne  et  externe,  très  faible  par  con¬ 
séquent  ,  et  facile  à  percer ,  à  déchirer,  à  ulcérer.  La 
couche  spongieuse  qui ,  un  peu  plus  loin ,  sépare  sa 
tunique  muqueuse  de  son  enveloppe  extérieure,  en  aug¬ 
mente  ensuite  sensiblement  l’épaisseur  et  la  force.  Mais, 
trop  raréfiée  dans  le  bulbe,  cette  couche  l’abandonne  de 
nouveau  à  sa  seule  résistance  primitive,  disposition  d’au- 
tant  plus  fâcheuse,  que  nulle  part  il  n’est  plus  excavé,  et 
que  là  se  rencontre  de  nouveau  l’aponévrose  horizontale. 
Dans  la  portion  membraneuse ,  sa  paroi  inférieure ,  au 
lieu  d’être  plus  mince  et  plus  faible,  est  au  contraire  plus 
épaisse,  à  part  la  prostate  ou  le  bulbe,  et  plus  forte  que 
partout  ailleurs.  Embrassée  comme  dans  une  virole  par 
le  fascia  périnéal,  soutenue  par  l’entrecroisement  des 
muscles  transverses,  elle  est,  en  outre,  par  elle-même, 
doublée  d’une  couche  évidemment  musculeuse,  et  en¬ 
tourée  d’une  lame  fibro-celluleuse  parfois  assez  épaisse. 
Aussi  est-ce  bien  plutôt  à  son  entrée ,  à  son  départ  du 
bulbe  que  sur  elle-même,  qu’on  observe  les  déchirures, 
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et  les  perforations  traumatiques  ;  tandis  qu’en  revanche* 
les  rétrécissements  la  choisissent  le  plus  souvent  pour 
siège.  Tout-à-fait  en  arrière,  la  paroi  inférieure  de  l’urètre 
est  comme  décomposée  par  la  prostate,  qui  semble  s’être 
développée  entre  ses  deux  couches  naturelles;  Il  eh  ré¬ 
sulte  que,  comme  paroi  indépendante  ,  elle  n’offre  plus 
que  sa  membrane  muqueuse  *  que  cette  membrane  fait, 
pour  ainsi  dire,  corps  avec  la  glande,  qu’elle  ne  peut  ni 
se  plisser,  ni  se  resserrer,  être  le  siège  d’aucun  spasme, 
ni  de  coarctation ,  mais  qu’elle  est  facile  à  perforer, 
à  excorier,  et  se  prête  mieux  qu’ailleurs  aux  ulcères*  aux 
abcès  ,'aux  désorganisations  profondes  ,  qu’en  un  mot, 
elle  fait  cause  commune  avec  la  glande  prostate*  sous  le 
rapport  des  altérations  et  des  maladies. 

Quand  même  la  pratique  ne  l’aurait  pas  mille  fois  dé¬ 
montré,  les  fibres  charnues  que  l’anatomie  force  a  recon¬ 
naître  dans  l’urètre  entre  la  prostate  et  le  bulbe ,  ne 
permettraient  pas  de  révoquer  en  doute  la  faculté  con¬ 
tractile  de  ce  canal,  et  la  possibilité  des  resserrements 
spasmodiques  dont  M.  Ch.  Bell*  entre  autres,  nie  l’exis¬ 
tence;  Ces  rétractions  spasmodiques  sont également  incon¬ 
testables  au  devant  de  là  portion  membraneuse,  et  jusqu?à 
la  partie  antérieure  de  la  verge.  Je  les  ai  observées  sur  des 
chiens  ,  et  l’emploi  des  bougies  met  souvent  à  même  dé 
les  étudier  sur  l’homme.  Vingt  fois  déjà  au  moins  ,  il 
m’est  arrivé,  de  pousser  une  bougie  conique  en  gomme 
élastique  à  cinq  ou  six  pouces  de  profondeur  *  et  même 
jusque  dans  la  vessie,  sans  la  moindre  difficulté  ;  puis,  de 
la  trouver  tellement  serrée  un  moment  après  ,  qu’il  fallait 
une  certaine  force  pour  la  retirer ,  qu’en  l’entraînant  *  il 
était  aisé  d’en  apprécier  les  frottements  *  de  voir  que  le 
canal  ne  la  lâchait  en  quelque  sorte  qu’à  regret;  Bien  plus  * 
dans  quelques  cas  ces  contractions  ont  été  assez  mani¬ 
festes  pour  chasser  le  corps  étranger,  et  le  repousser  sous 
mes  yeux  de  plusieurs  pouces  en' avant,  quoiqu’il  n’eût  été 
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besoin  d’aucun  effort  pour  le  faire  pénétrer.  Aucune  rai¬ 
son  théorique  ne  peut  atténuer  la  valeur  (le  pareils 
faits.  La  présence  du  tissu  charnu  n’est,  pas  indispen¬ 
sable  d’ailleurs  à  leur  explication.  L’élément  élastique 
-des  bronches ,  la  couche  externe  de  l’uretère,  l’enveloppe 
profonde  du  scrotum,  le  tissu  cellulaire  velouté  du  pé¬ 
rinée,  etc. ,  jouissent  d’un  certain  degré  de  contractilité \ 
j’en  ai  acquis  la  conviction;  et  cependant  en peutaffirmer, 
qu’il  n’y  a  point  de  fibres  musculaires  dans  ces  lamelles. 

La  direction  de  l’urètre  est  un  autre  point  qu’il  im¬ 
porte  de  ne  pas  oublier.  Dans  l’état  de  relâchement  du 
pénis,  ce  canal  se  présente  avec  une  double  courbure, 
une  en  avant  à  concavité  inférieure  ,  l’autre  en  arrière  à 
concavité  supérieure,  et  sous  la  forme  d’une  S  romaine. 
Pendant  l’érection  ou  lorsqu’on  le  relève  du  .côté de  l’ab¬ 
domen  ,  il  perd  la  première  et  prend  la  direction  d’un 
arc  de  cercle  à  convexité  inférieure,  beaucoup  plus  con¬ 
cave  en  arrière  qu’en  avant,  presque  semblable  à  celui 
que  figure  une  côte.  L’autre  est  fixe,  commence  au-devant 
de  là  symphyse,  se  termine  à  la  vessie,  comprend  les  por¬ 
tions  bulbeuse,  membraneuse  et  prostatique,  dépend  de. 
ce  qu’un  ligament  peu  extensible  attache  la  verge  sur  la 
face  antérieure  des  pubis,  tandis  qu’un  autre  ruban  fi¬ 
breux  retient  la  prostate  derrière  la  symphyse,  de  ce  que 
la  vessie  est  repoussée  vers  l’abdomen  par  le  rectum  et  la 
prostate  ,  en  même  temps  qu’au-dehors  l’urètre  est  obligé 
de  se  porter  en  haut  et  en  avant,  pour  gagner  la  face 
inférieure  des  corps  caverneux. 

On  sent,  d’après  cela,  que  cette  courbure  n’est  pas  inva¬ 
riable,  qu’en  se  prolongeant  du  côté  des  ischions,  comme 
il  arrive  assez  souvent  chez  l’homme,  comme  il  est  pres¬ 
que  naturel  aux  enfants  ,  la  symphyse  et  le  ligament 
sous-pubien ,  sont  de  nature  à  l’augmenter  considérable¬ 
ment,  et  que  le  gonflement  de  la  prostate ,  la  réplétion  de 
l’intestin,  l’ épaisseur  du  périnée,  doivent  produire  un  effet 
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du  même  genre,  quoique  moins  difficile  à  surmonter. 
L’urètre  n’est  donc  ni  droit,  ni  presque  droit  :  il  serait 
absurde  de  le  soutenir  aujourd’hui.  Ceux  qui,  avec  Ra¬ 
meau,  Lieutaud,  Santareili,  M.  Bell,  etc. ,  J’ont  préten¬ 
du,  ne  pouvaient  pas  le  penser  ;  ou  bien  il  fallait  que  leurs 
yeux  fassent  fascinés  par  l’envie  de  trouver  des  raisons 
en  faveur  du  cathétérisme  rectiligne.  Si  l’urètre  était 
droit,  il  se  prolongerait  dans  la  direction  du  bulbe,,  dans 
le  sens  d’une  ligne  qui  viendrait  tomber  à  la  pointe  du 
coccyx  en  passan  t  sur  l’anus.  Au  lieu  de  se  comporter  ainsi, 
que  fait-il  ?  On  le  voit  se  séparer  peu  a  peu  de  son  tissu 
spongieux,  du  bulbe  en  totalité,  pour  s’engager  à  travers 
l’aponévrose  sous  les  pubis,  entrer  dans  le  bassin,  et  se 
terminer  à  deux  pouces  au  moins  du  niveau  de  l’anus,  au- 
dessus,  par  conséquent,  du  plan  qu’indique  la  ligne  dont  je 
parlais  tout-à-l’heure.  Cette  remarque  ,  qui  est  mathéma¬ 
tique,  ne  laisse  pas  de  prise  à  la  réplique,  et  suffirait  à 
elle  seule  pour  décider  la  question ,  s’il  plaisait  encore  à 
quelqu’un  de  revenir  sur  ce  sujet.  Toutefois,  quand  la 
symphyse  est  courte,  que  la  prostate  est  peu  épaisse,  que 
l’urètre  la  traverse  plus  près  de  sa  face  inférieure  que  de 
la  supérieure,  que  le  bassin  est  large,  des  tractions  sur 
le  pénis  font  disparaître  en  grande  partie  cette  courbure , 
et  permettent  aux  instruments  droits,  qui,  de  leur  côté, 
dépriment  avec  plus  pu  moins  de.  force,  le  plancher  de  la 
portion  prostatique  du  canal  et  du  col  vésical,  d’être 
portés  sans  de  grands  obstacles  dans  la  vessie. 


Examen  des  méthodes  et  des  instruments.' 

Que  le  cathétérisme  soit  évacuatif,  explorateur , 
conducteur,  directeur  ou  dérivatif ,  comme  le  nomme 
M.  Roux,  il  se  pratique  en  général  d’après  les  mêmes 
règles  dans  tous  les  cas. 
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Les  sondes  en  cuivre  y  dont  on  se  servait  jadis ,  et 
qui  avaient  l’inconvénient  de  s’oxyder ,  de  se  couvrit 
de  vert-de-gris,  sont  universellement  remplacés  par 
les  algalies  d’argent.  Les  sondes  flexibles,  en  corne,  en 
cuir ,  en  spirale  métallique ,  n’ayant  été  imaginées  ou 
mises  en  usage  que  faute  de  mieux,-  doivent  également 
rester  dans  l’oubli  où  elles  sont  tombées  depuis  l’inven¬ 
tion  des  sondes  élastiques  parTheden,  Pickel  et  l’orfèvre 
Bernard.  Les  algalies  d’argent  et  les  sondes  en  gomme 
Ôexible  sont  donc  les  seules  qui  méritent  d'être  conser¬ 
vées;  les  premières,  pour  les  circonstances  qui  réclament 
de  la  solidité,  où  l’instrument  ne  doit  rester  que  quel¬ 
ques  minutes  dans  les  organes;  les  secondes,  lorsqu’après 
l’opération,  il  convient  de  ne  pas  les  retirer  sur-le-champ 
de  là  vessie. 

La  longueur  des  sondes  métalliques  pour  un  homme 
adulte,  estd’ environ  douze  pouces.  Plus  courtes,  elles  pour¬ 
raient  ne  pas  aller  jusqu’au  réservoir  de  l’urine  chez  cer¬ 
tains  vieillards.  Plus  longues,  elles  exposeraient  davantage 
à  blesser  les  organes,  à  perforer  la  vessie.  Leur  diamètre 
doit  Varier  entre  deux  et  trois  lignes.  Elles  pénètrent 
d’autant  mieux  ,  toute  proportion  gardée  ,  que  leur  vo¬ 
lume  est  plus  considérable.  Pour  les  enfants,  on  en  a 
d’une  ligne  h  une  ligne  et  demie ,  sur  cinq  à  huit  pouces 
de  long.  Trop  peu  d’épaisseur  dans  leur  paroi  les  rend 
susceptibles  de  se  plier,  de  se  déformer,  de  sè  briser  même 
au  moindre  effort.  La  disposition  Contraire  absorbe  une 
partie  de  leur  canal ,  en  élève  le  prix  ,  et  nuirait  à  l’é¬ 
coulement  des  urines ,  si  l'instrument  n’avait  pas  d’ail¬ 
leurs  un  gros  calibre.  Leur  extrémité  libre  ,  ordinaire¬ 
ment  évasée  en  pavillon  d’ entonnoir,  est  garnie  d’un  petit 
anneau  de  chaque  côté,  pour  qu’on  puisse,  à  l’occasion, 
y  fixer  des  cordons  ou  des  rubans.  A.  quelques  lignes  de 
l’autre ,  qui  est  émoussée  ,  se  trouvent  deux  ouvertures 
latérales ,  elliptiques ,  à  la  place  des  simples  fentes  qù’ôn 
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y  voyait  autrefois.  Celles  dont  le  bec  est  remplacé  par  la 
tête  d’un  stylet,  qu’on  pousse  en  avant  pour  les  ouvrir  , 
et  qu’on  ferme  en  le  retirant  à  soi,  ne  sont  presque 
plus  usitées  actuellement.  Il  en  est  de  même  de  celles 
qui  sont  ouvertes  et  libres  a  leur  extrémité  vésicale.  La 
courbure  qti’on  leur  donne  a  fait  naître  plusieurs  dis¬ 
cussions.  Droites,  il  est  facile  de  les  pousser  comme  un 
cylindre  ,  en  les  faisant  rouler  sur  leur  axe  ,  de  franchir 
avec  elles  des  obstacles  que  d’autres  ne  surmonteraient  pas  . 
Mais  cet  avantage  est  plus  que  compensé  par  la  pression 
que  leur  bec  exerce  sur  le  plancher  des  portions  membra¬ 
neuse  et  prostatique  de  l’urètre,  par  leur  tendance  à 
faire  des  fausses  routes.  Courbes,  elles  causent  moins  de 
douleur,  pénètrent  mieux ,  et  sont  sous  tous  les  rapports 
préférables.  La  sonde  en  S  des  anciens,  renouvelée  par  J. - 
L.  Petit,  afin  de  moins  fatiguer  le  canal,  quand  il  fallait 
,1’y  laisser  à  demeure,  est  restée  sans  valeur  depuis  que 
la  science  possède  des  sondes  flexibles.  Une  courbure 
très  grande  et  très  alongée  ne  sert  a  rien,  et  gêne  lés 
mouvements  de  la  main.  Celle  qui  n’occupe  que  le  bout 
de  Talgalie,  comme  le  voulait  Rameau,  et  comme  l’a 
recommandé  depuis  M.  Key,  pénètre  plus  facilement 
qu’une  soude  droite,  mais  ne  tiraille  guère  moins  la 
portion  sous-pubienne  de  l’urètre.  Les  plus  commodes 
ne  sont  courbées  que  dans  leur  quart  postérieur  ,  de  ma¬ 
nière  à  former  un  arc  dont  la  corde  n’ait  pas  plus  de  trois 
à  quatre  pouces  et  le  rayon  plus  de  deux  à  trois.  L’axe 
de  leur  bec  ramené  au  point  de  croiser  à  angle  droit 
le  prolongement  idéal  de  leur  corps,  est  ce  que  j’ai 
trouvé  de  plus  heureux ,  dans  les  cas  sur-tout  où  la 
prostate  est  gonflée.  Plus  il  se  reporte  en  arrière,  plus 
il  est  difficile  d’entrer  dans  la  vessie,  de  ne  pas  arc- 
bouter  contre  la  paroi  inférieure  du  canal ,  à  partir  de 
l’aponévrose  périnéale.  Le  fil  d’argent  dont  on  les  garnit^ 
n’est  presque  jamais  utile  ,  et  n’a  pas  même  l’avantage  de 
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pouvoir  en  déboucher  les  yeux ,  d’en  nettoyer  l’intérieur 
lorsqu’il  s’y  accumule  des  substances  étrangères. 

Position  du  malade.  Dans  la  plupart  des  cas,  il  est  à 
peu  près  indifférent  que  lé  malade  soit  debout ,  assis  > 
renversé  sur  le  pied ,  sur  le  bord  d’un  lit ,  d’une  table , 
ayant  les  jambes  pendantes  ou  soutenues  ,  ou  tout  sim¬ 
plement  couché  sur  son  lit.  Cependant  cette  dernière 
position  étant  la  plus  commode,  est  celle  qu’on  adopte 
généralement.  La  demi-flexion  des  membres  et  l’écarte¬ 
ment,  des  cuisses  qu’on  recommande ,  donnent  plus  d’ai¬ 
sance  a  l'opérateur  et  peuvent  contribuer  à  tendre ,  à  dé¬ 
plisser  l’urètre,  mais  ne  sont  pas  non  plus  toujours  d’une 
grande  importance.  La  même  réflexion  s’applique  à  l’état 
de  la  tête,  de  la  poitrine  et  du  ventre  dont  tous  les 
muscles  doivent  être ,  dit-on  ,  soigneusement  relâchés. 

Position  du  chirurgien.  Â  moins  que  le  chirurgien  ne 
soit  ambidextre  ,  il  se  place  nécessairement  à  gauche  ,  et 
ne  peut  rester  en  face  ou  entre  les  jambes  du  malade, 
qu’ autant  que  celui-ci  veut  ou  a  besoin  d’être  sondé  hors 
de  son  lit.  De  la  main  gauche ,  tournée  en  demi-supina¬ 
tion,  il  saisit  la  verge  par  les  côtés  entre  l’annulaire  et  le 
médius ,  puis  découvre  le  gland  ou  du  moins  le  méat,  en 
retirant  le  prépuce  en  arrière  avec  le  pouce  et  l’indicateur. 
Sa  main  droite,  armée  de  la  sonde  tenue  comme  une 
plume,  la  concavité  du  côté  de  l’abdomen,  présente  le 
bec  de  cet  instrument  a  l’urètre  ,  dans  une  direction  per¬ 
pendiculaire,  et  la  conduit  ainsi,  sans  en  relever  le  pa¬ 
villon,  jusqu’au  bulbe.  Par  un  mouvement  de  bascule, 
exécuté  de  droite  à  gauche  ou  du  ventre  vers  l’intervalle 
des  cuisses,  mouvement  de  cercle  dans  lequel  les  deux 
extrémités  de  la  sonde  semblent  courir  l’une  après 
l’autre,  il  l’engage  ensuite  dans  la  portion  membra¬ 
neuse,  sous  les  pubis,  lui  fait  franchir  la  prostate  et 
toute  la  partie  courbe  4e  l’urètre ,  de  manière  qu’elle 
embrasse  ,  pour  ainsi  dire  ,  la  face  postérieure  de  la  sym- 
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physe ,  et  que  sa  portion  évasée  se  trouve  dans  1/axe  du 
détroit  inférieur.  L’urine  se  présente  aussitôt,  et  le  pouce 
lui  permet  ou  l’empêche  de  couler,  selon  le  besoin ,  en 
ouvrant  où  fermant  l’orifice  du  tube  artificiel. 

Difficultés  de  V opération.  Le  cathétérisme  n’est  pas 
toujours  aussi  simple  :  il  offre  même  parfois  d’assez 
grandes  difficultés.  C’est  une  opération  qui  demande 
de  l’habitude ,  4es  notions  anatomiques  exactes  ,  et 
quelques  précautions.  Si  le  bec  de  la  sonde  portait 
trop  sur  la  paroi  inférieure  de  l’urètre,  il  ne  glisse¬ 
rait  qu’avec  peine ,  et  pourrait  être  arrêté  dès  la  fosse 
naviculaire,  puis  dans  l’excavation  bulbeuse ,  ensuite 
par  la  dépression  prostatique,  et  se  fourvoyer  au  fond 
de  l’une  ou  de  l’autre  de  ces  dilatations.  En  le  forçant 
d’en  suivre  sans  interruption  la  paroi  supérieure,  de 
tels  accidents  ne  sont  point  à  craindre,  à  moins  qu’on  ne 
le  relève  trop ,  qu’au  lieu  de  rester  en  rapport  avec  celui 
du  canal,  son  axe  ne  tombe  sous  un  angle  plus  ou  moins 
ouvert  sur  le  plan  qu’il  doit  parcourir  ;  encore ,  à  moins 
d’être  outrée,  Cette  mauvaise  direction  n’aurait-elle  d’in¬ 
convénient  réel  qu’entre  les  racines  du  corps  caverneux, 
et  en  arrivant  à  la  face  antérieure  de  la  symphyse.  Le 
tout  "est  donc  de  faire  marcher  l’aîgalie  dans Taxe  de  l’u¬ 
rètre,  depuis  le  méat  jusqu’à  la  vessie,  en  la  tenant  légè¬ 
rement  appuyée  contre  sa  région  dorsale.  Là  dessus,  il 
ne  peut  pas  y  avoir  dë  règle  fixe  ,  parce  que  les  rapports 
de  cet  axe  avec  celui  du  corps  n’ont  rien  de  constant.  Chez 
certains  sujets,  il  faut  que  le  pavillon  de  la  sonde  reste, 
pour  ainsi  dire,  parallèle  aux  parois  du  ventre,  tant  qu’on 
parcourt  les  portions  spongieuses  de  l’organe  ;  tandis  que, 
chez  d’autres ,  on  est  obligé  de  le  ramener ,  dès  le  prin¬ 
cipe,  dans  lé  plan  du  détroit  inférieur.  La  force,  au  sur¬ 
plus,  n’est  jamais  nécessaire.  L’instrument  doit  cheminer 
sous  l’influence  de  sa  propre  pesanteur,  autant  que  par 
l’action  d’uné  puissance  étrangère.  S’il  éprouve  de  la  ré- 
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sistance,  on  le  retire  un  peu,  pour  l’incliner  et  le  diriger 
dans  un  autre  sens.  En  ramenant  Sur  lui  l’urètre  de  Las  en 
haut  et  d’arrière  en  avant ,  comme  nombre  d’auteurs  le 
conseillent  d’après  Le  Dran,  on  se  crée  des  obstacles 
au  lieu  d’en  détruire.  Celte  précaution  ne  peut  être  de 
quelque  utilité  que  dans  la  portion  pénienne  du  canab 
Plus  loin,  elle  l’aplatit ,  tend  à  l’effacer  contre  le  bord  du 
ligament  sous-pubien ,  et  ne  fait  qu’en  favoriser  lés  dé¬ 
chirures.  Le  moyen  d’entrer  sûrement  dans  la  vessie,  con¬ 
siste  à  laisser  descendre  librement  la  sonde  jusqu’à  l’o¬ 
rigine  de  la  portion  membraneuse ,  c’est-à-dire  jusqu’au 
niveau  du  bord  inférieur  de  la  symphyse,  et  de  manière 
qu’elle  ne  déprime  ni  la  paroi  supérieure,  ni  la  paroi  in¬ 
férieure  de  l’urètre  contre  la  face  périnéale  de  l’ap'ôné- 
vrose  horizontale,  puis  à  la  faire  basculer  tout-à-coup , 
quoique  sans  effort ,  en  abaissant  son  pavillon  d’avant  en 
arrière,  au  point  qu’il  devienne  parallèle  à  l’axe  des 
cuisses.  Ce  mouvement  le  conduit  forcément  dans  le  ré¬ 
servoir  de  l’urine,  si  son  extrémité  n’est  plus  en  deçà 
des  pubis.  Dans  le  cas  opposé ,  elle  arc-boute  contre  le 
devant  de  l’articulation.  La  verge  se  coude,  et  l’instru¬ 
ment  ressort  au  lieu  d’avancer.  La  difficulté  tient  le  plus 
ordinairement  à.  ce  que  l’opérateur  craint  d’en  abaisser 
trop  la  portion  externe,  se  figurant  à  peine  combien  il 
faut  en  relever  la  pointe,  pour  n’être  point  embarrassé 
par  le  bourrelet  postérieur  de  la  prostate. 

Pour  peu  qu’on  rencontre  de  résistance  en  approchant 
de  la  symphyse ,  la  main  gauche  doit  en  aller  chercher  la 
cause,  relever  les  bourses ,  explorer  le  périnée,  tâcher 
de  reconnaître  le  bec  de  la  sonde  avec  l’indicateur  et  le 
médius,  au  travers  du  canal,  et  d’ensuivre  tous  les  mou¬ 
vements.  Si  l’instrument  est  un  peu  plus  avancé ,  l’indica¬ 
teur  doit  être  porté  Jusque  dans  l’anus  et  l’intestim 
Servant  de  guide  et  de  moyen  explorateur,  comme  précé¬ 
demment,  il  indique  exactement  dans  quelle  direction  les 
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efforts  de  l’autre  main  s’exercent,  et  si  on  est  encore  dans 
la  portion  membraneuse  ou  dans  la  portion  prostatique. 
On  voit,  par  l’épaisseur  des  tissus  interposés,  s’il  y  a  lieude 
présumer  une  fausse  route,  et  il  peut,  à  la  rigueur,  aider  à 
faire  basculer  le  cathéter  du  côté  de  la  vessie.  Il  ne  faut 
pas  s’abuser  néanmoins  sur  la  valeur  de  cette  manœuvre  , 
qui  ne  convient  nullement  au  cathétérisme  rectiligne. 
En  relevant  la  prostate ,  le  doigt  augmente  la  courbure 
de  l’ürètre ,  tend  à  l’appliquer  plus  fortement  contre  le 
ligament  sous-pubien,  et  en  présente  naturellement  la 
paroi  molle  ou  inférieure  au  sommet  de  la  sonde.  Pour  en 
recueillir  tout  le  fruit  possible,  il  importe,  dès  qu’on  a 
reconnu  l’état  des  parties'  et  qu’on  veut,  exercer  le 
moindre  effort,  d’en  retirer  la  pulpe  un  peu  en  avant,  de 
la  fixer  sur  la  convexité  de  l’instrument,  à  quelque  dis¬ 
tance  de  son  extrémité.  De  cette  manière,  la  portion 
du  canal  qui  reste  à  traverser  ,  ne  supporte  aucune 
pression  capable  d’en  augmenter  la  courbure,  et  l’ac¬ 
tion  combinée  des  deux  mains  cesse  d’offrir  le  moindre 
danger. 

Les  signes  qui  annoncent  l’entrée  de  l’instrument  dans 
la  vessie,  sont  d’une  telle  évidence  chez  la  plupart  des 
sujets ,  qu’ils  ressortent  d’eux-mêmes ,  et  n’ont  pas  be¬ 
soin  d’être  rappelés.  Mais  dans  certains  cas ,  il  peut 
en  manquer  plusieurs ,  et  le  diagnostic  est  assez  obscur 
pour  embarrasser  le  chirurgien.  Si  des  mucosités  épaisses, 
des  concrétions  sanguines,  etc.  ,  se  sont  engagées  dans  les 
yeux  de  la  sonde,  l’urine  ne  coulera  point.  Les  algalies  qui 
ont  une  forte  courbure  se  tiennent  parfois  si  exactement 
appliquées  contre  la  paroi  antérieure  de  la  vessie,  qu’elles 
restent  immobiles  et  fermées  jusqu’au-dessus  du  détroit 
supérieur.  Lorsque  la  poche  urinaire  est  vide,  rétractée  ou 
très  étroite,  on  pénètre  à  si  peu  de  profondeur,  les  mouve¬ 
ments  d’abaissement  etd’ élévation,  de  rotation  à  droite  et  à 
gauche  du  cathéter,  sont  sibornés,  qu’on  est  porté  à  douter 
du  lieu  qu’il  occupe.  Une  masse  considérable  de  sang,  ac- 
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cumulée  dans  la  moitié  antérieure  de  la  vessie,  comme  pré¬ 
tend  l’avoir  vu  M.  Mathieu ,  serait  bien  propre  à  tromper, 
puisqu’il  faudrait  en  traverser  toute  l’épaisseur  avant  d’ar¬ 
river  à  l’urine.  D’un  autre  côté,  on  a  vu  la  sonde  engagée 
profondément  dans  l’épaisseur  de  la  cloison  recto-vési¬ 
cale  exercer  des  mouvements  presque  aussi  étendus  que 
si  elle  eût  été  libre  dans  la  vessie.  L’ erreur  est  encore 
bien  plus  facile  lorsqu’à,  la  suite  d’une  large  ulcération 
du  plancher  de  l’urètre ,  une  excavation ,  une  poche 
accidentelle,  plus  ou  moins  considérable  ,  vient  à  se 
creuser  au-devant  du  rectum  dans  'l’épaisseur  du  pé¬ 
rinée,  comme  j’en  ai  rencontré  un  exemple  remar¬ 
quable  chez  un  homme  adulte  qui  mourut,  en  1825,  à 
Fhôpital  de  l’École,  et  comme  M.  Roux  n%a  dit  en 
avoir  observé  plusieurs.  Cette  poche ,  en  effet ,  peut  être 
prise  pour  une  vessie  malade ,  et  d’autant  mieux  qu’en  y 
pénétrant  ,  la  sonde  donne  sur-le-champ  issue  à  une 
petite  quantité  d’urine.  Ainsi  ,  la  sensation  d’une  résis¬ 
tance  vaincue  au-delà  des  pubis,  l’état  de  liberté  où  se 
trouve  tout-à-coup  l’extrémité  profonde  de  l’algalie  ,  la 
possibilité  de  lui  imprimer  toute  sorte  de  mouvements 
sans  causer  de  douleurs  marquées,  le  chemin  et  la  direc¬ 
tion  qu’elle  a  dû  parcourir,  la  sortie  de  l’urine  enfin  , 
prouvent  qu’on  est  entré  dans  la  vessie;  mais  il  est  des 
circonstances  où  plusieurs  de  ces  signes  peuvent  man¬ 
quer ,  et  d’autres  qui  sont  dé  naturé  à  les  simuler  plus 
ou  moins  complètement. 

Après  avoir  essayé  de  diverses  manières,  si  l’instr  ument 
ne  pénètre  pas,  il  est  bon  d’en  prendre  un  autre  dont  la 
courbure  soit  différente  ,  soit  en  plus  ,  soit  en  moins  , 
selon  l’indication  qu’on  a  cru  reconnaître,  d’en  chercher 
un  de  plus  fort  calibre ,  qui ,  en  déplissant  et  ouvrant  le 
canal  d’une  manière  plus  uniforme  ,  passe  souvent  où 
les  plus  petits  s’étaient  arrêtés.  D’autres  fois  on  réussit 
mieux  àvéc  uneTsonde  sensiblement  moins  grosse;  puis 
on  en  vient  à  tenter  les  tubes  de  gomme  élastique.  On 
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change,  on  varie  la  position  du  malade ,  et  quand  il  n’est 
plus  possible  d’attribuer  a  l’instrument  ni  a  l’opérateur, 
les  difficultés  qui  se  présentent ,  on  passe  à  l’examen  de 
celles  qui  peuvent,  naître  du  canal  lui-même.  Les  tor¬ 
tuosités  congénitales  ou  acquises ,  les  déviations  par 
suite  de  maladies  ,  les  congestions  ,  l’engorgement  hu¬ 
moral  de  la  membrane  muqueuse  ou  des  tissus  qui 
l’entourent ,  l’état  variqueux  du  plexus  prostatique  ,  un 
extrême  développement  du veru-montanum ou delaluette 
vésicale,  une  tumeur  fibreuse  ou  autre  sur  le  bord  pos¬ 
térieur  de  la  prostate  ouïe  trigone,  et,  en  dernier  lien,  les 
contractions  spasmodiques  du  périnée  ou  de  l’urètre,  sont 
les  obstacles  principaux  qu’on  rencontre  de  ce  côté.  On 
évite,  on  surmonte  les  uns  par  des  mouvements  bien 
entendus.  Les  autres  ont  besoin  d’être  combattus  par  des 
moyens  divers.  Une  forte  saignée  du  bras  ,  des  sangsues 
entre  les  bourses  et  l’anus,  des  bains  entiers  ,  long-temps 
prolongés  si  le  sujet  est  fort  et  souffrant,  des  potions 
opiacées,  des  pommades  de  même  nature,  de  belladone, 
de  jusquiame,  appliquées  sur  le  trajet  de  l’urètre  et  dans 
l’anus,  lorsque  l’irritabilité  est  très  grande  et  que  les  mou¬ 
vements  spasmodiques  sont  incontestables  ,  forment  la 
série  des  secours  à  employer  en  pareil  cas.  Un  chirurgien 
adroit  et  instruit  ne  manquera  presque  jamais  de  réussir, 
en  usant  habilement,  a  propos  etsuccessivement  de  chacun 
d’eux.  Si  le  spasme  de  l’urètre  proprement  dit ,  existe 
réellement  ,  et  qu’on  puisse  attendre  quelques  heures 
sans  danger,  il  faut  le  combattre  ,  comme  je  viens  de 
le  dire  ;  mais  dans  lés  cas  urgents,  on  doit  tout  faire  pour 
le  franchir,  et  je  doute  qu’avec  une  main  exercée ,  il  puisse 
constituer  un  obstacle  véritablement  insurmontable.  Cè 
serait  une  défaite  par  trop  commode  aussi  pour  les  per¬ 
sonnes  inhabiles ,  que  d’admettre ,  comme  elles  le  font , 
des  contractions  spasmodiques ,  par  cela  seul  qu’il  leur 
est  impossible  d’arriver  jusque  dans  la  vessie  I  Comme 
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un  resserrement  de  ce  genre  est  nécessairement  de  peu  <Î6 
durée,  n’ oblitère  pas  complètement  l’urètre,  avec  un  peu 
de  patience  et  de  petits  instruments,  il  doit  être  au  pou¬ 
voir  de  l’art  d’en  triompher. 

Sondes  flexibles.  On  traverse  l’urètre  avec  des  sondes 
flexibles  comme  avec  les  précédentes.  II.  est  vrai  de  dire, 
cependant,  qu’elles  pénètrent,  règle  générale,  avecrooins 
de  facilité  que  les  sondes  d’argent.  S’il  s’agit  de  leur  faire 
parcourir  un  canal  tortueux,  on  ne  les  garnit  d’aucun 
mandrin,  afin  qu’elles  s’infléchissent  sur  toutes  les  dévia¬ 
tions  à  franchir.  Autrement,  on  les  remplit  d’une  tige 
métallique  aussi  forte  et  aussi  régulière  que  possible. 
Cette  tige,  courbée  comme  les  sondes  ordinaires,  en 
devient  le  conducteur,  doit  les  remplir  jusqu’au  bout, 
et  les  dépasser  en  longueur  par  son  autre  extrémité,  or¬ 
dinairement  terminée  en  anneau.  Il  importe  de  veiller 
soigneusement  à  ce  qu’elle  ne  puisse  pas  s’échapper  par 
les  yeux  de  la  gaine  élastique,  car  elle  exposeraità  blesser 
dangereusement  l’urètre.  Quoiqu'il  soit  aisé  d’en  aug¬ 
menter  la  courbure,  avec  le  doigt  glissé  dans  le  rectum, 
lorsqu’elle  passe  sous  les  pubis,  il  est  encore  plus  pru¬ 
dent  de  lui  donner  la  direction  convenable  avant  de  com¬ 
mencer  l’opération.  Pour  la  retirer,  il  suffit  de  la  ramener 
vers  l’abdomen  avec  la  main  droite,  pendant  que  la  main 
gauche  arrête  la  sonde  par  en  bas,  et  la  pousse  du  côté  de 
lü  vessie.  Si  cette  manœuvre  est  quelquefois  plus  dou¬ 
loureuse  que  l’opération  même,  c’est  qu’elle  a  été  mal 
,  exécutée.  Cela  n’a  point<  lieu  quand  on  fait  parcourir  au 
stylet,  en  le  retirant,  le  même  arc  de  cercle  qu’en  en¬ 
trant. 

Quelques  personnes,  à  l’instar  du  docteur  Hey,  se 
sont  bien  trouvées,  une  fois  au  pubis ,  de  ne  plus  agir 
avec  le  mandrin,  de  le  tenir  fixe  d’une  main  ,  pendant 
que  de  l’autre,  on  pousse  uniquement  sur  la  sonde, 
dont  le  hec  mousse  et  flexible  parcourt  mieux  seul  le 
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reste  de  l’urètre  que  s’il  était  conduit  par  le  stylet. 
Fécondant  une  idée  de  Physick,  d’autres  en  emploient 
dont  le  sommet  se  prolonge  sous  forme  d’une  longue 
pointe  conique,  souple  et  pleine,  qui  chemine  au-devant 
du  mandrin.  Dans  le  but  de  moins  fatiguer  la  vessie, 
Hey  imagina  de  leur  donner  une  courbure  fixe,  que  di¬ 
vers  chirurgiens  français  ont  adoptée,  et  qui  n’a,  selon 
moi,  d’autre  inconvénient  que  d’être  trop  prononcée. 
Les  sondes  de  gomme  élastique  n’étant  préférées  que 
pour  les  cas  où  il  est  utilë  de  les  maintenir  à  demeure 
dans  la  vessie,  réclament,  sous  ce  rapport,  toute  l’at¬ 
tention  du  praticien,  D’abord,  leur  composition  doit 
être  telle,  qu’aucune  inflexion  ne  puisse  les  hriser  ,  les 
érailler,  ni  détruire  le  poli,  la  douceur  de  leur  surface. 
Sans  cela,  elles  deviendraient  promptement  rugueuses 
daDS  l’urètre,  s’encroûteraient  trop  vite  de  sels  urinaires-, 
et  tout  le  monde  conçoit  ce  qui  arriverait  s’il  en  tombait 
une  portion  dans  la  vessie,  comme  il  n’est  que  trop  sou¬ 
vent  arrivé.  La  meilleure  épreuve  qu’on  puisse  leur  faire 
-subir,  consiste  à  les  plier  et  a  les  tordre  brusquement  sur 
leur  axe.  Si  elles  résistent  et  ne  changent  pas  d’aspect, 
011  peut  les  employer  avec  confiance.  Dans  le  cas  con¬ 
traire,  on  doit  les  rejeter.  Le  relief  en  cire  rouge,  dont  leur 
extrémité  libre  est  garnie ,  n’a  pas  seulement  pour  usage 
d’offrir  une  rainure  aux  cordons  qui  servent  a  les  fixer; 
il  les,  empêcherait  aussi  de  se  perdre  dans  l’urètre,  et  de 
s’échapper  du  côté  de  la  vessie ,  si  la  main  venait  à  les 
lâcher.  On  ne  voit  pas,  de  prime  abord,  comment  une 
sonde  de  dix  à  douze  pouces  de  longueur,  abandonnée  a 
elle-même,  pourrait  se  porter  tout  entière  dans  la  poche 
urinaire;  mais  on  en  a  des  preuves  incontestables,  et 
M.  Roux  a  été  contraint,  l’année  dernière  encore,  de  pra¬ 
tiquer  la  cystotomie  pour  un  accident  de  ce  genrè. 

On  fixe  une  sonde  dans  la  vessie  d’une  infinité  de  ma¬ 
nières. Tantôt  les  rubans  qui  en  embrassent  la  tête  son'tpor- 


922  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR.  LE  TRONC. 

tés  et  attachés  sur  les  diverses  parties  d’an  bandage  en  T, 
dont  les  deuxbranehes  verticales  entourent  la  face  interne 
de  la  racine  des  membres  pelviens  ;  tantôt  on  les  arrête  sur 
une  ceinture  et  des  sous-cuisses ,  ouhien  onles  réunit  à  de 
petits  cordons  que  présente  la  face  antérieure  d’un  suspen- 
soir  :  (on  trouve  de  ces  suspensoirs  tout  préparés  chez  les 
bandagistes).Â_ulieude  quatre  cordons,  deux  en  bas,  deux 
en  haut,  placés  presque  à  égale  distance  autour  de  la  racine 
du  pénis,  les  uns  les  garnissent  de  doubles  boutonnières, 
tandis  que  d’autres  y  mettent  de  petits  anneaux  en  forme 
d’anse  de  panier.  Dans  les  hôpitaux ,  un  cercle  entouré  de 
linge  reçoit  d’abord  la  verge,  estensuife  arrêté  par  des  bouts 
de  bandes  sur  le  devant  des  pubis  et  du  scrotum,  pour 
servir,  en  définitive,  de  rendez-vous  commun  aux  rubans 
<le  la  sonde.  Tous  ces  moyens  sont  bons  ,  en  ce  qu’ils 
n’exercent  aucune  compression  sur  la  verge;  mais  ils 
sont  tous  plûs  ou  moins  embarrassants,  ont Tinconvé-. 
nient  de  porter  à  la  fois  leur  action  sur  le  bassin,  qui  est 
immobile,  et  sur  le  membre  viril,  dont  la  position  n’est 
pas  fixe.  Le  mieux  est  donc  encore  d’attacher  la  sonde 
sur  le  corps  même  de  l’organe,  qui  eu  souffre  beaucoup 
moins  en  réalité  qu’on  ne  l’a  prétendu  ,  quand  on  prend 
les  précautions  convenables.  La  méthode  suivante  m’a 
toujours  suffi.  On  se  procure  deux  cordons  de  coton,  un 
peu  gros,  longs  d’environ  une  demi-aune.  Du.  coton  à 
mèche  remplit  parfaitement  l’indication.  Le  chirurgien 
fait  un  anneau  simple  au  milieu  de  chacun  ;  les  place  et 
les  noue  l’un  après  l’autre  sur  la  sonde,  à  quelques  lignes 
du  gland ,  de  manière  que  leurs  quatre  chefs  restent  pen¬ 
dants  et  séparés;  prend  les  deux  chefs  du  premier,  les 
régularise,  les  rapproche  un  peu,  les  passe  l’un  dans 
l’autre,  comme  pour  en  former  une  anse,  à  un  pouce 
ou  deux  de  leur  attache  ;  applique  cette  anse  contre  la 
verge;  les  passe  ensuite  autour,  les  croise,  les  ramène 
du  premier  côté,  et  les  fixe  par  une  rosette;  en  fait 
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autant  pour  le  second,  en  ayant  soin  que  le  tout  re¬ 
présente  quatre  cordons  également  tendus,  également 
écartés ,  qui  aient  l’instrument  pour  point  de  départ  ou 
pour  axe,  et  le  corps  du  pénis  pour  base  ou  pour  ter¬ 
minaison.  La  souplesse  de  leur  tissu  fait  que  l’organe  en 
étant  à  peine  irrité,  les  supporte  très  bien.  Leur  nature 
tomenteuse  les  empêche  de  glisser.  Au  lieu  d’un  tour  ou 
deux ,  on  pourrait  d’ailleurs,  s’il  le  fallait,  les  passer  un 
grand  nombre  de  fois  autour  des  corps  caverneux,  en 
couvrir  en  quelque  sorte  toute  la  verge  ,  depuis  la  racine 
du  gland  jusqu’auprès  des  pubis  par  le  moyen  de  circu¬ 
laires  suffisamment  multipliées,  de  même  qu’on  pourrait 
aussi,  comme  le  préfère  M.  Roux ,  envelopper  préalable¬ 
ment  l’organe  d’un  linge  fin, .pour  n’être  pas  obligé  de 
les  mettre  en  contact  immédiat  avec  la  peau  ;  mais  ces 
petites  modifications  sont  de  simples  objets  de  goût, 
et  ne  méritent  pas  d’être  sérieusement  discutées.  Si 
l’érection  pu  le  gonflement  de  la  partie  forçaient  à  suivre 
une  autre  marche,  on  en  serait  quitte  pour  adopter  une 
des  manières  indiquées  en  commençant.  Une  précaution 
non  moins  importante  est  de  ne  pas  tenir  la  sonde  trop 
profondément  enfoncée.  Bien  que  flexible,  elle  pourrait 
enflammer,  ulcérer,  perforer  la  vessie,  ainsi  qu’on  en 
possède  un  certain  nombre  d’exemples.  Si,  d’un  autre 
côté,  ses  yeux  ne  débordaient  pas  la  prostate,  l’urine  ne 
s’y  engagerait  pas,  elle  ne  servirait  à  rien.  En  somme,  il 
convient  de  n’en  pas  laisser  plus  d’un  pouce  ou  deux  à 
l’intérieur  de  l’organe,  et  de  l’attacher  près  du  gland, 
quand  la  verge  est  relâchée ,  au  lieu  de  placer  les  moyens 
contentifs  sur  son  pavillon ,  ou  a  son  extrémité.  A  moins 
qu’on  ne  veuille  permettre  a  l’urine  de  s’écouler  goutte 
à  goutte,  on  ferme  la  sonde  ainsi  placée  avec  un  petit 
coin ,  une  petite  cheville  de  bois ,  une  sorte  de  fausset, 
que  le  malade  ôte  quand  il  sent  le  besoin  d’uriner  et, 
remet  immédiatement  après.  Comme  elle  n’empêche  pas 
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absolument  de  marcher,  on  la  rend  plus  supportable, 
plus  facile  à  garder,  en  prenant  la  précaution  de  la  tenir 
mollement  renversée  avec  le  pénis  au  moyen  d’un  tour 
de  bande,  sur  le  péni,l.  La  prudence  veut  ensuite  qu’on 
la  retire  tous  les  deux,  trois  ou  quatre  jours ,  afin 
de  la  nettoyer,  et  qu’on  la  change  dès  qu’elle  offre  la 
moindre  altération;  ce  qui  arrive  tous  les  huit,  dix, 
douze  ou  quinze  jours.  En  la  gardant  davantage,  on 
courrait  risqué  de  la  voir  s’incruster  de  matières  salines , 
ou  calculeuses,  et  de  déchirer  l’urètre  en  voulant  enfin 
la  retirer. 

Tour  de  maître.  Autrefois  ,  les  lithotomistes  et  les 
grands  chirurgiens  avaient  une  manière  particulière  de 
pratiquer  le  cathétérisme.  Pour  introduire  la  sonde,  ils 
en  tournaient  la  concavité  en  bas,  et  ne  la  ramenaient  du 
côté  de  l’abdomen,  par  un  demi-tour  de  cercle,  qu’à 
l’instant  où  son  bec  arrivait  sous  le  ligament  pubien.  Le 
reste  de  l’opération  ne  différait  pas  de  ce  qui  a  été  dit 
précédemment,  et  la  perfection  consistait  à  faire  que  le 
mouvement  de  cercle  se  terminât  insensiblement  par  le 
mouvement  de  bascule  ,  ce  qui  seul  pouvait  justifier  l’ex¬ 
pression  tour  de  maître.  On  a  cru  pendant  long-temps 
que  cette  méthode  n’avait  d’autre  but  que  de  cacher  aux 
yeux  des  assistants  le  vrai  méçanisme  du  cathétérisme  ; 
mais  elle  me  semble  renfermer  quelque  chose  de  plus. 
L’extrémité  de  la  sonde  ainsi  conduite,  exécute,  dans  la 
portion  courbe  du  canal,  un  mouvement  de  rotation  qui 
en  favorise  incontestablement  le  passage  sous  la  sym¬ 
physe,  et  l’on  réunit  par  là  les  avantages  des  sondes 
droites  à  ceux  que  possèdent  les  instruments  courbes. 
Toutefois,  comme  c’est  une  manoeuvre  délicate ,  qui  ne 
serait  pas  sans  danger  entre  les  mains  de  tout  le  monde , 
on  l’a  généralement  proscrite,  ou  réservée  pour  quelques 
cas  spéciaux.  L’extrême  saillie  du  ventre,  par  exemple, 
la  taille,  quand  on  se  place  en  face  du  malade  pour  in- 
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troduirele  cathéter,  la  rendent  nécessaire.  Cependant, 
même  alors,  elle  n’est  jjas  indispensable,  car  rien  n’em¬ 
pêche  de  tourner  le  pavillon  de  la  sonde  de  côté,  pendant 
le  premier  temps  de  l’opération,  si  le  volume  du  ventre 
ou  la  position  forcée  du  chirurgien  ne  permettent  pas  de 
le  diriger  comme  à  l’ordinaire. 

Cathétérisme  chez  la  femme.  Les  sondes  de  femmes 
n’ont  que  de  cinq  à  sept  pouces  de  long,  et  sont  à  peine 
courbées.  En  général,  leur  introduction  est  d’une  ex¬ 
trême  simplicité.  Le  canal  qu’elles  ont  k  traverser  est  si 
court,  si  régulier ,  si  facile  k  trouver  et  k  suivre,  qu’il 
ne  ressemble  presque  en  rien  k  celui  de  l’homme.  Cou¬ 
chée  sur  le  dos ,  la  malade  est  plus  convenablement 
placée  que  debout  ou  assise  sur  le  bord  d’un  lit.  De 
son  côté,  le  chirurgien ,  situé  k  droite  plutôt  q'u’k  gau¬ 
che,  lui  fait  écarter  les  cuisses  et  fléchir  modérément 
les  membres  ;  -porte  la  main  gauche  en  pronation  sur  le 
pénil  ;  entr’ouvre  les  petites  lèvres  avec  le  pouce  et  le 
médius;  relève  le  clitoris  et  le  vestibule  avec  l’indica¬ 
teur,  dont  l’ongle  reste  tourné  vers  le  méat  urinaire  ; 
prend  la  sonde,  préalablement  graissée,  et  la  tient  comme 
une  plume,  de  la  main  droite;  la  passe  au-dessous  du 
jarret  correspondant ,  si  le  siège  et  la  vulve  paraissent 
trop  enfoncés  ;  en  présente  le  bec ,  la  concavité  en  haut, 
k  horifice  de  l’urètre,  l’abaisse  un  peu,  pour  l’engager 
au-dessous  de  la  symphyse,  le  relève  aussitôt,  et  entre, 
d’un  seul  trait,  dans  la  vessie. 

Ayant  indiqué  les  moyens  de  maintenir  l’instrument  en 
place,  k  l’article  fistule  vésico-vaginale je  n’y  reviendrai 
point  ici.  Cette  opération  alarme  tellement  la  pudeur  de 
certaines  femmes  ,  qu’on  serait  heureux  de  pouvoir  la 
pratiquer  sans  les  découvrir.  La  chose  est  généralement 
possible,  facile  même.  Si ,  la  main  gauche  étant  placée 
comme  précédemment,  on  porte  le  bec  de  l’algalie  sur 
l’ongle  de  l’indicateur,  il  suffit  ensuite  de  le  faire  glisser 
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doucement  en  suivant  la  ligne  médiane,  de  haut  en  bas,  sur 
le  vestibule,  pour  tomber  presque  nécessairement  dans  le 
méat.  On  réussirait  plus  sûrement  encore  en  ramenant  la 
sonde  de  bas  en  haut,  son  extrémité  étant  appüyéë  sur 
la  pulpe  du  médius  droit,  pendant  que  l’annulaire  de 
la  même  main  sert ,  en  quelque  sorte ,  de  sentinelle 
ou  de  moyen  explorateur.  En  effet ,  ce  doigt  distingue 
très  bien  la  fourchette,  puis  l’entrée,  puis  la  cor 
lonne  antérieure  du  vagin,  dont  la  terminaison,  plus 
ou  moins  renflée  en  forme  de  tubercule,  se  trouve  immé¬ 
diatement  au  dessous  de  l’orifice  urétral.  Arrivé  à  ce  point, 
l’annulaire  s’y  arrête.  Les  autres  doigts  font  glisser  la 
sonde  sur  sa  pulpe  et  s’en  servent  comme  d’un  conduc¬ 
teur.  Le  méat  ne  peut  pas  être  à  plus  d’une  ligne  ou  deux 
de  distance.  On  tâtonne  un  peu,  et  l’on  entre  presque 
toujours  avec  facilité  dans  le  canal. 

Chez  les  femmes  qui  ont  eu  beaucoup  d’enfants,  dans  la 
vieillesse  ;  pendant  la  gestation,  etc.,  l’urètre  est  parfois 
assez  difficile  à  trouver.  Retiré  dans  le  bassin,  derrière 
les  pubis,  il  devient  très  oblique,  ou  se  relève  même 
tout-à-fait  contre  la  symphyse.  En  pareil  cas,  on  en 
cherehe  le  méat  profondément  sous  le  ligament  pubien, 
et  s’il  ne  se  montre  pas  d’abord,  on  tâche  de  le  mettre  en 
évidence,  en  tirant  sur  le  vestibule  et  la  base  du  clitoris, 
par  en  haut,  avec  l’indicateur ,  en  même  temps  que  le 
médius  et  le  pouce  entraînent  fortement  les  nymphes  en 
dehors.  La  sonde  une  fois  introduite,  il  faut  en  abaisser 
rapidement  le  pavillon.  On  est  même  quelquefois  obligé, 
d’en  employer  une  d’une  courbure  plus  considérable  ,  de 
recourir  à  une  algalie  d’homme.  En  résumé,  même  quand 
les  parties  sont  déformées,  comme  dans  les  premiers  jours 
qui  suivent  l'accouchement,  par  exemple,  si  le  chirurgien 
se  rappelle  que  le  méat  urinaire  est  toujours  situé  au 
bord  antérieur  du  vagin,  à  l’union  de  la  circonférence  de 
l’ouverture  vulvaire  de  ce  canal  avec  la  base  du  vesti- 
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bule,  c’est-à-dire  de  la  petite  excavation  triangulaire  que 
limite  la  face  interne  des  petites  lèvres  et  la  face  infé¬ 
rieure  du  clitoris,  il  trouvera  que,  dans  aucun  cas,  le 
cathétérisme  n’est  une  opération  réellement  pénible  cbez 
les  personnes  du  sexe. 

Dans  le  jeune  âge,  il  n’est  plus  difficile  que  par  l’indo¬ 
cilité  des  malades.  Les  sondes  doivent  être  moins  grosses 
(une  à  deux  lignes),  et  moins  longues  (cinq  à  sept  ou  huit 
pouces),  mais  préparées,  conduites  et  fixées  de  la  même 
manière  que  dans  l’âge  adulte  ;  seulement,  il  est  bon  que 
la  courbure  en  soit  un  peu  plus  alongée,  à  cause  de  leur 
symphyse  qui  descend  davantage,  de  leur  vessie  qui  est 
plus  relevée,,  et  de  leur  prostate  qui  est  moins  volumi¬ 
neuse.  • 

Art,  2. 

Rétrécissements. 

Le  cathétérisme ,  les  injections  forcées ,  la  dilatation, 
la  cautérisation ,  l’incision  excentrique  ou  les  scarifica¬ 
tions  et  l’incision  de  dehors  en  dedans  ont  été  proposés 
et  mis  en  usage  contre  les  coarctations  organiques  de 
l’urètre. 

§  1-. 

Cathétérisme  Forcé. 

Lorsqu’il  y  a  ischurie  complète  ,  que  l’obstacle  qui 
la  cause  ne  peut  être  franchi  par  aucune  manœuvre  ,  soit 
avec  la  sonde  métallique  ou  en  gomme  élastique ,  droite 
ou  courbe  ,  creuse  ou  pleine  ,  soit  avec  les  diverses 
sortes  de  bougies,  et  que  les  accidents  pressent,  le  chirur¬ 
gien  n’a  plus  à  choisir  qu’entre  la  ponction  de  la  vessie 
elle  cathétérisme  forcé.  Du  temps  de  Deaz,  cette  opération 
avait  déjà  été  conseillée  ,  et  pour  l’exécuter,  on  avait  re¬ 
cours  à  une  sonde  terminée  en  pointe  de  trois-quarts. 
Maintenant  lesjpersonnes  qui  osent  la  tenter  ,  se  servent 
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d’une  sonde  conique,  très  forte,  et  convenablement 
courbée.  C’est  à  Desault  et  àM;  Boyer  qu’on  en  rapporte 
l’idée  ;  mais  Coffinière,  qui  s’est  élevé  avec  force  contre 
leur  prétention ,  affirme  qu’elle  lui  appartient .  et  qu’il 
l’avait  émise  dès  l’année  1783.  En  France,  M.  Roux  est 
presque  le  seul  qui,  après  M.  Boyer  ,  en  ait  pris  la  dé 
fense,  et,  à  l’exception  de  M.  Physick  ,  qui,  au  dire 
deDorsey  ,  suit  cette  pratique  depuis  1795,  elle  n’a' 
trouvé  que  des  détracteurs  dans  le  monde  chirurgical. 
On  a  pensé  qu’en  forçant  ainsi  les  obstacles,  la  sonde' 
devait  déchirer  le  canal ,  faire  fausse  route ,  bien  plus 
souvent  quelle  ne  traverse  de  vive  force  la  coarcta¬ 
tion  ,  et  pour  ceux  qui  connaissent  les  dangers  des  in¬ 
filtrations  urineuses ,  l’idée  de  pareilles  déchirurès  a 
paru  effrayante.  Je  crois  que  là  dessus  la  majorité  dés 
praticiens  ne  s’est  pas  trompée.  Malgré  toute  son  adresse 
et  son  habileté ,  M.  Roux  a  plus  d’une  fois  été  à  même  de 
constater  les  dangers  de  sa  méthode.  J’ai  eu  moi-même 
l’occasion  d’ouvrir  le  cadavre,  de  disséquer  l’urètre  d’un 
homme  qu’il  avait  traité  de  cette  manière,  et  qui  était 
mort  d’abcès  urineux  causés  par  une  fausse  route.  Cepen¬ 
dant,  il  paraît  certain  qu’on  en  a  exagéré  les  dangers. 
L’instrument  bien  conduit  ne  s’écarte  pas  toujours  du 
trajet  naturel  en  franchissant  la  résistance.  Ensuite  quand 
il  la  rompt  véritablement  au  lieu  de  l’effacer,  s’il  s’échappe 
réellement  de  l’urètre  >  c’est  le  plus  souvent  pour  y  ren¬ 
trer  à  quelques  lignes  au-delà.  Enfin ,  en  supposant  qu’il 
n’arrive  au  réservoir  de  l’urine  qu’ après  avoir  longue¬ 
ment  labouré  le  corps  de  la  prostate  ,,  l’accident  est  loin 
encore  d’être  toujours  mortel.  Une  sonde  à  demeure 
peut  transformer  la  fausse  route  en  canal  accidentel ,  et 
l’organisme  s’en  apercevoir  à  peine,  ainsi  que  j’en  ai 
observé  un  exemple  en  i83o,  dans  l’un  des  hôpitaux  de 
Paris.  Il  n’est  pas  rare  non  plus  de  voir  l’urine  reprendre 
son  cours,  au  bout  de  quelques  heures  ou  de  quelques 
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'  jours,  parle  conduit  naturel,  et  je  ne  sais  si,  en  définitive* 
le  cathétérisme  forcé  avec  une  sonde  conique,  ne  devrait 
pas  être  préféré  à  la  ponction  de  la  vessie,  par  les  per¬ 
sonnes  assez  sûres  de  leurs  mains  et  de  leurs  connais¬ 
sances  anatomiques  pour  ne  pas  craindre  de  se  fourvoyer 
en  traversant  le  périnée. 

Manuel  opératoire.  Le  malade  et  le  chirurgien  se  pla¬ 
cent  comme  pour  le  cathétérisme  ordinaire.  Plus  la  sonde 
est  pesante  et  solide,  mieux  elle  pénètre.  L’algalie  com¬ 
mune,  expose  plus  qu’aucune  autre  aux  déchirures,  et 
ne  rentrerait  pas^assez  facilement  dans  l’urètre  si  le  cône 
qu’elle  représente  ne  se  prolongeait  pas  insensiblement 
jusqu’au  pavillon.  S’il  n’en  occupait  que  l’extrémité 
vésicale ,  sa  marche  ne  serait  pas  assez  progressive.  Une 
fois  sortie  du  canal,  elle  avancerait  trop  rapidement  au 
milieu  des  tissus.  En  général ,  la  force  ne  devient  néces¬ 
saire  qu’à  partir  du  bulbe  ,  du  niveau  de  la  symphyse. 
Dès  lors,  la  main  droite  se  rapproche  du  gland  ;  saisit 
l’instrument  plutôt  par  son  corps  que  par  l’extrémité , 
afin  qu’il  vacille  moins ,  et  de  pouvoir  le  tenir  plus  facile¬ 
ment  avec  toute  la  fermeté  désirable;  le  pousse  exactement 
dans  la  direction  connue  de  l’urètre  ,  sans  lui  permettre 
la  moindre  déviation  ,  et  ne  le  fait  cheminer  qu’autant 
que  les  doigts  ou  l’un  des  doigts  de  la  main  gauche, 
appliqués  sur  le  pénis  ou  dans  l’anus ,  en  suivent  les 
mouvements ,  peuvent  en  apprécier  la  progression  et 
donner  la  certitude  que  son  bec  s’éloigne  à  peine  du 
centre  des  parties  membraneuse  et  prostatique  du  conduit 
à  parcourir. 

Fausses  routes.  En  déchirant  l’urètre  dans  sa  portion 
bulbeuse,  la  sonde  court  risque  de  labourer  toute  l’é¬ 
tendue  du  périnée  et  de  la  cloison  recto-vésicale,  peut 
aller  même  jusqu’à  se  faire  jour  dans  l’intestin,  avant  de 
retrouver  le  canal,  et  ne  point  entrer  dans  la  poche  uri¬ 
naire.  La  fausse  route  alors  est  d’autant  pliis  dangereuse, 
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qu’elle  ne  donne  pas  même  issue  à  l’urine.  Si  la  déchirure 
avait  lieu  par  en  haut,  et  que  le  sommet  de  la  sonde  vînt 
à  se  placer  entre  la  face  postérieure  de  la  symphyse  et  le 
devant  de  la  vessie,  le  malheur  serait  encore  plus  grand, 
car  l’infiltration ,  devant  envahir  le  tissu  cellulaire  pel¬ 
vien,  amènerait  presque  inévitablement  la  mort.  A  tra¬ 
vers  la  prostate,  les  fausses  routes  sont  infiniment  moins 
redoutables  ;  ï°  parce  que  le  tissu  de  cette  glande  résiste 
mieux  au  contact  des  urines,  et  eü  empêche  généralement 
l’infiltration  ;  2°-  parce  que  l’instrument  ,  peu  éloigné  de 
l’organe  à  vider,  y  rentée  presque  constamment ,  avant 
d’avoir  produit  de  grands  dégâts ,  d'avoir  parcouru  au- 
dehors  un  grand  espace.  Quand  on  reconnaît  qu’une 
fausse  roule  se  forme,  il  faut ,  si  elle  n’est  pas  complété  ,- 
retirer  à  soi  la  sonde ,  et  tout  faire  pour  retrouver  l’ Urètre, 
rentrer  dans  les  voies  naturelles  ;  ou  bien,  si  elle  commu¬ 
nique  avec  la  vessie,  y  laisser  l’instrument  jusqu’à  ce 
qu’il  soit  possible  de  le  remplacer  par  une  sonde  de 
gomme  élastique,  qui  devra  y  rester  à  demeure  pendant 
quelques  jours.  Lorsque  l’infiltration  a  lieu  ,  et  que  les 
accidents,  le  gonflement,  l’infiltration  commencerit,  que 
la  vessie  soit  vide  ou  non,  qu’il  soit,  possible  ou  non  de 
placer  une  sonde  dans  l’urètre,  il  n’y  a  pas  à  hésiter ,  on 
doit  inciser  largement  sur  le  trajet  présumé  de  la  déchi¬ 
rure,  et.  tâcher  d’atteindre  jusqu’au  canal.  G’ est  le  seul 
moyen  de  borner  l’extension  du  mal,  et  de  prévenir  la 
mortification  des  tissus. 

§  2- 

Injections  forcées. 

Un  moyen  à  tenter,  avant  d’en  venir  à  la  para  een thèse  f 
et  qui  n’a  pas  les  mêmes  dangers  que  le  cathétérisme 
forcé,  est  la  distension  de  l’urètre  à  l’aide  d’un  liquide 
poussé  d’avant  en  arrière.  Trye,  qui  en  a  parlé  le  premier, 
en  1784*  élit  en  avoir  retiré  les  plus  grands  avantages  ,,  et 
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Sœmmering  avance  que  si  la  plus  fine  bougie  ne  peut 
franchir  le  rétrécissement,  il  injecte  de  l’huile  dans  le 
canal ,  dont  il  ferme  aussitôt  l’orifice ,  et  qu’il  presse  en¬ 
suite  d’avant  en  arrière,  pour  faire  inarcher  le  liquide. 
La  méthode  de  Brunninghausen  est  un  peu  différente  : 
au  moment  où  le  malade  veut  uriner,  il  comprime  l’urètre 
avec  force  derrière  le  gland ,  force  le  fluide  à  rétrograder, 
et  croit  détruire  ainsi  le  rétrécissement.  Il  y  a  une  dixaine 
d’années  queM.  Despiney  de  Bourg  a  proposé  un  liquide 
purement  émollient,  poussé  avec  une  seringue.  M.  Cita- 
dini,  qui  a  publié  un  travail  sur  ce  sujet  ,  en  mars  1826, 
conduit  une  sonde  ouverte  jusqu’à  l’obstacle,  lient  l’u¬ 
rètre  solidement  appliqué  sur  elle,  et  s’en  sert,  comme 
d’un  syplion ,  pour  injecter  avec  toute  la  force  nécessaire 
de  l’eau  tiède,  ou  tout  autre  liquide  approprié,  dans  le  ca¬ 
nal.  M.  Amussât,  qui  s’est  cru  l’inventeur  des  injections 
forcées ,  se,  comporte  à  peu  près  comme  M.  Citadini.  Il 
veut  qu’on  applique  une  compresse  autour  de  la  verge  , 
pour  qu’il  ne  reste  aucun  vide  entre  la  sonde  el  les  parois 
dueanal ,  puis,  qu’on  adapte  une  bouteille  de  caoutchouc 
remplie  d’eau  au  pavillon  de  cette  sonde ,  et  qu’on  pousse 
l’injection,  en  comprimant  la  poche  élastique  avec  un 
tourniquet;  mais  on  sent  bien  que,  le  principe  étant 
posé,  il  importe  peu  que  le  liquide  soit  projeté  par  l’in¬ 
termède  d’une  seringue,  d’une  poche  en  gomme  élas¬ 
tique,  du  doigt  ou  de  toute  autre  manière.  Quoique  ra¬ 
tionnelle  et  d’une  efficacité  non  douteuse  ,  dans  certains 
cas ,  cette  méthode  est  loin  cependant  de  mériter  lès 
éloges  que  quelques  personnes  lui  ont  prodigués.  Puisque 
les  urines,  sorte  d’injection  naturelle,  poussées  d’arrière 
en  avant,  ne  franchissent  pas  la  coarctation,  ne  la  font 
disparaître,  ni  ne  l’empêchent  de  se  manifester,  comment 
espérer  que,  par  cela  seul  qu’il  est  porté  dans  une  direc¬ 
tion  opposée,  un  liquide  quelconque  triomphera  de  tous 
les  obstacles  ?  Il  est  ,  en  conséquence,  très  probable  que 
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les  succès  qu’on  lui  rattache  eussent  été  tout  aussr 
bien  obtenus  à  l’aide  de  sondes  ou  de  bougies  bien  con¬ 
duites,  et  que,  dans  la  plupart  des  circonstances ,  on 
aurait  pu  se  dispenser  des  injections,  par  un  emploi 
mieux  entendu  des  procédés  ordinaires.  Néanmoins  , 
comme  leur  usage  est  facile,  dépourvu  d’inconvénients, 
jë  ne  vois  aucune  raison  de  ne  pas  les  essayer,  même  sans 
-  attendre  que  tous  les  autres  moyens  aient  éclioué. 

§  3, 

Incisions  Ou  scarifications  de  la  partie  coarctée. 

L’idée  de  porter  un  instrument  tranchant  au  fond  de  l’u¬ 
rètre,  pour  en  détruire  les  rétrécissements,  quoique  assez 
ancienne  déjà ,  n’a  jamais  eu  beaucoup  de  partisans,  et  je 
conçois  à  peine  qu’on  ait  songé  à  la  remettre  en  vogue  de 
nos  jours.  Outre  la  presque  impossibilité  de  n’atteindre 
que  le  point  resserré,  le  danger  d’inciser  les  parties  saines 
plutôt  que  celles  qui  sont  malades  ,  et  la  frayeur  qui  doit 
N  en  résulter  pour  le  sujet,  cette  méthode  a  l’inconvénient 
de  n’offrir  aucune  chance  de  guérison  radicale,  de  ren¬ 
dre  la  coarctation  plus  prononcée  après  là  cicatrisation 
dés  petites  plaies,  quelle  ne  l'était  avant  l’opération, 
De  deux  choses  l  une  en  effet;  ou,  l’incision  étant  faite, 
on  abandonnera  le  canal  à  lui-même ,  et ,  dans  ce  cas , 
la  plaie  devant  se  cicatriser  par  première  intention,  il  n’y 
paraîtra  plus  au  bout  de  quatre  jours;  ou  bien  on  le 
tiendra  dilaté  par  le  moyen  de  sondes  ou  de  bougies, 
et  cette  fois  on  aura  une  cicatrisation  -médiate.  Or,  il 
est  actuellement  démontré  qu’une  fois  libre ,  ces  cica¬ 
trices  secondaires  reviennent  invinciblement  sur  elles- 
mêmes  et  ramènent  la  coarctation  au .  même  point  où 
l’instrument  l’âvait  trouvée ,  si  même  elles  ne  la  rendent 
plus  dure  et  plus  difficile  à  vaincre  ou  à  détruire.  Les 
faits  invoqués  contre  ce  raisonnement  ne  prouvent  rien, 
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attendu  qu’en  les  admettant  comme  vrais,  la  dilatation 
employée  à  titre  d’adjuvant  de  l’incision  ,  suffit  pour 
rendre  compte  des  succès  qu’on,  invoque.  Mais  il  y  a 
plus,  c’est  que  le  plus  souvent  l’incision  n’a  pas  même 
porté  sur  le  rétrécissement,  et  s’il  semble  céder  ensuite, 
ce  n’est  que  par  l’effet  des  instruments  dilatateurs  que 
les  urétrotomistes  ne  manquent  pas  d’appliquer  immédia¬ 
tement  après.  Enfin,  la  pratique  fait  voir  chaque  jour 
qu’à  la  suite  de  l’incision,  la  récidive  a  lieu  comme  après 
la  dilatation  simple.  Dans  ce  moment  même ,  j’en  ai  encore 
deux  exemples. remarquables  sous  les  yeux,  quoique  les 
deux,  malades ,.  incisés  chacun  deux  fois ,  à  un  an  de  dis¬ 
tance  ,  aient  été  traités  par  l’ün  des  plus  ardents  et  des 
plus  prétentieux  scarificateurs  de  Paris.  C’ëst  donc  une 
méthode,  qui  ne  pourrait;  convenir  qu’aux  brides,  aux 
resserrements  valvulaires  ou  en  demi-lune,  s’il  s’en 
rencontrait  dans  le  tiers  antérieur  de  l’urètre,  et  qui , 
au-delà  du  bulbe,  ne  peut  guère  être  tentée  que  par  des 
gens  irréfléchis,  dénués  de  connaissance  précise,  soit 
en  anatomie,  soit  en  chirurgie,  ou  par  des  charlatans. 

Manuel  opératoire.  Comme,  malgré  les  remarques 
précédentes  ,  il  est  possible  que  quelques  personnes  n’en 
continuent  pas  moins  de  préconiser  les  incisions;  comme 
elles  peuvent,  en  dernière  analyse,  devenir  nécessaires, 
dans  certains  cas  de  rétrécissements  bien  constatés ,  trop 
durs  et  trop  épais  pour  céder  à  l’effort  distensif  d’une 
bougie,  jé  vais  indiquer  la  manière  d’y  procéder.  Dorner, 
auquel  Siébold  et  Sœmmering  en  rapportent  l’honneur, 
veut  qu’on  se  serve  d’une  sorte  de  lancette,  conduite  à  tra¬ 
vers  une  sonde.  M.Physiek  seloue  beaucoup  d’un  instru¬ 
ment  du  même  genre  :  c’est  une  tige  terminée  en  pointe  de 
flammette,  renfermée  dans  une  canule  suffisamment  lon¬ 
gue  ,  dont  on  la  fait  sortir  en  pressant  sur  son  extrémité 
libre.  On  voit,  dans  Tony  rage  de  Dorsey,  deux  urétrotopxes 
de  cette  espèce,  l’un  qui  ne  présente. aucune  courbure 
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destinée  aux  coarctations  de  la  portion  droite  du  canal, 
l’autre,  un  peu  plus  recourbé  qu’une  sonde  de  femme 
près  de  son  bec,  pour  attaquer  les  rétrécissements  da 
bulbe  et  de  la  portion  membraneuse.  M.  Bandolphe, 
prétend  que  M.  Gibspn  en  a  obtenu  des  succès  que  nulle 
autre  méthode  c’aurait  pu  procurer.  Mais  qui  ne  voit 
que  l’onglet  tranchant  du  docteur  Physick  ou  de  Dorner, 
s’engagera,  quelque  adresse  qu’on  y  mette,  plus  souvent 
dans  l’épaisseur  du  canal  que  dans  le  centre  même  de 
l’obstacle,  et  que  dans  une  foule  de  cas ,  il  pourra, 
laisser  le  rétrécissement  lui-même  tout-k-fait  intact.  Le. 
docteur  Despinay,  qui  n’admet  l’incision  que  pour  les 
rétrécissements  étroits,  en  forme  de  bride,  de  la  portion 
.  antérieure  de  l’urètre,  dLes  environs  de  la  fosse  naviculaire, 
par  exemple ,  conseille  de  l’exécuter  avec  un  bistouri 
droit,  très  étroit  et  boutonné.  Le  bistouri  de  Bienaise  ou 
le  petit  urétrotome  caché  de  M.  Giviale,  remplirait  évi¬ 
demment  mieux  l'indication.  Personne,  du  reste,  ne 
peut  contester  les  avantages  de  ce  mode  opératoire  sur 
celui  que  suit  M.  Physick.  L’incision  ayant  lieu  par  un 
effort  latéral^  et  d’arrière  en  avant,  n’expose  point  aux 
fausses  routes,  comme  celle  qui  s’effectue  d’avant  en 
arrière,  au-delà  de  l’instrument  conducteur.  Fondé  ^ur 
la  même  idée  que  le  praticien  de  Bourg,  M.  Àshmead. 
a  fait  construire  un  bistouri  caché,  comme  celui  de  Frère 
Cône,  dont  la  gaine  se  prolonge  en  pointe,  mousse  ou 
boutonnée ,  pour  franchir  l’obstacle  ,  dont  la  lame  n’est 
tranchante  que  dans  l’étendue  de  six  à  huit  lignes  près 
de  son  extrémité,  pour  n’inciser,  quand  on  l’ouvre ,  que 
la  partie  coarctée ,  et  que  son  auteur  croit  propre  à 
être  porté  sur  toutes  les  régions  de  l’urètre.  D’autres, 
M.  Dzondi,  d’abord,  et  M.  Amussat,  ensuite,  ont  ima¬ 
giné  un  mandrin,  armé  de  quatre,  six  ou  huit  crêtes 
tranchantes  et  parallèlles  à  sop  axe,  saillantes  d’une 
demi-ligne  ou  d’une  ligne  au  plus,  sur  la  circonférence 
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de  son  extrémité  vésicale ,  qui  doit  être  un  peu  renflée 
dans  l’étendue  de  six  ou  Isuit  lignes.  Du  suif  en  remplit 
les  rainures  intermédiaires.  On  le  renferme  dans  une 
canule  droite,  qui  sert  a  le  conduire  au-devant  de  l’obs¬ 
tacle.  Arrivé  là  ,  on  le  pousse.  Il  sort  de  la  gaine,  s’en¬ 
gage  dans  le  rétrécissement.  Le  suif  fond  ou  recule  de¬ 
vant  la  résistance.  Les  petites  crêtes  s’isolent  et  fendent 
le  cercle  resserré,  comme  un  scarificateur,  sur  différents 
points.  On  le  retire.  IJnè  sonde  ou  une  bougie  flexible 
est  sur-le-champ  mise  à  sa  place,  et  laissée  à  demeure  au 
moins  vingt-quatre  heures ,  puis  renouvelée  ensuite  d’es¬ 
pace  en  espace  jusqu’à  guérison  complète.  Pour  qu’un 
instrument  semblable  pénètre ,  il  faut  que  la  coarctation 
soit  légère ,  car  son  bec,  qui  doit  passer  le  premier  et 
qui  n’est  pas  tranchant,  offre  une  épaisseur  de  près  de 
deux  lignes.  Dès  lors  l’introduction  d’une  assez  forte 
bougie  nè  pouvant  pas  être  difficile,  on  cherche  en  vain 
ce  qui  pourrait  justifier  l’urétrotomie.  Le  même  repro¬ 
che  s’adresse  à  l’instrument  de  M.  Aslimead  ,  ainsi, 
qu’au  procédé  de  M.  Despinay  ;  avec  cette  différence 
toutefois,  que ,  pouvant  revêtir  la  forme  d’une  bougie  ou 
d’un  stylet ,  ce  dernier  urélrotome  traversera  l’obstacle  à 
la  manière  d’une  sonde  ,  et  ne  le  divisera  qu’a  près  coup, 
que  secondairement.  Réunissant  les  avantages  de  l’urétrp-. 
tome  a  ceux  des  sondes  conductrices,  ou  des  bougies  dila  - 
tantes ,  il  peut  ne  porter  que  sur  un  point,  ou  en  inciser 
successivement  plusieurs,  et  à  des  profondeurs  variées,  au 
gré  de  l’opérateur.  C’est  lui,  en  conséquence. ,  qui  con- 
vi  ndrait  le  mieux ,  s’il  fallait  absolument  recourir  à  la 
méthode  de  l’incision. 

$=* 

Incisions  concentriques  ou  externes. 

Lça  coarctations  de  l’urètre  sont  si  fréquentes,  les  a.e*- 
cidents  qu’plies  causent  sont  si  graves,  .que  le  génie '.de*- 
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chirurgiens  ne  s’est  jamais  lassé  d’en  chercher  le  remède,- 
et  que  les  méthodes  les  plus  douloureuses,  ou  les  plus 
dangereuses  ont  été  proposées  pour  les  combattre.  Plan¬ 
que  a  publié  l’observation  d’un  chirurgien  qui  n’avait 
pas  eraint  d’ouvrir  l’urètre,  d’un  bout  jusqii’à  l’autre, 
pour  en  cautériser ,  en  mondifier  l’intérieur,  qui  en  réu¬ 
nit  ensuite  la  plaie  sur  une  sonde  au  moyen  de  plusieurs 
points  de  suture  entortillée ,  et  qui  guérit  son  malade, 
comme  on  le  faisait  généralement  à  Livourne  du  temps 
de  Solingen.  Au  lieu  de  l’inciser  ainsi  dans  toute  sa  lon¬ 
gueur,  une  foule  de  praticiens  en  sont  venus  à  ne  diviser 
que  le  point  rétréci.  J.-L.  Petit,  partisan  deeette  méthode, 
laissait  la  plaie  se  cicatriser  sur  sa  sonde  en  S,  qu’après 
une  opération  semblable,  Lassus,  au  dire  de  M.  Doli- 
vera ,  remplaça  par  une  sonde  de  gomme  élastique ,  en 
1786.  Arrêté  par  une  oblitération1  presque  complète, 
M.  Levanier  de  Cherbourg  n’a  pas  craint  de  renouveler 
le  procédé  de  Petit  ou  de  Lassus ,  et  le  succès  a  couronné 
sa  hardiesse.  Si,  de  nos  jours,  plusieurs  chirurgiens  n’a¬ 
vaient  pas  cru  devoir  marcher  dans  les  mêmes  voies  ,  et 
s’efforcer  de  remettre  en  honneur  une  opération  à  peu 
près  oubliée  en  France,  il  eût  suffi  de  la  mentionner 
en  deux  mots  ;  mais  elle  a ,  depuis  quelques  années , 
été  trop  fréquemment  tentée  pour  que  je  la  passe  sous 
silence. . 

Manuel  opératoire.  M.  Eclcstrom  en  Allemagne, 
M.  Arnott  en  Angleterre,  et  M.  Jameson  en  Amérique, 
qui  en  ont  retiré  des  avantages  marqués,  pratiquent  l’in¬ 
cision  de  l’urètre  d’après  les  règles  suivantes  :  une  sonde, 
ou  un  cathéter  canelé  est  porté  j  usqu’au-devant  de  l’obs¬ 
tacle,  et  fixé  par  un  aide.  Le  chirurgien  relève  les  bourses 
et  tend  les  parties  avec  la  main  gauche;  fait,  avec  la  main 
droite  armée  d’un  bistouri  bien  tranchant,  une  large 
boutonnière  sur  la  paroi  périnéale  du  conduit:  tombe  sur 
l’instrument  conducteur,  qu’il  retire  un  peu;  cherche 
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ensuite  la  continuation  de  l’urètre  au  fond  de  la  plaie  , 
pendant  que  le  malade  fait  effort  pour  uriner  ;  tâche  d’y 
glisser  un  stylet  ou  une  sonde  cannelée,  dont  il  se  sert 
comme  d'un  directeur  pour  prolonger  l’incision  en  ar-^ 
rière,  à  quelques  lignes  au-delà  du  rétrécissement ,  et  ter¬ 
mine  en  laissant  une  sonde  à  demeure  dans  le  canal ,  jus¬ 
qu’à  la  vessie,  sonde  sur  laquelle  l’incision  ne  tarde  pas  à 
se  cicatriser.  Lorsque  l’oblitération  est  complète,  ou  le 
pertuis  qui  reste  trop  difficile  à  trouver,  M.  Groniger 
veut  qu’on  iijcise  au  hasard  jusqu’auprès  de  la  prostate, 
qu’on  enfonce,  soit  unbistouri  étroit,  soit  un  trois-quarts* 
à  travers  cette  glande ,  jusque  dans  la  vessie ,  de  manière 
à  créer  un  canal  artificiel  qu’on  entretient  en  y  portant, 
par  le  méat  urinaire ,  comme  précédemment ,  une  sonde 
à  demeure  sur  laquelle  toute  la  plaie  doit  se  fermer. 
M.  Cox,  qui  conseille  la  même  méthode,  cite,  à  l’appui , 
un  fait  qu’il  regarde  comme  des  plus  concluants ,  mais 
qui,  en  réalité,  montre  seulement  jusqu’où  peut  aller  la 
témérité  ou  l’aveuglement  de  quelques  opérateurs.  Ja¬ 
mais,  en  effet,  l’urètre  n’est  exactement  fermé  par  ses 
rétrécissements  organiques.  En  admettant  que  la  simple 
boutonnière  soit  quelquefois  indispensable,  que  le  cathé¬ 
térisme  forcé  ne  doive  pas  lui  être  préféré,  quand  il  est 
véritablement  impossible  de  passer  une  bougie ,  on  peut 
du  moins  affirmer  que  cette  incision  doit  toujours  suffire 
à  l’homme  instruit  pour  découvrir  la  continuité  du  canal. 
La  ponction  de  la  vessie  serait  assurément  moins  dange¬ 
reuse,  plus  prompte ,  vingt  fois  moins  douloureuse  que 
le  procédé  de  MM.  Groniger  et  Cox.  Je  doute,  d’ailleurs, 
qu’aucun  praticien  français  se  trouve  aujourd’hui  dans 
la  nécessité  d’imiter  une  pareille  conduite,  et  què  la 
simple  boutonnière  elle-même  ne  soit  pas  constamment 
évitée  par  eux. 
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S  5. 

Dilatation. 

Le  traitement  des  coarctations  de  l’urètre  par  dilatation, 
le  plus  ancien  qu’on  connaisse,  a  long-temps  été  le  seul 
en  usage.  Les  bougies  de  plomb  employées  jadis,  et 
vantées  de  nouveau ,  il  y  a  quelques  années ,  par  M.  Horz- 
berg,  celles  que  Schmidt  faisait  confectionner  avec  un 
mélaTTge  de  plomb  et  d’étain ,;  bien  que  flexibles,  étant 
trop  dures  et  trop  pesantes  pour  que  l’urètre  les  sup¬ 
porte  sans  inconvénient ,  les  bougies  de  cire  et  les 
bougies  de  gomme  élastique  sont,  restées  seules  dans  la 
pratique.  Les  premières,  autrefois  fabriquées  avec  di¬ 
verses  substances,  ont  sur-tout  été  vantées  par  Lamna, 
en  i  55i  ,  et  par  Dar  m  ,  en  1745,  sous  le  titre  de  bougies 
emplasliques.  Depuis  que  l’utilité  de  leurs  vertus  médi¬ 
camenteuses  a. été-niée ,  qu’on  s’en  est  tenu  à  leurs  pro¬ 
priétés  mécaniques,  les  compositions  résolutives,  astrin¬ 
gentes,  dessiccatives,  etc. ,  ont  été  remplacées  par  de  la 
cire  jaune,  blanche  ou  rouge,,  rendue  flexible.  Les 
seules  qualités  qu’on  exige  de  celles  d’aujourd’hui ,  c’est 
d’être  souples,  douces,  non  susceptibles  de  se  fondre  dans 
les  organes,  propres  a  se  mouler  sur  toutes  les  inflexions 
du  çajial,  et  dépourvues  de  toute  tendance  à  se  briser. 
Le  fil  de  plomb,  que  quelques  personnes  placent  dans  le 
centre  pour  en  augmenter  la  solidité,  est  inutile.  Une 
corde  à  boyau  fine  et  déliée  vaut  mieux,  si  on  ne  veut  pas. 
absolument  se  servir  de  celles  qu’on  fait  avec  la  toile 
emplastique.  Les  secondes  ,  les  bougies  en  gomme  élas¬ 
tique  ,  plus  douces,  plus  souples,  plus  flexibles,  moins 
irritantes  encore  que  les  bougies  de  cire,  ont ,  en  échange, 
l’inconvénient  de  fatiguer  davantage  l’urètre,  par  leur 
élasticité  même,  et  leur  tendance  à  se_ redresser ,  pour 
peu  qu’elles  aient,  de  volume;  d’où  il  suit  que,  même 
à  titre.de  corps  mécaniques,  elles  ne  peuvent  être  substi- 
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tuées  en  tous  points  aux  bougies  emplastiques ,  comme 
Sœmmering  et  la  plupart  des  modernes  le  prétendent. 
Les  unes  et  les  autres  sont  de  formes  variées.  Il  en  est  de 
cylindriques  ,  de  renflées  ,  de  coniques,  etc.  Les  bougies 
coniques  augmentant  de  volume  à  mesuré  qu’elles  pé¬ 
nètrent,  ont  l’avantage  de  dilater  rapidement  l’obstacle, 
et  de  ne  pas  se  replier  facilement  dans  le  canal  ;  mais  elles  \ 
ont  l’inconvénient  de  tendre  à  s’en  échapper,  et  de  le 
remplir  trop  exactement,  de  le  fatiguer,  par  conséquent, 
du  côté  de  leur  base  ;  puis ,  si  elles  sont  très  alongées ,  de 
proéminer  dans  la  vessie  ,  avant  d’agir  convenablement 
sur  la  partie  coarctée.  Il  faudrait  que  leur  pointe,  d’abord 
assez  fine,  ne  fût  pas  à  plus  de  douze  ou  dix-huit  lignes 
du  corps  du  cône,  et  quelles  restassent  a  peu  près 
cylindriques  ensuite,  jusqu’à  leur  tête;  bien  entendu 
que  les  bougies  au-dessous  du  numéro  8  ou  6  n’ont  pas 
besoin  de  cette  modification  qui  les  affaiblirait  sans  profit 
réel. 

Les  bougies  à  ventre  méritent  d’être  plus  souvent 
préférées,  Le  renflement  fusiforme  de  leur  cinquième 
postérieure  n’empêche  pas,  lorsqu’il  est  suffisamment 
a  longé,  de  les  rendre  coniques  de  ce  côté,  et  le  volume 
sensiblement  moins  considérable  de  leur  tige  fait  qu’ elles 
concentrent  presque  tout  leur  effort  sur  le  rétrécissement, 
ne  fatiguent  que  très  peu  l’urètre,  et  s'y  maintiennent 
sans  la  moindre  difficulté.  Partant  dè  cette  idée,  M.  Des¬ 
ruelles  a  même'proposé  de  remplacer  les  bougies  p2r 
une  canule  métallique  longue  d’un  pouce  ou  deux,  qu’on 
laisserait  au  centre  du  point  resserré.,  après  l’y  avoir  portée 
au  moyen  d’un  autre  instrument  ,  et  demanièreà  pouvoir 
la  retenir  au-dehors  à  l’aide  d’un  fil.  Mais  la  bougie  à  ventre 
vautmieux,  permet  d’élever  la  dilatationà  tel  degré  qu’en 
désire,  et  cause  moins  de  douleur  que  les  bougies  coni¬ 
ques.  . 

Leur  action  sur  le  rétrécissement  n’a ,  pas  toujours 
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été  envisagée  de  la  même  manière.  Maintenant,  on  ne 
leur  accorde  que  la  propriété  d’ulcérer,  et  celle  d’élargir. 
C’est  évidemment  une  erreur.  La  compression  excentrique 
qu’elles  exercent  sollicitant  l’absorption  interstitielle,  peut 
dissiper  la  phlogose  qui  entretient  si  souvent- les  callo¬ 
sités  de  l’urètre,  en  même  temps  qu’elle  les  efface  et  les 
distend.  La  cure  radicale,  qu’elles  procurent  plus  souvent 
qu’on  ne  serait  porté  à  le  croire  d’après  le  témoignage 
de  certains  auteurs ,  ne  s’explique  même  guère  que  par 
cet  effet  remarquable.  Cela  conduit ,  en  outre ,  à  penser 
que  les  bougies  médicamenteuses  ont  probablement  été 
rejetées  à  tort  d’une  manière  absolue,  et  que  leur  action 
topique  n’est  peut-être  si  dédaignée  que  parce  qu’on  ne 
l’a  pas  comprise* 

Ulcération.  Ceux  qui  ont  adopté  la  méthode  par  ulcé¬ 
ration  s’appuient  sur  ce  raisonnement,  savoir  :  qu’une 
coarctation  simplement  dilatée  ne  peut  manquer  de  re¬ 
paraître  dès  qu’on  cesse  l’usage  du  corps  dilatant,  et 
qu’en  opérant  une  perte  de  substance  ,  on  doit,  au  con¬ 
traire,  obtenir  un  agrandissement  permanent  du  canal. 
En  professant  encore  une  pareille  doctrine,  Home  a 
çpmmis  une  double  erreur.  D’une  part,  la  récidive  n’est 
pas  une  suite  inévitable  de  la  dilatation;  de  l’autre,  L’ul¬ 
cération  entraîne  une  perte  de  substance  dont  la  cicatri¬ 
sation  reproduirait  avec  bien  plus  de  certitude  le  rétré¬ 
cissement.  D’ailleurs,  rien  ne  démontre  qu’on  puisse 
véritablement  la  faire  naître  à  volonté.  Une  bougie  intro¬ 
duite  avec  force  dans  l’infundibulum  d’une  coarctation, 
ou  maintenue  pressée  dans  le  milieu  du  cercle  rétréci, 
irrite,  dilate  plus  promptement,  mais  n’ulcère  pas  la 
partie,  parvient  tout  au  plus  a  l’excorier. 

Dilatation.  L’action  médicamenteuse  des  bougies,  à 
laquelle  on  reviendra  très  probablement  un  jour,  étant 
mise  de  côté ,  il  n’y  a  donc  que  léur  effet  distensif  d’im¬ 
portant  à  étudier  dans  ses  divers  degrés  ou  ses  diffé- 
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rentes  phases.  Get  effet  est  sûr,  à  peu  près  immanquable; 
mais  il  a  le  grave  inconvénient  de  ne  pas  se  maintenir 
arec  assez  de  constance ,  et  de  se  borner  à  pallier  le  mal , 
au  lieu  de  le  guérir  sans  retour,  chez  la  majeiîre  partie 
des  malades  qui  s’y  soumettent.  Toutefois,  on  peut  ré¬ 
pondre  à  de  telles  objections  qu’on  en  a  exagéré  la  valeur, 
que  les  coarctations  qui  ne  sont  constituées,  ni  par  une 
bride,  ni  par  une  valvule,  ni  par  une  cicatrice  saillante, 
ni  par  des  végétations ,  de  quelque  nature^qu' elles  soient, 
qui  dépendent  d’un  épaississement  pur  et  simple,  phleg- 
masique  ou  autre,  de  la  membrane  muqueuse  et  de  la 
couche  organique  sons-jacente,  se  dissipent  quelquëfois 
pour  toujours  sous  l’influence  d’une  dilatation  bien  con¬ 
duite  ;  enfin,  qu’il  suffit,  pour  empêcher  la  récidive,  de 
replacer  une  bougie  tous  les  mois,  puis  tous  les  deux, 
trois  ou  quatre  mois,  et  de  la  garder  quelques  heures, 
précaution  qui  doit  d’autant  moins  tourmenter  le  malade, 
qu’il  peut  très  bien  se  pratiquer  lui-même  l’opération. 

Manuel  opératoire .  Quand  l’urètre  est  fortement  res¬ 
serré,  ce1  n’est  pas  toujours  une  chose  facile  que  d’y 
passer  une  bougie.  Trop  fine,  elle  se  replie  devant  le 
moindre  obstacle.  Un  peu  plus  grosse,  il  ne  lui  est  plus 
possible  d’entrer.  Les  cordes  à  boyau ,  qui  sont  plus 
raides ,  qui  conservent  plus  de  force  sous  une  plus  petite 
masse,  offrent  alors  quelques  avantages.  M.  Delpech 
prescrit  d’en  aplatir,  d’en  mâcher  un  peu  la  pointe,  afin 
de  la  transformer  en  une  sorte  de  pinceau  souple  et 
flexible;  franchit  l’obstacle;  les  retire  au  bout  de  deux 
heures;  en  reporte  une  un  peu  plus  grosse,  qu’il  renou¬ 
velle  après  le  même  intervalle  ,  et  qu’il  remplace  dès  le 
soir  même ,  quand  il  le  croit  possible,  par  une  bougie  ou 
une  sonde  de  gomme  élastique.  Le  gonflement  qu’elles 
subissent,  en  fait  un  instrument  dilatateur  précieux  en 
pareil  cas;  mais,  comme  elles  se  détordent,  se  ramol¬ 
lissent,  deviennent  noueuses,  on  courrait  risque  de  les 
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briser  ou  d’écorcher  l’urètre,  en  tardant  plus  de  deux  ou 
trois  heures  à  les  changer. 

Sondes  fines.  ■ —  Bougies  creuses.  Souvent  aussi  une 
très  petite  sonde  ou  une  bougie  creuse  est  plus  conve¬ 
nable  pour  commencer.  Le  mandrin  dont  on  la  garnit, 
doit  être  bien  courbé  jusqu’au  bec,  et  offrir  toute  la 
force  possible.  Le  tout  est  ensuite  introduit.,  d’après  les 
règles  du  cathétérisme,  jusque  dans  la  vessie.  Du  reste, 
il  est  prudent  d’avoir  à  l'a  fois  sondes,  bougies,  'cordes  à 
boyau  dans  son  étui,  afin  de  pouvoir,  au  besoin,  es¬ 
sayer  ces  instruments Tün  apêès  l’autre.  Il  ne  peut  pas 
y  avoir  de  position  fixe  pour  le  malade.  On  doit  tan¬ 
tôt  le  laisser  debout,  tantôt  le  faire  asseoir,  tantôt  le 
placer  horizontalement  dans  son  lit.  La  verge,  qu’on  tient 
généralement  un  peu  relevée,,  a  besoin,  dans  d’autres 
cas,  d’être  légèrement  abaissée  et  tirée  en  avant.  Guidé 
par  la  sensation  qu’il  éprouve,  la  résistance  qu’il  ressent 
aussitôt  que  le  sommet  de  la  bougie  abandonne  l’axe  du 
canal ,  le  malade  réussit  parfois  là  où  le  chirurgien  le  plus 
habile  avait  échoué.  L’inutilité  d’une  première  tentative 
ne  dit  rien  pour  la  seconde.  Mille  particularités ,  que  la 
pratique  seule  apprend  à  distinguer  ,  peuvent  s’opposer 
au  succès  d’abord,  et  le  permettre  une  minute  après.  Au 
total ,  on  procède  à  peu  près  comme  pour  le  cathété¬ 
risme.  La  verge  est  tenue  de  la  main  gauche,  la  bougie 
poussée  de  la  main  droite.  Les  plus  grêles  s’engagent  très 
facilement  au  fond  des  lacunes  de  Morgagni ,  ou  dans  le 
moindre  repli  du  canal.  Pour  peu  qu’il  se  présente  de 
résistance,  on  la  fait  tourner ,  comme  un  axe,  entre  les 
doigts,  après  l’avoir  retirée  de  quelques  lignes,  et  en 
continuant  de  la  pousser  près  de  l’obstacle.  Un  cul-de- 
sac,  une  plicature,  une  fausse  direction,  une  rugosité,  le 
relief  formé  par  la  coarctation  elle-même,  peuvent  en 
arrêter  la  marche.  C’est  alors  sur-tout  qu’il  faut  la  faire 
avancer  doucement ,  ia  ramener  à  soi ,  en  varier  l’incli- 
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naison,  la  tourner  entre  les  doigts,  en  favoriser  le  pas¬ 
sage  au  moyen  de  l’indicateur  appuyé  sur  le  périnée.  On 
sait  qu’elle  entre  dans  le  rétrécissement,  quand,  en  voulant 
ne  plus  avancer,  elle  ne  tend  pas  à  reculer,  et  se  trouve 
comme  comprimée  par  la  pointe.  On  peut  être  certain  du 
contraire,  tant  qu’elle  ressort,  dès  qu’on  cesse  de  la  pres¬ 
ser,  et  quelle  n’offre  pas  de  résistance  à  la  main  qui 
veut  la  retirer.  Une  personne,  exercée  ne  s’y  trompera 
point,  et  sentira,  mieux  qu’elle  ne  pourra  dire,  la  diffé¬ 
rence  qui  existe  entre  la  bougie  engagée ,  et  celle  qui  n’est 
qu  arretée.  . 

Dans  le  premier  cas,  son  excès  de  volume  pouvant 
seul  l’empêcher  d’aller  ,  il  n’y  a  qu’à  la  remplacer  par 
une  plus  petite,  ou  la  fixer  sur  le  point  où  elle  est  entrée. 
Dans  le  second ,  on  renouvelle  les  tentatives  de  toutes  les 
manières  possibles,  en  prenant  une  bougie  plus  grosse  ou 
plus  petite,  d’une  autre  forme  ou  d’une  autre  nature.  A  la 
fin  on  peut  la  fixer  dans  le  point  de  l’ urètre  où  elle  est  des¬ 
cendue,  pourvu  que  son  extrémité  ne  soit  pas  rebroussée. 
Il  n’est  pas  rare  qu’ainsi  disposée,  elle  franchisse  d’elle- 
même  l’obstacle,  et  qu’au  bout  d’une  demi-heure,  rien  ne 
soit  plus  facile  que  de  la  faire  avancer  considérablement. 
Gette  conduite  ,  suivie  depuis  long-temps  à  l’Hôtel-Dieu 
de  Paris,  y  a  procuré  de  noTqbreux  succès ,  et  des  succès 
parfois  inespérés.  Si  le  Canal  paraît  trop  irrité  ou  trop 
douloureux  s’il  saigne  en  abondance  ou  se  contracte 
spasmodiquement.,  on  suspend  toute  manoeuvre,  poury 
revenir  plus  tard  dès  que  les  accidents  seront  calmés. 
Lès  bougies  emplastiques ,  qu’on  a  pris  la  précaution  de 
côurber  vers  le  bout,  ne  peuvent  plus  être  roulés  entre 
les  doigts,  à  la  vérité ,  mais  elles  s’accommodent  mieux  à 
là  direction  des  parties,  et  franchissent,  dans  certains  cas, 
l’obstacle  qui  avait  résisté  à  toutes  les  autres.  Tremper  la 
verge  dans  l’eau  froide,  faire  tiédir  l’instrument  avant  de 
l’introduire,  l’enduire  de  cérat  quand  on  l’avait  humée! é 
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d’huile,  le  charger  de  pommade  de  belladone  ou  d’opium , 
rend  quelquefois  facile  ce  qui  semblait  impossible.  Un 
long  stylet  boutonné,  portant  un  anneau  extérieurement, 
poussé  en  tournant,  m’a  tout  aussi  bien  réussi  dans  plu¬ 
sieurs  cas  difficiles  qu’a  MM.  Bell  et  Yanvelsnaer  qui  l’ont 
proposé  en  1 8 14  et  1821.  Son  bouton  est  un  excellent 
moyen  de  franchir  les  coarctations  les  plus  irrégulières, 
et  pèrmet,  ainsi  que  le  fait  remarquer  M.  Ségala's ,  de 
mesurer  l’éten'due  du  rétrécissement. 

Je  suppose  que  la  bougie  est  enfin  placée.  Pour  la  fixer, 
on  sé  borne,  si  elle  est  emplastique  et  renflée,  à  replier  en 
crochet  ou  en  anneaux,  son  extrémité  du  côté  du  gland.  v 
Lorsqu’elle  est  cylindrique  ou  simplement  conique,  il 
faut  en  outre  la  coiffer  d’un  condom  ou  d’un  petit  sac  de 
linge  fin ,  qui  enveloppe  en  même  temps  la  verge.  Les 
bougies  en  gomme  élastique  exigent,  sous  ce  rapport,  les 
mêmes  soins  que  les  sondes  à  demeure  dont  il  a  été  parlé 
plus  haut.  Le  temps  qu’il  convient  de  laisser  les  pre¬ 
mières  ,  varie  selon  une  infinité  de  circonstances  ,  selon 
que  le  canal  est  plus  ou  moins  irritable  ou  sensible,  qu’il 
est  sain  d’ailleurs  ou  malade,  que  la  personne  en  éprouve 
plus  ou  moins  de  douleurs,  que  la  coarctation  est  plus  ou 
moins  ancienne,  plus  ou  moins  prononcée, .suivant  aussi 
l’effet  qu’on  a  l’intention  de  produire.  Il  est  rare  néan¬ 
moins  que  ce  soit  moins  d’une  demi-heure,  d’une  ou  de 
deux  heures  ,  et  plus  de  douze  à  quinze  heures ,  autant 
en  général  que  le  malade  peut  la  supporter  sans  trop 
souffrir.  Si  le  besoin  d’uriner  se  fait  vivement  sen¬ 
tir  ,  et  que  le  fluide  ne  puisse  pas  s’échapper  entre  les 
parois  du  canal  et  le  cprps  -étranger,  les  bougies  coniques 
ont  encore  cet  avantage  qu’en  les  retirant  un  peu,  l’ urine 
passe  facilement ,  et  qu’il  est  aisé  de  les  remettre  ensuite 
à  la  même  profondeur  qu’auparavant.  Les  sondes  flexi¬ 
bles,  soit  cylindriques,  soit  coniques,  sont  précieuses 
en  ce  sens  qu’il  est  inutile  de  les  -changer  pour  que  la 
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vessie  se  vide,  et  que  certains  sujets  ne  peuvent  pas  re¬ 
tenir  leurs  urines  plus  d’une  heure  ,  ou  même  moins. 

L’intervalle  de  chaque  application  ne  peut  avoir  non 
plus  rien  de  fixe.  On  est  quelquefois  forcé  d’attendre 
deux  ou  trois  jours ,  tandis  que  dans  d’autres  cas  l’orga¬ 
nisme  s’y  accoutume  si  rapidement,  en  est  si  peu  troublé, 
qu’on  peut  y  revenir  dès  le  lendemain.  En  les  renouve¬ 
lant,  on  en  prend  d’un  peu  plus  volumineuses,  toutes  les 
fois  que  la  dernière  commence  à  cheminer  librement  dans 
l’urètre,  mais  les  bougies  coniques,  étant  de  plus  en  plus 
grosses  à  mesure  qu’elles  pénètrent ,  ne  réclament  pas 
d’une  manière  aussi  absolue  ce  renouvellement.  Plus  on 
avance  ,  plus  on  rapproche  les  séances,  et  plus  on  en  pro¬ 
longe  la  durée.  Il  est  permis  de  poser  en  principe  que 
tout  rétrécissement  qui  se  laisse  traverser  par  une  bougie 
si  fine  qu’elle  soit ,  est  guérissable  par  la  dilatation.  Ce 
traitement,  d’autant  plus  long  que  la  stricture  est  plus' 
dure  ou  plus  résistante,  que  le  malade  est  plus  impres¬ 
sionnable  ou  plus  difficile  à  conduire,  n’est  parfois  ter¬ 
miné  qu’au  bout  de  deux  ou  trois  mois  ;  mais  j’ai  acquis 
la  conviction  ,  fondée  sur  un  assez  grand  nombre  de 
faits  ,  qu’on  peut  arriver,  dans  l’espace  de  vingt  à  trente 
jours,  chez  la  majorité  des  sujets ,  à  redonner  ainsi^au 
canal  ses  dimensions  naturelles,  sur-tout  à  l’aide  des 
bougies  coniques.  J’ai  même  fréquemment  obtenu  de  ces 
dilatations  dans  l’espace  de  six ,  huit ,  douze  ou  quinze 
jours  sur  des  malades  dont  le  rétrécissement  datait  de 
plusieurs  années,  et  sur  quelques  autres  qu’on  avait  déjà 
traités,  soit  par  les  bougies,  soit  par  la  cautérisation,  mais 
dont  la  curene  s’était  pas  maintenue.  Je  ne  conçois  rien  aux 
dangers  dont  on  l’accuse,  aux  douleurs  que  certains  auteurs 
lui  reprochent.  Méthodiquement  dirigé,  je  ne  lui  ai  jamais 
vu  produire  d’accidents  graves.  Le  suintement  muqueux 
ou  blennorliagique  qu’il  détermine  parfois  ,  disparaît 
à  peu  près  constamment  de  lui-même  ,  après  avoir  duré 
Tome  11.  60 
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quelques  jours.  La  fièvre  ,  précédée  de  tremblement  et 
suivie  de  sueurs ,  comme  dans  les  fièvres  intermittentes, 
qu’il  cause  dans  certains  cas  n’a  rien  d’inquiétant.  Les 
mouvements  nerveux,  l’engorgement  du  cordon  ou  des 
testicules  ,  sont  des  accidents  exceptionnels  que  l’emploi 
des  bougies  ne  fait  pas  plus  souvent  naître  que  le  cathé¬ 
térisme  lè  plus  simple.  Un  malade,  que  je  viens  d’y  sou¬ 
mettre  à  la  Pitié,  a  été  cependant  pris  de  symptômes  qu’il 
convient  de  signaler.  Une  bougie  conique  avait  été  passée 
après  plusieurs  tentatives.  Un  matin  cet  homme  voulant  la 
remettre  de  son  chef,  ne  put  y  parvenir,  et  se  fit  saigner  le 
canal.  L’accès  de  fièvre  qui  avait  accompagné  les  premiers 
essais  s’est  renouvelé  ,  a  duré  trois  jours  ,  et  n’a  cessé  le 
quatrième  que  pour  faire  place  à  une  arthritis  tibio-tar- 
sienné  droite  des  plus  violentes ,  des  plus  douloureuses  et 
qui  a  été  suivie  d’un  vaste  abcès  dans  l’article,  puis  d’une 
ankylosé.  11  est  vrai  que  cette  jambe  avait  été  fracturée  au* 
dessus  des  malléoles  six  semaines  auparavant.  Est-ce  une 
coïncidence,  est-ce  un  effet  du  même  genre  que  celui  que 
produit  assez  .souvent  la  blennorrhagie?  Le  reproche 
qu’il  mérite  réellement  est  d’exposer  à  la  récidive,  d’exiger 
qu’on  porte  la  dilatation  au-delà  des  dimensions  normales 
de  l’urètre,  que  les  bougies  ne  soient  pas  abandonnées 
tout-à-coup,  qu’on  en  continue  F  usage  d’espace  en  espace* 
au  moins  pendant  quelques  mois. 

La  petits  poche  cylindrique  ou  fusiforme ,  soutenue 
par  un  stylet ,  et  portée  par  une  canule  flexible  ,  qu’on 
introduit  vide  dans  le  rétrécissement ,  et  qu’on  remplit 
ensuite  par  insufflation ,  forme  un  dilatateur  à  air  ,  qui 
devait,  au  dire  deDucamp,  être  substitué  aux  bougies 
renflées,  et  offrir  l’important  avantage  de  distendre  avec 
force  la  coarctation  sans  avoir  la  moindre  action  sur  le 
reste  du  canal.  On  sait' aujourd’hui  qu’il  n’en  est  pas 
ainsi ,  que  la  petite  vessie  se  moule  nécessairement  sur 
F  urètre  ,  et  qu’elle  presse  tout  autant  en  deçà  et  au-delà 
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que  sur  le  cercle  rétracté  lui-même.  Le  dilatateur  de 
M.  Arnott  n’est  réellement  pas  meilleur.  M.  Costallat 
m’en  a  fait  voir  un  autre  qui  se  compose  principalement 
d’un  long  canal  en  linge  fin,  qu’un  stylet  flexible  est 
chargé  de  porter  jusqu’au  fond  de  l’urètre.  Ce  tube,  ter¬ 
miné  en  cul-de-sac  du  côté  de  la  vessie?  ouvert  et  garni 
d’une  virole  à  l’autre  extrémité,  est  destiné  a  recevoir  des 
brins  de  charpie  ou  de  coton  qu’une  autre  tige  pousse  et 
rassemble  dans  la  coarctation  ,  de  manière  à  obtenir  une 
dilatation  aussi  rapide  et  aussi  progressive  qu’on  le  dé¬ 
sire.  Quelque  ingénieuses  que  soient  ces  inventions,  je 
doute  qu’elles  se  conservent  dans  la  pratique.  Les  bougies 
permettraient  à  peu  près  constamment  d’atteindre  le 
même  but,  et  méritent,  par  leur  simplicité,  la  préférence 
qu’elles  conserveront  probablement  toujours. 

§  o. 

Cautérisation. 

Croyant  que  les  rétrécissements  de  l’urètre  dépendaient 
de  végétations  ,  de  fongosités,  les  chirurgiens  des  quin¬ 
zième,  seizième  et  dix-septième  siècles,  contractèrent 
l’habitude  de  les  traiter  par  les  caustiques.  Le  vert-de- 
gris,  le  vitriol,  la  Sabine,  etc.,  mêlés  à  des  compositions 
emplastiques ,  et  transformés  en  bougies,  étaient  em¬ 
ployés  a  cet  usage.  Ferri,  A.  Paré,  F.  de  Hilden,  Rivière, 
en  parlent  comme  d’une  méthode  très  répandue,  souvent 
dangereuse  ;  et  l’on  sait  que  Loyseau  osa  y  recourir  sur 
le  roi  Henri  IV.  Mais  il  n’en  fut  presque  plus  question 
dans  le  dernier  siècle  ;  et,  sans  les  perfectionnements,  les 
améliorations  dont  elle  a  été  l’objet  entre  les  mains  deLe- 
mônhiér,  de  Wisemann,  dé  Roncalli,  de  Hunter,  de  sir 
Ev.  Home,  d’ Arnott,  de  Ducamp  et  de  plusieurs  autres 
praticiens  français,  cette  méthode,  qui  a  fini  par  se  géné¬ 
raliser,  aurait  pu,  sans  inconvénient ,  rester  dans  l’oubli 
•  6o. 
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où  elle  était  tombée.  Le  nitrate  d’argent,  substitué  au 
sublimé  et  autres  caustiques  employés  primitivement,  a 
paru  en  écarter  les  dangers  ,  et  lui  a  concilié  de  nombreux 
suffrages.  En  démontrant  ensuite  la  possibilité  de  ne 
toucher  que  la  partie  malade,  on  est  enfin  parvenu  à 
tassurer  les  esprits  ,  à  la  rendre,  en  quelque  sorte,  vul¬ 
gaire.  Il  ne  faudrait  pourtant  pas  croire  que  Ducamp 
soit  l’auteur  primitif  de  tels  changements.  Les  bougies  à 
empreintes  étaient  en  usage  dès  le  seizième  siècle.  F,  Ger¬ 
main,  L.  Mazell,  conseillent  formellement  de  reconnaître 
le  siège  et  la  forme  du  rétrécissement  avec  -le  bec  d’une 
bougie  emplastique ,  de  la  retirer  ,  -d’enlever  une  couche 
de  sa  pointe,  pour  la  remplacer  par  une  substance  caus¬ 
tique,  et  de  la  reporter  ainsi  armée  dans  le  canal  coarcté. 
Le  procédé  de  M.  Home,  qui  consiste  à  fixer  une  parcelle 
de  nitrate  d’argent  a  la  pointe  d’une  bougie,  pour  la 
porter  sur  le  point  resserré',  diffère  à  peine,  comme  on 
le  voit,  de  celui  de  Germain  ou  de  Mazell;  de  même  que 
Paré  a  prévenu  Hunter,  en  imaginant  une  canule  pour 
protéger  l’urètre,  pendant  qu’on  introduit  et  qu'on  laisse 
agir  la  bougie  chargée  de  caustique.  Comme  le  remarque 
M.  Dezeimeris,  Lemonnier  savait  aussi  procéder  à  la  re¬ 
cherche  de  l’obstacle,  et  en  prendre  l’empreinte  avec  de 
la  cire,  avant  d’aller  le  cautériser.  F.  Roncàlli  se  servait 
d’ailleurs  du  même  caustique  que  Hunter,  ou  du  même 
procédé  que  Paré,  dès  l’année  1720,  et  la  pratique  de 
‘Wisemann  était  si  peu  abandonnée  à  l’époque  des  essais  de 
son  compatriote,  qu’en  1^55,  Alliés  se  plaignait  des  ac¬ 
cidents  mortels  qu’elle  produisait  fréquemment  à  Paris. 
Malgré  les  remarques  et  les  modifications  de  MM.  Aber- 
dom  et  Wathely,  la  méthode  de  Home,  naturalisée  en 
France  par  M.  Petit,  en  1818,  avait  été  si  vivement  re¬ 
poussée  par  MM.  Rawley  et  Carlisle  entre  autres ,  que  , 
même  en  Angleterre,  elle  rèsta  en  butte  à  de  nombreuses 
{préventions,  et  que  le  travail  de  M.  Arnott,  fondé  sur  les 
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mêmes  principes  que  celui  de  Ducamp  ne  produisit 
presque  aucune  sensation  à  Londres,  en  1819;  pas  plus 
que  celui  de  M.  Macilwain,  puMié  en  i83o,  ne  fera  pré¬ 
valoir  l’emploi  de  la  potasse. 

La  cautérisation  d’avant- en  arriéré,  avec  ou  sans  canule 
conductrice,  a  presque  complètement  disparu  de  la  prati¬ 
que,  depuis  qu’Arnott  et  Ducamp  ont  fait  connaître  leur 
méthode.  Si  quelques  personnes  tenaient  encore  à  la  tenter, 
la  bougie  armée  de  MM.  Home  et  A.  Petit,  étant  flexible, 
devrait  être  préférée  pour  les  rétrécissements  situés  vers  le 
bulbe  ou  au-del'a.  Poussée  rapidement,  elle  ne  permet  que 
difficilement  au  caustique  qui  én  occupe  le  bec,  de  toucher 
les  parois  de  l’urètre  avant  de  se  présenter  à  l’infundibu- 
lum  rétréci;  alors,  on  la  presse  un  peu  ;  le  nitrate  se  fond; 
puis  on  la  retire  au  bout  d’une  minute.  Quand  l’obstacle 
est  moins  profond,  la  canule  de  Roncalli  ou  de  Hunter 
peut  être  employée  sans  inconvénient;  M.  Ch.  Bell  et 
Shaw  ont; cru  que  le  bec  d’une  sonde  métallique,  droite 
ou  courbe,,  selon  les  cas  ,  percé  au  centre,  si  l’obstacle  est 
central ,  et  de  côté,  dans  le  cas  contraire ,  remplirait  plus . 
sûrement  la  même  indication ,  en  donnant  toute  liberté 
de  porter  et  de  faire  proéminer  par  l’un  de  ces  trous ,  un 
morceau  de  caustique,  soit  avec  une  bougie,  soit  avec 
un  long  stylèt  fourchu,  soit  avec  tout,  autre  instrument,- 
approprié. 

La  cautérisation  latérale-,  qui  asi'vivement.  fixé  l’atten¬ 
tion  dans  ces  derniers  temps ,  exige  plus  de  précautions,  et- 
se  pratique  par  dés  procédés  divers ,  appartenant  tous  à  là 
même  méthode.  L’appareil  de  Ducamp  se ,  compose  ,. 
1°  d’une  sonde  exploratrice,  graduée,  en  gomme  élastique, 
destinée  &  reconnaître  la  profondeur  de  l’obstacle  ;  d’üne 
bougie  à  empreinte ,  autre  tige  graduée ,  portant  une 
certaine  quantité  de  cire  à  mouler  à  son  extrémité  ;  3°  d’üne 
sonde  conductrice,  également  flexible, et  graduée,  garnie 
d’une  douille  de  platine  par  un  bout,  et  renfermée  dans 
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un  tube  d’argent  par  l’autre  ;  4°  d’un  porte-caustique -, 
constitué  par  un  petit  cylindre  de  platine,  creusé  d’une 
fente  sur  une  de  ses  faces,  ét  ayant  vers  sa  racine  Une 
goupille  transversale  ,  pour  l’empêcher  de  franchir  le 
bec  du  conducteur,  puis  une  tige  flexible  avec  laquelle  il 
se  visse  et  qui  se  continue  de  l’autre  côté  avec  un  stylet 
métallique  armé  d’un  anneau. 

Manuel  opératoire.  Le  malade  et  le  chirurgien  se  pla¬ 
cent  comme  pour  le  cathétérisme  ou  l’application  des 
bougies.  On  remplit  la  petite  cuvette  de  platine  avec  des 
fragments  de  nitrate,  avant  de  la  visser  sur  la  tige  flexible. 
Toujours  tenue  entre  les  mors  de  bonnes  pinces  ,  ori  la 
place  ensuite  au-dessus  d’une  bougie  ou  d’une  chandelle, 
dont  la  flamme  ne  vacille  pas ,  afin  de  faire  fondre  avec 
lenteur  le  caustique,  sans  lui  permettre  de  se  boursouf- 
fler,  comme  il  arrive  quand  on  le  chauffe  trop  vite,  ou 
quand  la  cuvette  n’a  pas  été  bien  nettoyée  et  bien 
desséchée.  Il  ne  reste  plus  qu’à  régulariser  le  tout  en 
râclant  les  reliefs  ou  les  aspérités  qui  ont  pu  se  former, 
avec  de  la  pierre  ponce,  ou  le  tranchant  d’un  instrument 
quelconque.  On  peut  ensuite  commencer  l’opération, 
après  avoir  déterminé  au  juste,  avec  l’instrument  explo¬ 
rateur,  à  quelle  distance  se  trouve  l’obstacle.  G’est  le 
porte-empreinte  qui  est  d’abord  introduit.  On  le  fixe  un 
moment  contre  le  rétrécissement.  La  ciré  à  mouler  le 
remplit  ut  s’engage  dans  le  détroit.  On  le  retire,  et  le 
volume  de  sa  pointe  alongée  donne  la  mesure  du  diamè¬ 
tre  a  traverser,  en  même  temps  que  l’empreinte  rappor¬ 
tée  doit  indiquer  si  la  coarctation  est  centrale,  circulaire, 
ou,  dans  le  cas  contraire,  sur  quelle  partie  dé  l’urètre 
elle  existe.  Le  conducteur  est  ensuite  conduit  à  la  même 
profondeur  où  on  le  retient  de  la  main  gauche,  puis  on 
saisit  de  la  main  droite  l’anneau  du  porte-caustique, 
qu’on  pousse  de  manière  à  faire  sortir  le  cylindre  de 
platine  chargé  de  nitrate,  en  tournant  sa  cuvette  du  côté 
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de  la  paroi  malade,  à  le  faire  entrer,  en  un  mot,  dans  le 
cercle  coarcté.  Les  ailes  de  sa  goupille  s’arrêtent  en  de¬ 
dans  de  la  douille  du  conducteur.  On  le  laisse  une 
minute  ou  seulement  une  demi-minute  en  contact  avec 
les  tissus.  Après  l’avoir  retiré  dans  l’intérieur  de  la 
sonde,  on  entraine  le  tout,  et  l’opération  est  terminée. 
En  agissant  ainsi,  on  ne  peut,  quand  il  existe  à  la  fois 
plusieurs  rétrécissements,  attaquer  le  plus  reculé  qu’a- 
près  avoir  détruit  successivement  tous  les  autres.  Le 
porte-caustique  étant  droit  et  supporté  par  une  tige 
flexible  très  faible,  il  est  dangereux  et  fort  difficile  d’at¬ 
teindre  la  portion  courbe  de  l’urètre.  De  plus ,  les  ma¬ 
tières  que  sécrète  l’organe,  pouvant  s’introduire  dans 
le  conducteur,  dissolvent  assez  souvent  le  nitrate,  avant 
qu’il  ne  puisse  être  engagé  dans  le  point  resserré. 

M.  Lalleniand  est  un  des  premiers  qui  aient  cherché  à 
faire  disparaître  ces  inconvénients.  Son  porte-caustique , 
terminé  par 'un  bouton,  tout  d’une  pièce  avec  la  tige  qui 
le  fait  mouvoir,  est  droit  ou  courbe,  selon  qu’il  doit 
pénétrer  plus  ou  moins  loin,  et  renfermé  dans  une  sonde 
ou  gaine  dé  platine  ayant  la  même  direction  et  plus  de 
diamètre  qu’il  n’en  faut  pour  s’appliquer  exactement  sur 
la  portion  à  cuvette  ou  renflée  du  mandrin.  Un  anneau 
curseur,  armé  d’une  vis  de  pression,  embrasse  la  canule 
conductrice.  Le  mandrin  porte  à  l’autre  extrémité  un  bou¬ 
ton  lenticulaire  ou  un  écrou,  qu’on  ne  pose  qu’après  avoir 
engagé  l’instrument  dans  sa  chemise  pu  canule  d’arrière 
en  avant.  En  le  tirant  à  soi,  le  petit  renflement  dé  sa  tête 
ferme  complètement  et  transforme  en  bec  mousse  l’ex¬ 
trémité  vésicale  de  l’algalie.  On  le  porte  ainsi  fermé  dans 
le  canal,  comme  un  explorateur,  jusqu’à  la  vessie,  pour 
s’assurer  qu’il  existe  ou  qu’il  n’existe  pas  plus  d’un  obs¬ 
tacle.  S’il  y  en  a  plusieurs ,  on  peut  s’arrêter  sur  le  der¬ 
nier  tout  aussi  bien  que  sur  le  premier ,  et  les  cautériser 
d’arrière  en  avant  ou  d’avant  en  arrière ,  l’un  après 
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l’autre,  ou  tous  dans  la  même  séance.  Une  fois  placé,  on 
descend  et  on  fixe  le  curseur  au  niveau  du  méat,  pour  ne 
pas  perdre  de  vue  la  distance  du  rétrécissement.  En  ra¬ 
menant  ensuite  la  gaine  à  soi ,  la  cuvette  du  mandrin  se 
dégage  et  tombe  a  nu  sur  lé  tissu  altéré.  Pour  le  fermer, 
afin  de  le  retirer,  de  le  pousser  ou  de  le  ramener  sur' 
d’autres  obstacles,  il  est.  presque  indifférent  de  faire 
marcher  la  gaine  sur  le  mandrin,  ou  le  mandrin  a  l’inté¬ 
rieur  de  la  gaine,  en  poussant  l’un  ou  en  retirant  l’autre.. 
Dans  ce  système,  plusieurs  mandrins  sont  nécessaires,  si 
l’instrument  est  courbe ,  attendu  qu’étant  entièrement 
métalliques,  ils  ne  peuvent  pas  tourner  sur  leur  axe  dans 
l’intérieur  delà  canule,  et  que  leur  cuvette  regarde  né¬ 
cessairement  un  point  fixe.  Ainsi,  il  faut  en  avoir  dont  la 
cuvette  soit  sur  le  bord  concave,  d’autres  à  cuvette  infé¬ 
rieure,  d’autres  à  cuvette  latérale.  Il  en  faut  aussi  de 
différents  volumes,  avec  des  chemises  de  calibre  égale¬ 
ment  variables. 

Voulant  conserver  les  avantages  de  l’instrument  dü 
professeur  de  Montpellier ,  sans  abandonner  ceux  de 
l’appareil  de  Ducamp  ,  M.  Ségalas  se  sert  d’un  man¬ 
drin  qui,  formé  de  petits  chaînons  dans  son  quart 
profond,  comme  le  iithotrifeur  de  M.  Pravaz,  peut  exé¬ 
cuter  tous  les  mouvements  de  rotation  nécessaires ,  et 
tourner  sa  cuvette  vers  les  divers  points  du  cercle  malade 
successivement.  En  outre,  il  le  renfermé,  armé  de  sa 
gaine,  dans  la  sonde  conductrice  de  Ducamp,  pour  le 
faire  pénétrer  jusqu’au  premier  rétrécissement. 

Au  lieu  d’une  goupille,  M.  Pasquier  a  fait  placer  un 
bourrelet  circulaire  derrière  la  cuvette  du  porte-caustique, 
afin  de  n’êtré  pas  obligé  de  faire  tourner  à  la  fois,  et  le  man¬ 
drin  chargé  du  médicament,  et  le  tube  conducteur,  comme 
dans  le  procédé  de  Ducamp.  Les  autres  modifications 
adoptées  par  ce  chirurgien ,  sont  de  peu  d’importance , 
peuvent  être  admises  ou  rejetées  sans  inconvénient.  Du 
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reste,  il  a  débarrassé  la  méthode  primitive  des  bou¬ 
gies  porte-empreintes,  des  sondes  exploratrices,  et  veut, 
au  dire  de  M.  Racine,  que  le  traitement  soit  commencé 
par  lès  bougies  ordinaires,  par  la  dilatation,  afin  de 
porter  d’abord  le  caustique  sur  la  coarctation  la  plus 
éloignée. 

Quelques-uns  ont  cru  rendre  les  manœuvres  du  man~- 
drin  plus  faciles  encore  ,  en  donnant  plus  de  longueur  a 
sa  portion  externe,  qui  est  métallique ,  en  la  taillant  a 
pans  pour  que  la  vis  de  pression  du  pavillon  de  la  car 
nule  conductrice  s’y  appliquât  mieux,  et  faire  disparaître 
le  besoin  de  cette  vis,  en  la  terminant  en  tête  de  pince 
dont  une  des  branches  serait  libre  et  armée  de  rainures 
transversales  qui  pussent  la  fixer  à  propos  dans  Couver¬ 
ture  carrée  du  pavillon  de  la  gaine,  tandis  que  l’autre 
se  continuerait  avec  le  mandrin  lui-même  :  il  m’a 
semblé  que  ces  légères  modifications  n’étaient  effecti-- 
vement  pas  à  dédaigner. 

Le  mandrin  que  j’emploie  de  préférence ,  sans  y  tenir 
beaucoup  toutefois,  est  pn  argent,  avec  une  cuvette  de 
platine,  dépourvu  de  bourrelet  et  portant  un  bouton, 
comme  celui  de  M.  Lallemand.  Son  extrémité  libre,  sorte 
de  ressort  de  montre,  long  de  douze  à  quinze  lignes, 
s’engage  dans"  la  branche  fixe  de  la  tête  de  pince  dont 
je  parlais  tout-à-l’heure,  de  manière  à  pouvoir  y  être 
arrêtée  par  une  vis  de  pression,  ou  én  être  retirée  à  vo¬ 
lonté.  Sa  gaine  n’est  autre  que  la  canule  flexible  de  Du- 
camp,  dans  laquelle  je  ne  le  renferme  d’arrière  en  avant, 
qu’après  l’avoir  courbé,  si  je  le  juge  nécessaire ,  comme 
le  mandrin  d’une  sonde  de  gomme  élastique.  La  tête  de 
pince  étant  placée,  il  n’y  a  plus  quJa  tirer  sur  elle  pour 
fermer  tout  l’instrument,  et  appliquer  le  bouton  de  son 
extrémité  cautérisante  sur  l’ouverture  profonde  de  la 
canule  conductrice.  Sa  flexibilité  permet' ,  en  le  courbant 
avant  l’ opération,  de  tourner  la  cuvette  en  haut,  en 
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bas,  ou  de  côté.  Sa  tête  empêche  qu’il  ne  fasse  fausse 
route ,  et  protège  le  caustique  contre  les  humidités  du 
canal.  Il  suffit^  pour  le  faire  avancer,  de  rapprocher  les 
deux  branches  de  la  tête  de  pincenvee  le  pouce  et  l’indi¬ 
cateur  de  la  main  droite  ,  d’engager  celle  qui  est  libre  à 
côté  de  l’autre,  dans  le  pavillon  de  la  canule,  et  de  les 
pousser  ensemble  pendant  que  la  main  gauche  tient  le 
corps  de  l’instrument  immobile  dans  la  verge. 

Appréciation.  Les  principaux  défenseurs  de  la  cau¬ 
térisation  ont  beaucoup  insisté  sur  le  besoin  de  déter¬ 
miner  d’une  manière  mathématique,  non-seulement  le 
degré  de  profondeur,  mais  encore  la  longueur ,  l’épais¬ 
seur,  la  forme  et  la  situation  du  rétrécissement.  Sous 
le  premier  point  de  vue,  aucune  difficulté  ne  se  pré¬ 
sente.  Une  sonde  mousse  quelconque  suffit,  et  en  dit 
tout  autant  que  l’explorateur,  ou  le  porte -empreinte 
de  Ducamp.  Il  n’en  est  pas  de  même  de  la  seconde 
question.  La  bougie  emplastique  ou  dégommé  élastique, 
chargée  de  cire  à  mouler,  que  le  même  auteur  voulait 
conduire  sur  tous  les  rétrécissements  à  la  fois,  dans  le 
but  d’en  retirer  du  même  coup  les  diverses  empreintes, 
n’a  pas  la  moindre  valeur.  Un  longstylet  à  tête  sphérique 
est  infiniment  plus  sûr.  Contenu,  comme  un  mandrin, 
dans  une  sonde  mousse,  ou  porté  seul,  ce  stylet  rencon¬ 
tre  l’obstacle.  On  note  le  chiffre  qui  correspond  alors  au 
méat  urinaire ,  si  ce  n’est  au  pavillon  de  la  sonde.  Il  fran¬ 
chit  la  résistance,  qui  l’arrête  un  peu  quand  on  le  retire, 
et  dont  il  est,  par  ce  mécanisme,  bien  facile  de  mesurer 
l’étendue,  puisqu’on  peut  en  marquer  le  point  de  départ  et 
le  point  de  retrait  à  l’extérieur.  Les  questions  d’épaisseur 
et  de  forme  offrent  plus  d’embarras.  Le  porte-empreinte 
de  Ducamp  est  un  instrument  trompeur  qui  ne  mérite 
aucune  confiance ,  et  qui  n’est  guère  propre  qu’à  servir 
les  projets  du  charlatanisme.  Arrivée  dans  l’urètre,  la 
cire  à  mouler  se  déprime  tout  aussi  bien  sous  l’action 
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d’un  pli,  d’un  mouvement  spasmodique,  d’un  aplatisse¬ 
ment  momentané  du  canal,  que  par  le  fait  d’une  coarc¬ 
tation  véritable,  et  je  n’ai  jamais  compris  que,  sur  son 
seul  témoignage,  des  praticiens  de  mérite  aient  osé  re¬ 
courir  au  nitrate  d’argent.  Que  d’urètres  ont  été  cau¬ 
térisés  sans  besoin ,  parce  que  la  bougie  de  Ducamp , 
sortie  déformée,  avait  fait  naître  l’idée  de  coarctations 
imaginaires  !  M.  Pasquier  a  donc  eu  raison  de  la  pros¬ 
crire,  et  je  pense  que  c’est  un  instrument  à  bannir 
de  la  chirurgie.  M.  Amussat  a  proposé  de  lui  substituer 
une  canule  droite,  garnie  d’un  mandrin  dont  l’extré¬ 
mité,  en  forme  de  tête  de  clou  ou  de  lentille,  ferme 
l’ouverture  et  constitue  le  bec,  mais  dont  l’arrange¬ 
ment  est  tel,  que  le  manche  s’implante  un  peu  en 
dehors  du  centre  de  la  plaque  terminaler  Une  fois  mis  en 
place,  on  tient  ou  on  fait  tenir  la  canule  immobile  d’une 
mainj'de  l’autre,  on  pousse  le  mandrin;  la  rugine  fran¬ 
chit  l’obstacle;  on  la  tourne  sur  son  axe;  son  bord 
tranchant  dépasse  aussitôt  latéralement  le  niveau  de  la 
gaîne en  la  ramenant ,  on  râcle  la  paroi  correspondante 
du  canal,  qui  est  sain  et  régulier  si  elle  ne  rencontre 
rien,  malade,  au  contraire,  et  rétréci  dans  le  cas  où  des 
tissus,  une  bride,  un  relief  en  croissant  l’arrêtent  et  la 
séparent  de  la  canule.  Cet  instrument,  qui  ne  diffère  sen¬ 
siblement  de  l’urétrotome  de  Paré  qu’en  ce  qu’il  est  droit, 
au  lieu  d’être  .courbe,  pas  moins  fautif,  du  reste,  que  les 
bougies  de  Ducamp ,  serait  plus  dangereux  encore  et  ne 
réussirait,  d’ailleurs,  que  dans  les  rétrécissements  fort 
larges.  Nous  verrons  tout-à-l’heure,  au  surplus,  jusqu’à 
quel  point  la  pratique  a  besoin  de  telles  précautions^ 
Au  milieu  de  tant  d’objets,  qu’y  a-t-il  donc  à  conserver  ? 
L’appareil  de  M.  Lallemand  serait  évidemment  le  meil¬ 
leur,  s’il  était  indispensable  de  traverser  de  suite  tous  les 
rétrécissements,  quand  il  en  existe  plusieurs.  Celui  de 
M.  Ségalas  aurait  les  mêmes  avantages,  s’il  était  moins 
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compliqué.  C’est,  en  définitive,  à  l’appareil  de  DucampK 
modifié  par  M.  Pasquier,  ou  tel  que  je  m’en  suis  servi , 
que  je  donnerais  la  préférence ,  s’il  fallait  en  adopter  un 
à  l’exclusion  des7  autres.  Mais  il  en  est  de  la  cautérisation 
de  l’urètre  comme  de  toutes  les  opérations.  Avec  une 
inain  habile,  tous  les  instruments  sont  bons,  tandis  que 
pour  d’autres,  il  m’en  est  aucun  de  convenable. 

Effets.  Quel  que  soit  le  procédé’ qu’au  suive  ,  la  nature 
des  effets  produits  est  toujours  la  même.  Pendant  que  le 
nitrate  est  à>  nu  dans  l’urètre,  les  malades  ressentent  une 
douleur une  sensation  de  brûlure  ou  de  cuisson,  obtuse 
chez  les  uns,,  fort  vive  chez  les  autres,  et  qui  se  prolonge 
ensuite  plus  ou  moins  long-temps.  Ces  différences  tien¬ 
nent  à  plusieurs  causes:  ou  à  ce  que  du  cérat,  du  suif  ou 
de  l’huile,  restés  autour  du  caustique,  l’invisquent  et 
l’empêchënt  d’agir,  ou  bien  à  ce  que  les  tissus  indurés  du 
cercle  resserré  ont  presque  complètement  perdu  leur 
sensibilité;  puis ,  dans  le  cas  contraire,  à  ce  que  le  médi¬ 
cament  touche  quelque  partie  des  tissus  sains,  s’épanche 
en  avant  ou  en  arrière  du  rétrécissement ,  ou  bien  encore 
à  ce  que  le  canal  est  déjà  le  siège  d’une  irritation ,  d’une 
sensibilité  morbide,  plus  ou  moins  développée.  Lorsqu’il 
n’y  a  point  de  fausse  route ,  ni  d’écoulement,  la  douleur 
se  calme  en  général  assez  vite ,  et  le  sang  n’apparaît  pas 
toujours.  De  toute  manière,  un  bain  entier  est  utile  pour 
prévenir  les  accidents ,  soit,  sur-le-champ  ,  soit  dans  la 
journée.  Quand  la  coarctation  est  portée  très  loin,  ouque 
la  cautérisation  a  été  forte,  il  peut  se  faire  que  la  conges¬ 
tion,  le  boursoufflement  amènent  une  rétention  d’urine, 
produite ,  dans  d’autres  circonstances ,  par  des  flocons 
de  matières  étrangères,  d’eschares,  arrêtés  au  centre  de 
l’obstacle.  Une  bougie  fine,  des  bains,  des  injections 
iièdes,  en  font  aisément  justice.  S’il  y  avait  menace  d’in¬ 
flammation,  on  mettrait  des  sangsues  au  périnée.  Le 
lendemain,  le  second  ou  le  troisième  jour,  des  lambeaux. 
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rubanés,  grisâtres, noirâtres  ou  blanchâtres,  sortent  de  l’u¬ 
rètre  avec  l’urine,  dont  ils  rendent  de  nouveau  l’émission 
assez  douloureuse.  Ces  expulsions,  du  reste,  ne  sont  pas 
indispensables  ,  et  souvent  elles  manquent  absolument , 
quoique  la  cautérisation  ait  produit  un  très  grand  effet. 
On  la  recommence  dès  que  l’érétisme  est  tombé ,  et  que 
la  sensibilité  de  l'organe  le  permet ,  c’est-à-dire,  au  bout 
de  trois  ,  quatre  ,  cinq  ou  six  jours.  Dans  l’intervalle, 
certaines  personnes  appliquent  de  temps  en  temps,  une 
bougie  pour  quelques  minutes ,  et  je  pense  qu  elles  ont 
-raison.  D’autres  prétendent  n’avoir  recours  aux  dilatants 
qu’après  la  destruction  de  l’obstacle ,  qui  exige,  dans  ce 
cas,  de  quatre  ou  six  à  trente  et  quarante  cautérisations, 
un  traitement  de  quinze  jours  à  trois  ou  quatre  mois  par 
conséquent. 

Théorie.  Une  dernière  question  nous  reste  à  résoudre  ; 
c’est  celle  des  avantages  de  la  cautérisation.  Ses  partisans , 
Hunter  en  tête,  soutiennent  que  la  dilatation  seule  n’est 
qu’un  moyen  palliatif,  à  peu  près  constamment  suivi  de 
la  réapparition  du  mal ,  et  que ,  pour  obtenir  une  gué¬ 
rison  à  l’abri  de  récidive,  il  faut ,  non  pas  effacer,  dilater 
mécaniquement  l’induration ,  mais  bien  la  détruire  ,  la 
corroder,  ce  que  fait  l’emploi  du  caustique;  après  quoi 
les  bougies  arrivent  comme  pour  régulariser,  compléter 
la  cure.  Ses  antagonistes  répondent ,  que  la  perte  de 
substance ,  causée  par  le  caustique ,  doit  laisser  une 
cicatrice  dure,  élastique,,  ordinairement  rugueuse  ou 
inégale,  qui  ramènera  presque  nécessairement  la  coarc¬ 
tation;  qu’en  ce  sens,  la  cautérisation  est  encore  plus 
sujette  à  récidive  que  la  dilatation  ,  et  qu’étant  incom¬ 
parablement  plus  dangereuse ,  on  ne  voit  pas  ce  qui 
pourrait  lui  mériter  la  préférence;  que,  pour  agir,  le 
porte-nitrate  a  besoin  d’un  canal  encore  large  d’une  ligne 
au  moins,  diamètre  qui  permet  toujours  l’emploi  d’une 
bougie,  et  que  ces  dernières  passent  souvent  où  la  cuvette 
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caustique  ne  peut  pas  pénétrer.  Partant  de  la  première 
objection  ,  ils  demandent  quel  est  l’avantage  de  la  cau¬ 
térisation  -,  puisque  partout  où  elle  est  applicable  ,  les 
bougies  peuvent  en  tenir  lieu  t/  et  qu’elles  doivent  en 
outre  la  précéder  et  la  suivre  dans  presque  tous  les  cas. 
Ces  arguments  n’ont  point  été  réfutés  victorieusement, 
et  ne  pouvaient  pas  l’être,  par  les  personnes  auxquelles 
ils  s’adressent.  Pour  les  détruire,  il  eût  fallu  envisager 
la  cautérisation  sous  un  autre  point  de  vue.  Le  ni¬ 
trate  d’argent  modifie  la  vitalité  des  parties  touchées, 
bien  plus  qu’il  ne  les'  consume.  Dans  l’urètre,  il  éteint 
la  phlegmasie  chronique  qui  a  produit  et  qui  entretient 
presque  toujours  le  rétrécissement,  comme  il  éteint  une 
foule  de  phlegmasies  de  la  peau ,  de  dartres,  le  zona , 
les  boutons  de  variole  ;  comme  il  arrêté  certaines 
angines,  les  aphthes,  les  ophthalmies,  etc.  C’est  par 
cette  action  et  non  en  ulcérant  qu’il  tarit  d’anciens  écou¬ 
lements,  dont  le  siège  est  tantôt  en  avant,  tantôt  en  ar¬ 
rière  du  bulbe  de  l’urètre ,  qu’il  a  procuré  des  succès  si 
remarquables  à  M.  Lallemand  ,  entre  autres  ,  dans  une 
foule  de  lésions  indépendantes  de  toute  coarctation. 
Mais,  aussi,  dans  cette  hypothèse,  loin  de  vouloir  ulcé¬ 
rer,  détruire,  caütériser,  en  un  mot,  il  faudrait  s’en  te¬ 
nir,  autant  que  possible  à  de  simples  attouchements,  con¬ 
sidérer  le  nitrate  d’argent  comme  un  topique  spécial, 
destiné  à  sufflaminer  la  cause  morbifique,  à  solliciter 
en  même  temps  la  résolution  de  l’engorgement  lardacé, 
l’absorption  des  matières  épanchées  ou  concentrées  dans 
les  mailles  de  la  membrane  muqueuse  ou  des  tissus  sous- 
jacents,  et  non  comme  un  véritable  caustique.  Dès  lors , 
la  potasse,  que  M.  Watbely  veut  qu’on  substitue  au 
caustique  lunaire  ^  est,  on  le  voit,  un  moyen  perni¬ 
cieux,  et  qui  c’aurait  jamais  dû  être  mis  en  pratique. 
On  s’expliquerait  ainsi  les  résultats  fournis  par  les  bou¬ 
gies  médicamenteuses  des  anciens,  et  comment  il  se 
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fait  que  tous  les  genres  de  cautérisation  aient  pu  réus¬ 
sir.  Avec  ces  idées,  enfin,  l’usage  du  nitrate  d’argent  de¬ 
vient  d’une  extrême  facilité.  Les  porte-empreintes  n’ont 
plus  aucun  prix,  puisqu’il  suffit  de  l’engager  avec  un  ins¬ 
trument  quelconque  dans  la  coarctation,  sans  s’inquiéter 
de  savoir  si  elle  est  plus  courte  ou  plus  longue,  en  haut 
ou  en  bas,  attendu  qu’en  se  dissolvant,  il  se  répand 
presque  aussitôt  sur  toute  la  circonférence  du  canal.  Les 
conducteurs  percés  en  dehors  du  centre  de  la  douille  de 
platine  qui  en  coiffe  l’extrémité,  afin  d’éloigner  le  porte- 
caustique  de  la  paroi  saine  de  l’urètre,  et  de  l’appliquer 
plus  exactement,  au  contraire,  sur  celle  qui  est  malade, 
perdent  également  toute  leur  importance.  Les  bougies 
et  le  caustique  marchent  de  front  alors  :  les  premières 
pour  dilater,  agrandir;  le  second  pour  guérir,  pour 
redonner  aux  tissus  leurs  propriétés  de  l’état  normal. 
Ainsi,  dilater  d’abord  ;  ne  cautériser  une  première  fois 
qu’au  bout  de  quatre  ou  cinq  applications  de  bougies  ; 
continuer  la  dilatation  ;  cautériser  une  deuxième  fois , 
puis  une  troisième  et  une  quatrième^,  à  des  distances  va¬ 
riables  ;  y  revenir  même  une  ou  deux  fois,  quand  le 
canal  est  porté  a  son  diamètre  suprême,  pour  éteindre 
les  dernières  traces  de  phlegmasie  ou  d’irritation  morbi¬ 
fique  qui  pourraient  y  être  restées;  voilà,  si  je  ne  me 
trompe,  à  quoi  doit  se  réduire  le  traitement  de  la  grande 
majorité  des  coarctations  organiques  de  l’urètre. 

S  7- 

Dilatation  anormale  de  l’urètre. 

Chez  un  malade  affecté  d’incontinence  d’urine,  et  dont 
l’urètre  offrait  une  dilatation  considérable,  M.  Habort 
imagina  d’en  exciser  en  partie  la  paroi  inférieure ,  puis 
d’en  réunir  ensuite  la  plaie  au  moyen  de  la  suture  ,  et 
parvint  ainsi  à  rétablir  les  fonctions  vésico-urétrales. 
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Section  IY. 

PONCTION  DE  LA  VESSIE. 

La  nécessité  de  faire  a  la  vessie  une  solution  de  conti¬ 
nuité  pour  donner  issue  aux  urines  ,  est  si  rare  aujour¬ 
d’hui,  que  M.  Roux  et  nombre  d’autres  praticiens  très 
répandus,  ne  l’ont  jamais  rencontrée.  Depuis  que  les 
maladies  de  l’urètre  et  de  la  prostate  sont  mieux  con¬ 
nues,  la  rétention  d’urine  est  en  effet  fort  rare,  et, 
quand  elle  a  lieu,  les  notions  anatomiques  précises 
que  possèdent  la  majeure  partie  des  chirurgiens  de 
nos  jours ,  permettent  presque  toujours  d’y  mettre 
un  terme,  au  moyen  des  bougies  ou  du  simple  cathé¬ 
térisme.  Cependant,  il  peut  arriver  que  toute  autre 
tentative  échoue,  et  qu’on  soit  obligé  de  choisir  entre  le 
cathétérisme  forcé  et  la  ponction ,  entre  deux  opérations 
presque  également  dangereuses,  mais  dont  la  première 
n’est  pas  à  la  portée  de  tout  le  monde.  Il  existe  trois 
manières  de  pratiquer  la  seconde:  par  le  périnée,  parlé 
rectum,  par  l’hypogastre. 

Art.  ier. 

Ponction  périnéalë. 

Ouvrir  la  vessie  à  travers  le  périnée ,  pour  remédier  à 
l’ischurie ,  a  dù  paraître  tout  simple  aux  anciens  litho- 
tomistes,  qui  n’admettaient  pas  d’autres  voies  pour  ex¬ 
traire  les  calculs.  Aussi  est-ce  la  première  route  qui  ait 
été  proposée,  et  la  seule  qu’on  ait  long-temps  suivie. 
Latta,  auquel  Soemmering  en  fait  honneur,  n’est  pas  plus 
l’inventeur  de  la  ponction  périnéale,  que  Garengeot,  qui 
se  l’attribuait  un  demi-siècle  auparavant.  Riolan,  Theve- 
nin,la  conseillent  formellement,  et  Tollet  l’avait  déjà 
pratiquée  en  1681.  Dionis  la  décrit  d’ailleurs  assez  lon¬ 
guement,  et  montre  qu’on  peut  l’exécuter  de  deux  ma- 
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iiières.  Une  incision  d’un  pouce  sur  le  raphé,  comme 
pour  le  grand  appareil,  mettait  à  même  d’enfoncer  aur 
devant  de  l’anus  un  long  bistouri,  jusque  dans  la  vessie, 
d’y  glisser  une  sonde  en  retirant  l’instrument  tranchant, 
et  de  laisser  une  canule  dans  la  plaie  pour  l’évacuation 
des  urines.  Mais  Dionis  pense  qu’il  serait  mieux  de  pro¬ 
longer  un  peu  l'incision  en  dehors ,  comme  dans  la  litho¬ 
tomie  par  la  méthode  de  F.  Jacques,  afin  de  ménager  la 
prostate.  Juncker,  Lapeyronie,  Heister,  eurent,  presque 
à  la  même  époque ,  l’idée  de  substituer  un  long  trois- 
quarts  au  bistouri,  et  crurent  avoir  ainsi  rendu  l’opération 
beaucoup  plus  simple.  Sous  ce  rapport,  elle  se  réduit  au 
premier  temps  de  la  taille  latérale  deFoubert ,  et  se  pra¬ 
tique  de  la  même  manière,  c’est-a-dire  qu’on  enfonce  l’in¬ 
strument  sur  le  milieu  de  l’ espace  qui  sépare  l’ischion  du 
raphé ,  en  le  dirigeant  un  peu  en  dedans  et  en  avant ,  pour 
tomber  presque  perpendiculairement  sur  le  côté  du  col 
vésieal.  La  crainte  de  se  fourvoyer  en  passant  a  travers 
tant  de  tissus  différents ,  avait  fait  naître  l’idée  d’inciser 
le  périnée  avec  un  bistouri,  et  de  n’employer  le  trois- 
quarts  qu’après  avoir  senti  du  doigt  la  vessie  distendue 
au  fond  de  la  plaie.  C’est  une  modification  que  Sabatier 
veut  qu’on  apporte  à  la  paracen thèse  périnéale,  comme 
Garangeot  l’avait  indiquée  pour  la  taille  latérale ,  et  qui 
aurait  pour  résultat  de  fondre  en  une  seule  les  méthodes 
de  Dionis  et  de  Juncker.  Mais  on  a  généralement  négligé 
ce  conseil.  Pendant  que  les  écrivains  français  conti¬ 
nuaient  de  recommander  la  ponction  pure  et  simple  , 
l’incision  n’a  pas  cessé  d’être  adoptée  en  Angleterre,  où 
elle  paraît  avoir  été  mise  en  pratique  de  diverses  ma¬ 
nières,  Marchant  sur  les  traces  de  Dionis,  M.  A,  Cooper 
incise  un  peu  à  gauche  du  raphé,  déprime  le  bulbe,  puis 
la  prostate  à  droite,  avec  l’indicateur  gauche ,  pendant 
que  de  l’autre  main ,  armée  d’un  scalpel  bien  tranchant , 
il  divise  les.  tissus  et  pénètre  jusque  dans  la  vessie. 
Tome  ii.  6i 
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Quand  il  croit  pouvoir  trouver  l’urètre  derrière  le  ré¬ 
trécissement,  M.  Ch.  Bell  ouvre  ce  canal ,  comme  dans 
la  taille  de  Clieselden,  et  prétend  arriver  avec  moins  de 
danger  dans  la  collection  urinaire.  M.  Brander  veut 
qu’on  n’y  pénètre  que  couche  par  couche,  mais  Jones 
et  Dorsey  ne  voient  pas  l’utilité  de  tant  de  précau¬ 
tions.  En  résumé,,  je  ne  crois  pas  qu’aucune  de  ces 
nuances  ait  de  grands  avantages  sur  les  autres.  Si  la 
ponction  avec  un  trois-quarts  est  plus  prompte,  elle  est 
en  même  temps  moins  sure.  Si  l'instrument  est  moins 
menaçant  pour  les  vaisseaux,  les  uretères  ou  les  vési¬ 
cules  séminales,  qu’il  écarterait  plutôt  que  de  les  diviser, 
il  s’échappe  plus  facilement  entre  les  diverses  ”  couches 
organiques,  et  manque  plus  aisément  la  vessie.  Avec  un 
bistouri  long  et  étroit,  il  faut  ensuite  porter  une  sonde, 
puis  une  canule  dans  la  collection.  Quoique  moins? pro¬ 
bables  ,  les  fausses  routes  sont  cependant  possibles,  et 
la  blessure  des  organes  à  éviter  est  beaucoup  plus  à 
craindre.  L’incision  proprement  dite,  plus  rationnelle, 
plus  prudente  ,  est  aussi  plus  difficile.  Le  défaut  de  con¬ 
ducteur,  qu’il  n’est  pas  possible  de  passer  par  les  voies 
naturelles',  la  rend  plus  délicate  et  plus  incertaine  que 
dans  la  lithotomie,  soit  qu’on  veuille  ménager  la, pros  ¬ 
tate,  comme  dans(  la  méthode  latérale ,  soit  qu’on  pé¬ 
nètre  à  travers  l’urètre.  Néanmoins,  comme,  en  pareil 
cas,  la  vessie  est  fortement  distendue,  et  que  son  con¬ 
duit  excréteur  est  presque  constamment  élargi  derrière 
la  coarctation,  si  j’étais  jamais  dans  la  nécessité  d’ouvrir 
une  voie  artificielle  aux  urines,  je  me  bornerais  k  cher¬ 
cher  l’urètre,  à  lui  faire  une  boutonnière  entre  le  rétré-  ; 
cissement  et  l’anus,  dussé-je  comprendre  le  sommet  de 
la  prostate  dans  mon  incision.  Cette  ouverture  aurait 
le  double  avantage  d'offrir  un  passage  à  la  sonde ,  aux 
canules  qu’on  voudrait  introduire  dans  la  poche  uri¬ 
naire,  et  de  permettre  de  s’occuper  immédiatement  du 
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canal  malade ,  d’arrière  en  avant.  Ni  plus  ni  moins 
dangereuse  que  l’incision  lithotomique  ordinaire  y  là 
boutonnière  dont  je  parle,  l’est  certainement  moins  que 
les  autres  espèces  de  ponctions,  qu’elle  est.de  nature, 
si  je. ne  me  trompe,  à  remplacer  avec  efficacité,  dans 
tous  les  cas  où.  l’état  morbide  ou  anormal  du  périnée  ne 
s’oppose  pas  à  ce  qu’on  attaque  les  voies  urinaires  par 
cette  région. 

-4  RT.  2. 

’  -  Ponction  par  le  rectum. 

Là  saillie  fluctuante  que  forme  la  vessie  en  bas  du  rec- 
tum,  lorsqu’elle  est  distendue  par  l’uriné ,  suffit  pour 
justifier  l’idée  dç  la  ponction  recto-vésicale.  Il  est  même 
étonnant  qu’elle  ne  l’aitqias  fait  naître  plus  tôt,  car  le  doigt 
porté  dans  l’anus  a  du  en  être  souvent  frappé.  Flurant 
qui  croit  l’avoir  imaginée,  et  Poüteau  son  successeur, 
voulant  maintenir  la  canule  du  trois-quarts  dans  l’or¬ 
gane,  afin  de  ne  pas  être  obligés  de  recommencer  l’opé¬ 
ration  si  les  voies  naturelles  tardaient  trop  à  se  rétablir, 
ont  fait  couder  la  cuillère  de  la  canule  de  leur  trois- 
quarts  courbe  à  angle  droit  sur  le  côté  concave  de  sa 
tige.  Par  ce  moyen,  elle  se  trouve  comme  renversée  sur 
la  gouttière  périnéale,  au-devant  de  l’anus,  où  il  est 
facile  de  la  fixer,  de  manière  à  né  point  empêcher  les 
garde-robes,  ni  le  malade  de  marcher,  ou  de  s'asseoir. 
La  plupart  des  auteurs  qui  recommandent  dé  laisser  une 
canule  à  demeure  dans  la  plaie,  ont  adopté  l’instrument 
du  chirurgien  de  Lyon.  Ceux  qui,  comme  Hamilton, 
pensent  qu’il  vaut  miéux  le  retirer  sur-le-champ,  au 
risque  d’êtrè  obligés  de  renouveler  la  ponction,  n’ont 
besoin  que  d’un  trois-quarts  courbe  ordinaire.  Peu  im¬ 
porte,  au  reste,  que  sa  pointe  soit  aplatie  en  forme  de  lan¬ 
cette,  à  l’instar  de  celui  de  Bell,  ou  triangulaire,  comme 
celui  que  M.  Howship  s’est  efforcé  de  répandre  parmi  sés 
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çonapatriètesl  Un  bistouri  étroit,  garni  de  linge,  attein¬ 
drait  le  même  Lut,  exposerait  moins  peut-être  aux  fistu¬ 
les,  et  pénétrerait  mieux  ;  mais  il  est  moins  facile  à  ma¬ 
nier  ,  et  moins  commode  pour  le  placement  d’une  canule. 
Le  malade,  auquel  on  donne  la  même  attitude  que  pour 
la  taille,  pourrait,  à  la  rigueur,  s’appliquer  le  ventre 
sur  le  fiord  d’un  lit,  et  rester  les  jambes  pendantes,  si 
une  telle  position  n’augmentait  pas  trop  les  souffrances. 
L’opérateur  alors  n’aurait  pas  besoin  d’aides,  et  serait 
plus  à  l’aise  pour  transpercer  perpendiculairement  le 
bas-fond  de  la  vessie.  Dans  l’un  et  l’autre  cas,  T  indicateur 
et  le  médius  de  la  main  gauche ,  enduits  de  cérat,  ou 
d’un  corps  gras  quelconque,  introduits  dans  le  rectum, 
reconnaissent  la  saillie  vésicale  et  la  prostate,  tendent 
les  parties,  en  s’écartant  un  peu  Fuue  de  l’autre,  se 
fixent,  la  face  palmaire  tournée  en  avant,  h  quelque  dis¬ 
tance  de  la  glande,  en  arc-boutant  de  la  pulpe  pu  de 
l’ongle  contre  la  poçfie  distendue ,  et  servent  ensuite  dp 
gorgeret  ou  de  conducteur  au  trois-quarts,  Celui-ci, 
porté  de  la  main  droite,  la  concavité  en  avant ,  sur  la 
face  intestinale  du  trigone ,  entre  le  cul-de-sac  périto¬ 
néal  et  la  base  de  la  prostate,  est  enfoncé  brusquement, 
comme  s’il  fallait  le  conduire  à  l’ombilic  ,  c’est-à-dire 
obliquement  en  haut  et  en  avant.  Quand,  il  a  vaincu,  la 
résistance,  et  que  sa  pointe  est  entrée  dans  la  vessie,  sa 
rainure  latérale  laisse  sortir  quelques  gouttes  d’urine,  et 
donne  l’assurance  qu’on  ne  s’est  pas  trompé.  On  en  retire 
de  mandrin.  Le  liquide  coule,  et  la  vessie  une  fois  vicie, 
l’opération  est  terminée ,  a  moins  qu’on  ne  prenne  le 
parti  de  fixer  un  tube  dans  la  plaie.  Dans  cette  dernière 
-hypothèse  ,  une  sonde  flexible,  bien  souple,  qu’on  gar¬ 
nirait  de  charpie  pour  la  maintenir  immobile  sur  le  pé-? 
rinée,  à  l’aide  de  quelques  compresses  et  d’un  bandage 
en  T,  devrait  être  préférée  à  la  canule  du  trois-quarts, 
-qui  en  dirigerait,  d’ailleurs  l'introduction.  Mais  il  est 
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douteux  qu’un  tube  dérivatif  soit  alors  nécessaire  Chez, 
le  malade  d’Hamilton,  la  plaie  se  rouvrit  d’elle  même. 
Dans  le  cas  contraire,  une  seconde  ponction  entraîne¬ 
rait  probablement  moins  d’ inconvénients  que  la  présence 
long-temps  prolongée  d’un  corps  étranger  'dàïfs  lè  rectum 
et  la  vessie.  En  dernière  analyse,  il  Serait  du  moins  inutile 
dé  laisser  la  canule  au-delà  dit  temps  nécessaire  à  là  cb- 
liésion  dès  tissus ,  c’est-à-dire,  au-delà  de  douze  à  vingt- 
q'nàtré  heures;  car  l’inflammation  qui  s’empare  de  la 
petite  plaie  ne  permet  plus  à  l’urine  de  s’infiltrer  dans  lës 
mailles  de  la  cloison  recto-vésicale,  tout  en  ne  mettant 
aucun  obstacle  sérieux  à  sa  sortie. 

Art.  3, 

Ponction  hypogastrique.- 

Lès  principes  opposés,  émis  dans  le  dèrnièr  siècle, 
par  ïîoin  et  M.  Noël,  sür  Cè  sujet,  prouvent  que  ht 
ponction  au-dessus  des  pubis ,  qui  aurait  dû  naître  en 
fiïêïne  temps  que  la  taille  hypogastrique,  n’avait  encore 
trouvé  qu’un  petit  nombre  de  partisans.  Tolet,  Drouin , . 
Ttirbier,  Méry,.  Morand,  et  un  petit  nombre  dhtütres 
étaient,  au  diré  de  M.  Belmàs ,  lès  seuls  qui  Feusseni 
pratiquée.  Mais  l’autorité  de  F.  Cômé,  dé  Bonn,  dé  Paléttà 
et  sur-tout  de  Seemmering ,  qui  s’ en  est-  déclaré  Fapoïo- 
gîsté  le  plus  absolu,  à  fini  par  la  mettre  êU  vogué  dans 
tonte  FÈuropé,  malgré  les  efforts  de  Mlirrày  et  de  Mur- 
sînna,  pour  faire  adopter  la  ponction  rëctô -vésicale. 
C’est  à  peu  près  la  seule  qu’on  ait  pratiquée  en  ErânCé 
depuis  long-temps".  L’observation  dé  ponction  par  ï’in- 
tèstin,  consignée  dans  là  thèse  de  M.  Duplat,  lès  deux 
exemples  qu’en  a  puisés  M.  CabâUelks  dans  là  pratique 
de  M.  Magnan  ,  sont  des  exceptions  rares  qui  passent 
inapercùes. 

Le  trois-quarts  droit,  employé  primitivement,  pouvant, 
blesser:  l’organe  en  arrière ,  et  le  bec  dé  sa  canule  laissé  à  - 
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demeure  pouvant  ulcérer  la  paroi  postérieure  de  la 
vessie  ,  qui  revient  nécessairement  sur  elle-même  après 
l’évacuation  de  l’urine,  on  a  généralement  adopté  le  trois- 
quarts  courbe  du  F.  Côme  ,  soit  qu’on  s’en  tienne  à  la 
ponction  sans  incision  préalable,  soit,  qu’à  l’ imitation 
d’Abernetty,  on  divise  la  paroi  hypogastrique  avec  le 
bistouri  avant  de  recourir  au  trois-quarts.  L’opération 
est  d’ailleurs  si  facile  que  l’incision  préparatoire  n’est 
réellement  propre  qu’à  la  compliquer.  On  place  le  ma¬ 
lade  horizontalement  sur  le  bord  droitde  son  lit.  Le  chi¬ 
rurgien  cherche  le  bord  supérieur  des  pubis  et  la  ligne  mé¬ 
diane  ;  porte  ensuite  la  pointe  du  trois-quarts  à  un  pouce 
environ  au-dessus  de  la  symphyse,  et  l’enfonce  d’un  seul 
coup,  de  haut  en  bas  et  d’avant  en  arrière,  jusque  dans 
la  vessie,  où  il  arrive  après  avoir  parcouru  un  trajet  qui 
varie  suivant  l’embonpoint  du  sujet  et  les  dispositions 
individuelles.  Le  mandrin  étant  retiré  ,  l’urine  sort,  et 
la  canule,  qu’on  ferme  avec  une  cheville,  est  ensuite 
fixée  autour  du  corps  ,  à  l’aide  de  cordons  qui  tien¬ 
nent  aux  parties  latérales  de  son  pavillon.  Mais  cette 
canule  est  encore  plus  dangereuse  au-dessus  des  pubis 
que  dans  le  rectum.  Trop  longue,  elle  ulcère  l’organe; 
trop  courte ,  son  bec,  abandonné  par  la  vessie  qui  se 
rétracte,  s’arrête  dans  le  tissu  cellulaire  environnant. 
Si  on  ne  la  change  pas  de  temps  à  autre ,  elle  peut  s’en¬ 
croûter  de  concrétions  calculeuses  et  n’être  pas  facile  à 
enlever.  Après  l’avoir  retirée  ,  il  n’est  pas  toujours  aisé 
delà  remettre.  La  sonde  en  gomme  élastique,  portée  dans 
le  réservoir  de  l’urine  à  travers  la  canule  métallique  ,  et 
qu’on  laisse  à  la  place  de  cette  dernière  ,  étant  d’un  plus 
petit  diamètre ,  ne  remplit  pas  complètement  la  plaie , 
et  permet  aux  urines  de  filtrer  entre  les  tissus  et  le 
corps  étranger.  La  gaine  flexible  servant  de  chemise 
à  l’instrument  ,  .  et  que  M.  J.  Cloquet  fait  pénétrer 
tout  d’abord ,  de  manière  à  ce  qu’en  retirant  le  mandrin 
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pour  laisser  aller  l’urine,  puis  sa  canule,  elle  se  trouve 
seule  dans  la  solution  de  continuité,  ne  résout  qu’im- 
parfaitement  la  difficulté.  Il  faut  qu’elle  soit  plus  courte 
que  le  tube  d’argent ,  sur  la  face  extérieure  duquel 
son  extrémité  inférieure  forme  toujours  un  cercle  sail¬ 
lant  ,  plus  ou  moins  inégal  ,  quelques  soins  qu’on 
prenne  de  Tamin cir,  de  la  régulariser.  De  là  une  série 
de  reliefs  ou  de  bourrelets  ,  plus  difficiles  à  pousser  au 
travers  des  tissus.  Ensuite  ce  serait  une  erreur  de  croire 
qu’un  tube  dont  la  circonférence  soutient  exactement  le 
contour  de  l’ouverture  qu’il  a  parcourue,  se  tiendra  long¬ 
temps  dans  ce  contact  immédiat.  Au  bout  de  quelques 
heures ,  il  n’en  est  déjà  plus  ainsi,  et  les  fluides  se  por¬ 
tent  avec  facilité  entre  la  canule  et  la  plaie.- Les  bou¬ 
gies,  les  sondes  dans  l’urètre  en  donnent  chaque  jour  la 
preuve,  que  j’ai  d’ailleurs  retrouvée  chez  le  malade  qui 
fit  imaginer  la  modification  dont  je  viens  dé  parler  ,  en 
1822,  à  l’hôpital  Saint-Louis.  De  semblables. considé¬ 
rations  sont  toutes  en  faveur  de  ceux  qui  ne  veulent  rien 
laisser  dans  la  plaie ,  et  qui ,  en  cas  de  besoin,  aiment 
mieux  revenir  à  la  ponction  dès  que  la  vessie  est  de  nou¬ 
veau  distendue.  Je  partagerais  tout-à-fait  leur  avis,  si  la 
piqûre  des  parois  abdominales,  plus  vite  rapprochée  que 
celle  du  kyste  urinaire,  n’exposait  pas  à  la  filtration 
de  quelques  gouttelettes  du  liquide  dans  le  tissu  cellu¬ 
laire  pelvien ,  et  si,  après  une  demi-journée,  l’état  phleg- 
masique  de  la  plaie  ne  l'avait  déjà  transformée  en  une 
sorte  de  fistule.  Un  malade  auquel  je  l’ai  pratiquée  deux 
fois  en  trois  jours ,  est  mort  le  sixième  d’une  péritonite^ 
mais  chez  lui  la  phlegmasie  préexistait  évidemment  à  la 
ponction.  Un  foyer  noirâtre  peu  étendu  se  voyait  entre 
le  bas  de  l’hypogastre  et  le  devant  de  la  vessie. 
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Art.  4- 

Avantages  et  inconvénients  réciproques  des  diversés  espèces  de  ponction. 

Les  trois  sortes  de  paracentèses  vésicales  ont  tour  a 
tour  été  vantées  ou  proscrites  à  l’exclusion  l’ane  de  Pau- 
tre,  et,  comme  de  coutume  ,  on  est  presque  toujours  allé 
au-delà  de  la  stricte  vérité.  Sans  être  aussi  redoutable  que 
le  prétend  Soemmering,la  ponction  recto-vésicale  est  loin 
d’avoir  l'innocuité,  que  lui  accorde  Murray.  Dés  tu¬ 
meurs  dans  les  environs  de  l’anus  ,  l’épaisseur  de  là 
cloison  à  l’entrée  de  l’intestin^  peuvent  la  rendre  doulou¬ 
reuse  et  d’une  exécution  douteuse  ou  même  impossiblei 
L’instrument  peut  s’échapper  eutre  la  vessie  et  le  rectum, 
dans  le  tissu  cellulaire  pelvien,  ouvrir  le  péritoine  quand 
cfette  membrane  descend  trop  près  de  la  prostate^ou  qu’on 
pique  un  peu  trop  haut ,  blesser  les  canaux  déférents,  les  vé¬ 
sicules  séminales ,  les  urètres  mêmes ,  si  on  l’applique  trop 
bas  ou  latéralement.  L’organe  étant  lésé  très  près  de  l’urè¬ 
tre,  du  lieu  malade  par  conséquent,  on  court  risqué  d’ag¬ 
graver  les  accidents  de  ce  côté.  Enfin,  la  plaie  peut  rester 
fistuîeuse,  permettre  aux  humidités  stercorales  d’entrer 
dans  la  poche  urinaire  et  causer  des  accidents  funestes.  Il 
est  vrai  que  la  majeure  partie  de  ces  difficultés  seront  le 
plus  souvent  vaincues  par  une  main  habile,  et  que  les  sui¬ 
tes  fâcheuses  dont  je  viens  de  parler,  ne  sont  pas  toutes 
inévitables;  mais  la  fistule,  que  l’adresse  et  les  connais¬ 
sances  de  l’opérateur  n’  empêchent  pas  de  survenir ,  ainsi 
que  le  prouvent  les  observations  relatées  par  Bonn ,  Pà- 
letta  ;  Angeli ,  etc.  ,  est  déjà  une  maladie  fort  grave  par 
elle-même,  et  dont  la  guérison  est  trop  difficile  pour 
qu’on  s’expose  à  la  faire  naître  quand  il  est  possible  de 
s’en  dispenser.  En  échange  de  tant  d’inconvénients  ,  la 
ponction  par  l’intestin  a  l’avantage  d’être  généralement 
facile,  d’attaquer  la  vessie  par  son  point  le  plus  déclive,  de 
ne  traverser  qu’une  petite  épaisseur  de  tissus  et  de  tissus- 
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trop  serrés  pour  craindre  beaucoup  l’infiltration  de  Türiné 
ou  les  abcès,  qü’on  a  cependant  observés  quelquefois , no¬ 
tamment  cbez  un  malade,  mentionné  par  M.  Nauche,  de 
rendre  facile  l’emploi  d’une  canule  ,  et  de  ne  pas  retenir 
absolument  le  malade  au  lit. 

Là  ponction  sus-pubiennë  né  convient  pas ,  lorsque  la 
rétention  est  causée  par  des  contusions,  une  inflamma¬ 
tion  ,  des  tumeurs  de  la  région  hypogastrique.  Elle  doit 
plus  exposer  qu’aucune  autre  aux  infiltrations,  aux 
abcès  urineux.  La  vessie  étant  ouverte  par  sa  face 
antérieure  ,  ne  se  vide  qu’avec  peine,  et  ne  supporte  pas 
aussi  bien  la  présence  d’une  canule.  Il  faut  parfois  péné¬ 
trer  à  une  grande  profondeur  pour  trouver  l’organe ,  et 
le  péritoine  n’est  pas  tout-à-fait  a  l’abri  de  dangers.  Du 
reste,  il  n’y  a  point  dé  fistules  a  Craindre.  Quand  même 
la  plaie  prendrait  ce  caractère,  on  n’aurait  aucune  raison 
de  s’en  inquiéter.  Le  péritoine,  refoulé,  éloigné  des  pu¬ 
bis  par  l’effort  même  de  la  vessie  distendue  ,  est  facile  à 
éviter,  et  il  est  à  peu  près  impossible  de  manquer  la 
pocbe  urinaire  en  enfonçant  le  trois-quarts.  L’opération, 
encore  plus  facile  que  par  le  rectum,  n’est  pas  plus  dou¬ 
loureuse  que  la  paracentèse  abdominale ,  et  porté 
sur  une  région  non  altérée,  des  moins  irritée  ou  irritable 
de  l’organe  malade. 

Parle  périnée,  la  ponction  est  incomparablement  moins 
sûre  que  par  l’hypogastre,  et  menace  les  vésicules  sémi¬ 
nales  ou  l’urètre,  comme  par  le  rectum.  Elle  peut 
tomber  trop  en  avant ,  entre  les  pubis  et  la  vessie , 
trop  en  arrière ,  et  pénétrer  dans  le  cul-de-sac  périto¬ 
néal  ou  l’intestin,  n’arriver  dans  le  réservoir  distendu, 
qu’aptes  en  avoir  labouré  les  parois.  Les  vaisseaux  du 
périnée,  la  prostate,  ne  sont  pas  non  plus  à  l’abri  de  l’ins¬ 
trument.  Les  infiltrations  elles  abcès  ne  sont pas  tout-à-fait 
impossibles  ,  et  nulle  part  là  présence  d’une  canule  n’est 
plus  gênante.  Les  seuls  avantages  de  cette  ponction  sont 
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d’ouvrir  la  vessie  sur  un  point  déclive,  sans  exposer  aux 
fistules ,  comme  par  le  rectum  ;  de  frayer  une  voie  plus 
facile  aux  urines  ,  sans  avoir  autant  à  craindre  les  inflam¬ 
mations  urinaires  que  par  l’hypogastre.  De  tels  avan¬ 
tages  ,  quoique  peu  nombreux,  sont  importants ,  et ,  s’il 
ne  fallait  pas  les  acheter  si  cher,  s’ils  étaient  bien  réels  , 
la  ponction  périnéale  devrait  peut-être  l’emporter  sur  les 
deux  autres.  Or,  il  me  semble  qu’une  simple  boutonnière 
à  l’urètre  les  possède  mieux  encore,  et  qu'elle  met  à  même 
d’éviter  presque  avec  certitude  tous  les  organes  voisins. 
Comme  elle  n’a  d’autres  inconvénients  que  d’être  un  peu 
plus  délicate,  un  peu  moins  prompte,  je  la  crois  préférable, 
toutes  les  fois  que  la  forme  ou  la  contexture  du  périnée 
n’est  pas  trop  éloignée  de  l’état  normal ,  et  que  le  chirur¬ 
gien  a  quelque  habitude  des  opérations.  Dans  tous  les 
autres  cas  ,  la  ponction  sus-pubienne  obtiendrait  la  préé¬ 
minence,  et  la  ponction  recto-vésicale  serait  réservée 
pour  les  circonstances  exceptionnelles ,  n’aurait  lieu 
qu’en  cas  d’obstacles  particuliers  au  passage  de  l’instru¬ 
ment  par  les  deux  voies  principales.  Quant  à  pénétrer 
d’avant  en  arrière,  à  travers  la  symphyse,  comme,  le 
veut  et  comme  dit  l’avoir  fait  M.  Brander,  c’est  une  mé¬ 
thode  qui  ne  trouvera,  sans  doute,  de  partisans  qu’en 
petit  nombre  ;  d’abord,  en  ce  qu’à  partir  de  l’âge  adulte  * 
elle  serait  le  plus  souvent  impossible;  ensuite,  parce 
qu’elle  ne  mettrait  pas  plus  à  l’abri  des  infiltrations  que 
la  ponction  hypogastrique.  De  même  qu’il  y  aurait  de  la 
témérité  à  pratiquer  la  ponction  de  la  vessie  sans  une  in¬ 
dication  bien  formelle ,  dans  le  cas  de  rétention  causée 
par  un  simple  spasme  de  l’urètre,  par  exemple,  comme 
M.  Racine  en  cite  deux  observations ,  par  ces  prétendus 
rétrécissements  spasmodisques  que  M.  Holbroock  yieDt 
encore  de  signaler  à  l’attention  des  praticiens  ;  de  même 
ce  serait  aggraver  le  danger  que  de  trop  attendre.  Chez 
un  malade  qui  n’a  pas  uriné  depuis  vingt-quatre,  trente- 
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six  ou  quarante-huit  heures,  la  vessie,  distendue  à  l’ex- 
trême  ,f  peut  s’érailler  ou  même  se  rompre.  Les  dou¬ 
leurs,  la  fièvre,  le  passage  d’une  partie  de  l’urine  dans  la 
circulation  générale.,  mettent  bientôt  le  malade  dans  un 
état  assez  alarmant,  pour  que,  dans  de  telles  circons¬ 
tances,  la  ponction  ne  puisse  plus  lui  sauver  la  vie,  ni 
prévenir  une  foule  d’accidents  dbnt  elle  n’aurait  proba¬ 
blement  pas  été  suivie  quelques  jours  plus  tôt.  L’ obser¬ 
vation  qui  m’est  propre,  et  que  je  citais. tout-à-l’heure,  en 
est  une  nouvelle  preuve. 

Section  V. 

FISTULES  URINAIRES. 

Encore  plus  rebelles  et  non  moins  dangereuses  que  celles 
delà  cloison  vésico-vaginale,  les  fistules  recto-vésicales  se 
traitent  d’ailleurs  exactement  de  la  même  manière  et  par 
les  mêmes  procédés.  Ici,  toutefois,  le  chirurgien  commencé 
par  redonner  a  l’urètre  ses  dimensions  naturelles,  s’il  est 
rétréci;  par  déprimer  la  prostate  à  l’aide  du  redresseur  de 
MM.  Tanchou,  Leroy  ou  Pravaz,  si  son  volume  est  de 
nature  a  gêner  le  cours  des  urines  ;  par  détruire  enfin 
tous  les  obstacles  que  la  vessie  éprouve  à;  se  débarrasser 
par  les  voies  normales.  Desault  guérissait  les  fistules 
recto -vésicales  qui  suivent  la  taille,  en  incisant  toutes 
les  parties  situées  entre  la  plaie  du  périnée; et  celle  de 
l’intestin,  y  compris  le  sphincter  de  l’anus, -de  ma¬ 
nière  à  transformer  le  tout  en  une  seule  plaie.  Mais  si 
la  première  incision  était  depuis  long-temps  cicatrisée, 
ce  procédé  ne  serait  plus  applicable,  réclamerait  du  moins 
une  modification.  Èn  pareil  cas,  la  conduite  de  M.  A. 
Cooper,  qui  ouvrit  de  nouveau  la  portion  prostatique  de 
l’urètre  sur  un  cathéter  par  le  périnée  et  d’avant  en  arrière 
pour  que,  trouvant  une  issue  antérieurement,  les  urines 
permissent  à  l’ouverture  postérieure  de  se  fermer,  et  qui 
a  pleinement  réussi  chez  un  sujet,  pourrait  être  imitée; 
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avec  avantage.  L’incision  avec  le  bistouri  ramené  de  la  fis¬ 
tule  au  périnée  sur  là  cannelure  du  cathéter,  comme  dans 
la  taille  recto-prostatique ,  serait  plus  facile,- plus  sure 
peut-être  que  l’opération  oblique  de  Desault,  lorsque  le 
procédé  de  M.  Cooper  ne  paraît  pas  devoir  suffire,  mais 
elle  exposerait  à  blesser  le  véru-montanum  et  les  canaux 
éjacula  teurs. 

Les  fistules  du  rein ,  de  l’uretère,  du  sommet  ou  dès 
faces  de  la  vessie,  qui  ne  s'ouvrent  point  à  l'extérieur  ou 
se  trouvent  dans  les  intestins  hors  de  la  portée  des  ins¬ 
truments,  n’ont  de  secours  à  attendre  de  là  chirurgie 
qu’autant  qu’elles  dépendraient  d’un  obstacle,  d’un  cal¬ 
cul  ,  d’une  coarctation,  par  exemple,  qu’on  pourrait  en¬ 
lever  ou  détruire.  Les  fistules  dé  l’ombilic,  par  persis¬ 
tance  de  l’ourâque  sont  elles-mêmes  dans  ce  éas. 

Guérison  spontanée Â  l’urètre ,  il  n’cn  est  pas  tout- 
à-fait  de  même.  Dans  la  partie  spongieuse  ,  elles  man¬ 
quent  rarement  de  disparaître  spontanément  dès  qu’on  à 
pris  la  précaution  de  rétablir  les  dimensions  de  ce  canal. 
Vers  la  fosse  nâviculaîre,  ou.  M.  Barthélemy  les  a  vues 
s’ouvrir  en  arrosoir  sur  le  gland ,  on  les  tarirait  à  peu. 
près  immanquablement  en  ne  permettant  au  malade  d’u- 
rinér,  pendant  quelques  jours ,  que  par  le  moyen  d’une 
sonde,  comme  l’à  fait  ce  chirurgien  ;  en  prenant  en  outré 
la  précaution  de  placer  le  doigt  derrière  le  gland  pour 
tenir  le  ‘canal  exactement  appliqué  contre  l’instrument, 
chaque  fois  que  la  vessie  se  vidé. 

Injections.  —  Cautérisation.  Celles  des  portions  bul¬ 
beuse,  membraneuse  et  prostatique ,  les  plus  fréquentes 
et  les  plus  tenaces ,  sont  donc  en  quelque  sorte  les  seules 
qui  méritent  un  examen  Spécial.  Qu’elles  aient  une  ou 
plusieurs  ouvertures  externes  ,  qu  elles  soient  sinueuses 
ou  directes ,  qu’elles  aillent  se  terminer  très  loin  de  leur 
point  de  départ,  soit  du  côté  du  scrotum  ou  dans  l’aine, 
soit  à  la  fesse,  dans  l’anus,  à  la  face  interne  des  cuisses. 
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à  l’extrémité  des  grandes  lèvres  clxez  la  femme,  ou  qu’elles 
s’arrêtent  au  périnée,  la  première  et  souvent  l’unique 
chose  à  faire  ,  est  d’explorer  l’urètre  et  dJen  détruire  les 
coarctations  ,  s’il  s’y  en  rencontre.  Si  elles  persistent 
après  ee  traitement  préliminaire,  on  a  recours  aux  injec¬ 
tions  irritantes  avec  l’alcool ,  le  vinaigre,  les  acides  mi¬ 
néraux  étendus ,  à  la  cautérisation  au  moyen  du  nitrate 
d’argent,  des  trochisques  de  minium,  du  nitrate  de 
mercure,  à  la  compression,  en  un  mot,  aux  diverses 
médications  proposées  contre  les  fistules  en  général ,  et 
qui  rentrent  dans  le  domaine  dé  la  pathologie  chirur¬ 
gicale  proprement  dite.  Si  elles  résistent  encore  et  qu’elles 
soient  sinueuses ,  on  les  incise  afin  d’en  mettre  le  fond 
à  découvert  ;  après  quoi  il  n’y  a  plus  que  le  cathétérisme 
dérivatif,  de  nouvelles  cautérisations  et  la  suture  qui 
puissent  en  faire  justice.  Quelques-unes  ne  cèdent  à 
aucun  moyen  et  finissent  avec  le  temps  par  guérir  d’ elles- 
mêmes.  Un  médecin  distingué ,  ayant  épuisé  tontes  les 
ressources  que  lui  avaient  indiquées  MM.  Boyer,  Du¬ 
bois,  Dupuytren ,  Bieherand,  Roux,  Marjolin,  Cloquet 
et  moi-même ,  vient  de  m’en  offrir  encore  un  exemple 
remarquable. 

Le  cathétérisme  dérivatif  ne  réussit  guère  que  dans 
les  fistules  où  il  n’y  a  point,  ou  qui  sont  avec  une  très 
légère  perte  de  substance,  qu’elles  aient  été  ou  non  pré¬ 
cédées  de  rétrécissement  de  l’urètre.  La.  sonde  à  demeure 
en  gomme  élastique,,  non  plus  que  la  sonde  métallique  en 
S;  dont  J.-L.  Petit  faisait  usage,  à  eoürbure  fixe  comme 
Hey  le  recommande,  fortement  courbée  comme  le  veut 
M.  Physiek  quand  la  prostate  est  engorgée,  ou  à  direc¬ 
tion  libre,  comme  on  l’ emploie  généralement  en  France 
depuis  Desault,  n’est  pas  toujours  sans  inconvénients.  Si 
elle  reste  ouverte ,  pour  que  l’urine  eoule  à  mesure  que 
les.  uretères  la  déposent  dans  la  vessie,  son  bec  appuie 
contre  la  paroi  postérieure  de  cet  organe,  l’irrite,  l’ulcère. 
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et  la  perfore  même  quelquefois.  Si  on  la  tient  fermée , 
une  petite  quantité  du  fluide  urinaire,  qui  s’engage  presque 
constamment  entre  elle  et  les  parois  du  canal,  suffit,  dans 
beaucoup  de  cas,  pour  empêcher  la  fistule  de  s’oblitérer; 
C’est  un  fait  quV  très  bien  démontré  M.  Asselin,  dans 
sa  thèse ,  en  1 8o3.  Il  vaut  mieux,  en  conséquence ,  sonder 
le  malade,  ou  qu’il  apprenne  a  se  sonder  lui-même,  de 
préférence  avec  une  algalie  d’argent ,  toutes  les  fois  que 
le  besoin  d’uriner  a  lieu.  Un  malade  que  j’avais  inutile¬ 
ment  soumis  à  l’usagé  des  sondes  à  demeure,  en  i83o, 
à  la  Pitié ,  a  définitivement  guéri  au  bout  de  trois  jours, 
dès  que  j’eus  pris  le  parti  de  le  faire  sonder  toutes  les 
quatre  ou  six  heures,  et  d’enlever  aussitôt  l’instrument. 
La  cautérisation  peut  être  ajoutée  au  cathétérisme,  et 
devient  indispensable  dès  quela  guérison  se  laisse  atten¬ 
dre  plus  d’une  semaine  ou  deux.  Si,  après  six  semaines 
ou  deux  mois,  le  mal  se  maintient,  on  peut,  sans  crainte 
d’être  taxé  de  précipitation,  recourir  aux  dernières  res¬ 
sources. 

La  suture  s’applique  ici  comme  partout  ailleurs. 
On  commence  par  transformer  la  fistule  en  une  bou¬ 
tonnière,  ou  une  fente  un  peu  alongée ,  mais  moins 
sur  la  paroi  de  l’urètre  que  du  côté  des  téguments. 
Après  en  avoir  raffraichi  les  bords,  enlevé  les  callo¬ 
sités  ou  rapproché  les  deux  lèvres  sur  une  sonde  flexi¬ 
ble,  destinée  à  rester  en  place  ,  on  les  tient  dans  le 
contact  le  plus  parfait  possible  au  moyen  d’un  nombre 
suffisant  de  points  de  suture  entortillée,  points  qui  ne 
doivent  pas  être  a  plus  de  trois  ou  quatre  lignes  les  uns 
des  autres,  si  on  veut  que  l’urine  ne  parvienne  pas  à 
s’infiltrer  entre  eux,  et  qui  doivent,  par  la  même  raison, 
être  assez  serrés  pour  que  la  coaptation  soit  tout-à-fait 
immédiate.  On  garnit  ensuite  la  rainure  périnéale  avec 
des  compresses  ou  de  la  charpie,  afin  de  soutenir  le  tout 
d’une  compression  modérée.  Si  tout  va  bien,  on  enlève 
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lus  aiguilles  le  quatrième  ou  le  cinquième  jour ,  en  dé¬ 
buttant  par  celles  des  angles.  La  sonde  est  laissée  un  jour 
ou  deux  de  plus.  On  l’enlève  à  son  tour,  et  le  malade  se 
trouve  guéri.  Un  succès  de  ce  genre  a  récemment  été 
obtenu  par  M.  Cloquet.  Malheureusement,  on  n’est  pas 
toujours  aussi  heureux.  Les  tentatives  infructueuses  de 
,M.  Ch.  Bell  le  prouvent.  Il  est  fréquemment  néces¬ 
saire  de  recommencer  plusieurs  fois  l’opération.  Encore, 
n’est- il  pas  rare  de  voir  tous  les  efforts  du  chirurgien  , 
toute  la  patience  du  malade,  n’aboutir  qu’a  un  agrandis¬ 
sement  de  la  fistule  !  . 

Urétroplas tique.  Lorsque  la.perte  de  substance  est  un 
peu  considérable,  là  suture  simple  est  même  le  plus  sou¬ 
vent  insuffisante.  La  modification  imaginée  par  M.  Dief- 
fenbach,  également  applicable  aux  autres  cas ,  peut  être 
alors  d’un  grand  secours.  Fondé  sur  les  préceptes  de 
Celse,  concernant  le  bec-de-lièvre,  ce  chirurgien  fait  de 
chaque  côté,  à  un  demi-pouce  ou  un  pouce  en  dehors  de 
l’ulcère,  une  incision  plus  ou  moins  longue  qui  doit 
aller  jusqu’à  l’aponévrose.  Après  avoir  pratiqué  la  suture 
par  la  méthode  ordinaire,  il  en  résulte  un  relâchement 
considérable  du  côté  de  l’ancienne  plaie,  dont  rien  n’em-  . 
pèche  plus  l’agglutination.  Quand  celle-ci  est  opérée, 
les  solutions  dé  continuifé  latérales  se  cicatrisent  comme 
toute  autre  plaie  simple.  En  se  comportant  ainsi  à  la 
charité  de  Berlin,  M.  Dieffenbach  a  triomphé  de  fistules 
qui  avaient  résisté  à  tout  autre  traitement,  et  je  pense  que 
sa  conduite  mérite  en  effet  d’être  imitée. 

Toutefois,  on  aurait  tort  d’en  exagérer  la  valeur  au 
point  de  la  regarder  comme  immanquable.  Les  grandes 
déperditions  de  tissus ,  comme  on  en  remarque  à  la  suite 
delà  gangrènes  du  scrotum  ou  du  périnée,  de  certaines 
opérations,  etc.,  continueront  d’exiger  quelque  chose 
de  plus.  Là ,  il  n’y  a- plus  que  l’urétroplastique  qui  puisse 
offrir  quelque  chance  de  salut.  Elle  a  été  essayée  à  Lon- 
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lires  une  fois  par  M.  A.  Gooper  avec  succès,  sans  succès 
dans  un  autre  cas,  et  par  M.  Earle  deux  fois  sur  le  même 
malade,  qui  a  fini  par  guérir.  En  France,  M.  Delpech 
est  le  seul,  je  crois,  qui  l’ait  tentée,  et,  malgré  son 
adresse  bien  connue ,  quoiqu’il  y  soit  revenu  à  plusieurs 
reprises  chez  le  même  malade,  la  fistule  a  persisté. 

7  Au  lieu  d’aller  chercher  un  lambeau  de  téguments  du 
côté  du  scrotum,  ou  sur  les  parties  latérales  du  pénis, 
comme  l’ont  fait  les  chirurgiens  anglais,  de  remprunter 
à  l’aine  ou  bien  à  la  face  interne  de  la  cuisse,  comme 
Fa  préféréle  professeur  de  Montpellier ,  pour  le  renverser 
et  le  fixer  aux  bords  rafraîchis  de  la  fistule ,  a  l’aide  de  la 
suture  simple ,  il  serait  probablement  mieux  d’adopter 
les  préceptes  de  M.  Roux  pour  la  chéiloplastique,  et  de 
M.  Dieffenbach  pour  la  rhinoplastique ,  de  procéder  par 
dissection  et  rapprochement,  en  un  mot,  plutôt  que  par 
renversement.  Dans  cette  hypothèse,  la  fistule  étant  ar¬ 
rangée  comme  pour  une  suture  ordinaire,  on  en  dissé¬ 
querait  successivement  les  deux  côtés  de  dedans  en  de¬ 
hors  ,  jusqu’à  un  pouce ,  plus  ou  moins  ,  vers  la  racine 
des  cuisses ,  de  manière  h  former  deux  lambeaux  aux¬ 
quels  on  conserverait  toute  l’épaisseur  possible.  Les  bords 
en  seraient  ensuite  avivés,  soit  avec  le  bistouri ,  soit  avec 
de  bons  ciseaux,  pour  en  opérer  enfin  la  coaptation  et  la 
suture,  soit  simple,  soit  entortillée.  Une  compression 
méthodique ,  exercée  sur  leurs  parties  latérales ,  les 
maintiendrait  exactement  appliqués  contre  les  tissus 
sous-jacents,  et  serait  chargée  de  prévenir  l’infiltration 
urinaire.  Mais  l’expérience  n’ayant  point  encore  pronon¬ 
cé  en  faveur  de  ce  genre  d’opération ,  je  ne  pense  pas 
devoir  en  traiter  plus  longuement.  J’en  dirai  autant  du 
procédé  dont  j’ai  déjà  parlé  a  l’occasion  de  la  broncho- 
plastique,  puis  de  la  hernie,  attendu  que,  ne  l’ayant  point 
encore  mis  à  l’épreuve  dans  le  cas  de  fistules  urinaires  , 
je  ne  puis  regarder  son  succès  que  commme  très  probable. 
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Les  fistules  urétrales  de  naissance,  un  peu  rapprochées 
du  gland  ,  ne  comportent  d’autre  remède  que  la  création 
d’un  nouveau  canal  dans  l’épaisseur  du  pénis  ,  comme 
M,  Rublaeh  l’a  déjà  fait  une  fois  avec  succès. 


CHAPITRE  VI. 

ORGANE  DÉFÊCATE  U  U» 


Section  première. 

VICES  DE  CONFORMATION.  \ 

Art.  1er. 

Imperforàtiôn. 

On  voit  assez  souvent,  chez  les  nouveau-nés,  le  rectum 
s’ouvrir  dans  la  vessie  ou  le  vagin ,  dans  la  portion  péri¬ 
néale  de  l’urètre,  ou  vers  la  partie  postérieure  de  la  vulve, 
au  lieu  de  venir  se  terminer  par  l’ouverture  anus  au-de¬ 
vant  du  coccyx.  Plus  souvent  encore  il  finit  en  cul-de-sac 
au-dessus  de  sa  terminaison  naturelle  ,  et  plus  ou  moins 
haut  dans  le  bassin.  Le  premier  cas,  appartenant  à  la  caté¬ 
gorie  des  anus  contre  nature,  est,  toutes  choses  égales 
d’ailleurs ,  moins  inévitablement  mortel  que  le  second. 
Le  méconium  épanché  dans  la  vessie  s’ÿ  délaie,  et  peut  en 
être  expulsé  pendant  quelques  jours  .  Un  enfant  que  j’ai  vu 
et  qui  le  rendait  par  l’urètre,  a  vécu  près,  d’une  semaine. 
Cependant  l’ouverture  de  dépôt  et  le  canal  d’excrétion  ne 
sont  pas  assez  larges  pour  que,  les  matières  ayant  acquis 
quelque  consistance,  la  vie  puisse  se  maintenir,  d’autant 
que  les  organes  urinaires  sont  incapables  de  supporter 
long-temps  sans  danger  le  contact  immédiat  des  substances 
Tomé  ir. 
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stercorales.  L’anus  recto -vaginal,  l’anus  recto -vulvaire 
et  toutes  les  espèces  d’anus  externes  par  vice  de  con¬ 
formation ,  sont  des  infirmités  dégoûtantes,  mais  qui 
n’entraînent  pas  nécessairement  la  mort.  Au  contraire, 
l’enfant  succombe  forcément  dans  un  court  espace  de 
temps  lorsque  l’intestin  est  complètement  dépourvu  d’is¬ 
sue,  ou  qu’il  s’ouvre  dans  un  organe  qui  ne  communique 
point  avec  l’extérieur.  Contre  les  uns  et  les  autres,  l’art 
ne  connaît  que  deux  genres  de  ressource  à  tenter; 
i°  rétablir  l’anus  dans  sa  position  naturelle  ;  20  en  créer 
un  artificiellement  sur  un  point  différent  de  la  cavité  ab¬ 
dominale. 

$  *"• 

Rétablir  l’anus  naturel. 

Quand  l’anus  n’est  fermé  que  par  la  peau  ,  ou  par  une 
couche  qui  ne  dépasse  pas  une  épaisseur  de  quelques 
lignes*  le  rétablir  n’est  jamais  une  opération  bien  difficile. 
Un  relief,  une  tacbe  bleuâtre,  en  indiquent  ordinaire¬ 
ment  le  siège ,  et  la  fluctuation  obscure  qù’y  reconnaît 
parfois  le  doigt  indicateur  ,  pèrmet  d’agir  sans  crainte. 
Au  lieu  de  la  circonscrire  par  une  incision  circulaire 
comme  Levret  le  conseille  ,  le  chirurgien  enfonce  la 
pointe  d’ùn  bistouri  droit  ou  d’un  trois-quarts  au  centre 
delà  tache  ,  dans  la  direction  du  rectum  jusqu’au  siège 
du  méconium  ;  agrandit  ensuite  la  ponction  dans  le  sens 
antéro-postérieur  et  transversalement;  en  excise  les  qua¬ 
tre  lambeaux;  y  place  une  tente  de  charpie  ou  de  linge,  un 
suppositoire  enfin ,  pour  l’empêcher  de  se  refermer ,  et 
continue  de  la  panser  ainsi  avec  des  corps  dilatants  /  jus¬ 
qu’à  ce  qu’elle  soit  entièrement  cicatrisée.  Des  succès  en 
certain  nombre  ont  été  obtenus  de  cette  manière,  et  ne 
permettraient  à  personne  d’hésiter  en  pareil  cas. 

C’est  encore  ainsi  qu’il  faudrait  se  comporter,  si,  l’anus 
existant ,  l’intestin  était  fermé  par  une  cloison  à  quelque 
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distance  aü-dessus.  Seulement,  il  pourrait  être  utile  alors 
d’entourer  le  bistouri  d’une  bandelette  de  linge,  si  on  ne 
préférait  le  trois-quarts  conseillé  par  J.-L.  Petit,  ou  le 
pharyngotome  comme  le  veut  M.  Martin.  Dans  ce  cas, 
l’excision  des  angles  de  l’ouverture  cruciale  n’est  plus 
possible. 

L’anus  s’ouvrant  a  la  fourchette  chez  une  petite 
fille ,  comme  M.  Bracbet  vient  d’en  publier  un  exemple, 
serait  facile  à  rétablir  dans  sa  situation  naturelle.  Un  bis¬ 
touri  droit ,  conduit  sur  une  sonde  cannelée  par  la  fistule' 
jusque  dans  l’intestin  et  ramené  d’avant  en  arrière  ou  du 
périnée  vers  le  coccyx,  de  haut  en  bas,  diviserait  tous  les 
tissus  qui  avaient  maintenu  la  déviation.  Une  canule  fixée 
dans  le  rectum,  et  prolongée  jusque  dans  l’angle  postérieur 
de  la  plaie,  permettrait  à  la  solution  de  continuité  de  se  ci¬ 
catriser  en  avant,  et  aux  matières  de  reprendre  leur  direc¬ 
tion  normale.  La  même  opération  a  été  conseillée  par  Yicq 
d’ Azyr  pour  les  anus  vaginaux,  et  M.  Martin  veut  qu’ après 
avoir  incisé  toute  la  cloison ,  de  haut  en  bas  et  d’avant 
en  arrière  comme  précédemment ,  qu’ après  avoir  placé  la 
canule  de  manière  à  ce  qu’elle  dépasse  un  peu  la  fistule 
supérieurement,  on  réunisse  la  plaie  sur  sa  iace  anté¬ 
rieure  au  moyen  de  la  suture.  Ce  dernier  temps  de  l’opé¬ 
ration,  le  plus  difficile  sans  contredit ,  ne  me  paraît  pas 
nécessaire.  Si  le  tube  dérivatif  est  convenablement  appli¬ 
qué,  la  réunion  des  tissus  divisés  se  fera  très  bien  au- 
devant  sans  rintermèdë  des  fils.  Il  y  aurait  en  outre  un 
moyen  de  l’éviter,  et  d’arriver  au  même  résultat- avec 
moins  d’inconvénients  ;  ce  serait  de  reconnaître,  à  l’aide 
d’un  instrument  recourbé  en  forme  de  crochet  mousse, 
et  ramené  de  haut  en  bas,  par  la  fistule,  jusqu’où  descend 
le  cul-de-sac  intestinal  ,  et  de  pénétrer  dans  le  rectum, 
par  ponction  de  la  peau  vers  lé  bassin  sans  diviser  la 
cloison  recto-vaginale. 

Chez  les  enfants  de  l 'autre  sexe ,  on  n’a  pas  les  mêmes 

62. 
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ressources.  Le  méconium  ne  sortant  qu’au  moment  de 
l’émission  des  urines  ,  tout  en  faisant  voir  que  l’anus  est 
entéro-vesicale ,  n’indique  ni  la  direction  ni  le  siège  pré¬ 
cis  delà  terminaison  du  rectum.  S’il  s’en  échappe  à  tout 
instant,  ou  d’espace  en  espace ,  sans  mélange  d’urine,  l’ou¬ 
verture  a  probablement  lieu  dans  l’urètre;  et,  quoiqu’on 
ne  puisse  pas  toujours  savoir  si  c’est  à  peu  de  distance 
du  gland,  comme  l’a  vu  M.  Cruveilhier,  ou  plus  profon¬ 
dément  vers  le  périnée’,  comme  on  l’observe  le  plus  sou¬ 
vent,  on  n’en  est  pas  moins  endroit  d’attendre  quelques 
succès  d’une  perforation  méthodique  à  la  place  ordinaire 
de  l’anus.  Dans  le  premier  cas ,  comme  dans  ceux  où  rien, 
à  l’extérieur,  ne  peut  faire  soupçonner  l’état  intérieur 
des  parties,  l’opération  étant  faite  en  quelque  sorte  au 
hasard,  offre  nécessairement  moins  de  chances  de  succès. 
Inciser  le  périnée  et  le  col  de  la  ^vessie  comme  pour  la 
taille,  afin  de  créer  une  large  issue  commune  aux  urines 
et  aux  matières  stercorales,  quand  l’intestin  s’abouche 
avec  la  poche  urinaire ,  serait  un  remède.,  sinon 
aussi  dangereux  ,  du  moins  aussi  dégoûtant  que  le 
mal.  L’enfant  auquel  M.  Cavenne  de  Laon  a  cru  devoir 
l’appliquer,  est  mort  dans  la  soirée,  et  M.  Martin  de 
Lyon,  qui  l’a  proposé,  n’avait  sans  doute  pas  réfléchi 
que  son  procédé  ,  laissant  à  l’anus  recto-vésical  son  étroi¬ 
tesse  congénitale,  n’aurait  pas  même  l’avantage  de  pro¬ 
longer  la  vie  du  nouveau-né. 

Aller  à  la  recherche  de  l’intestin  au  travers  des  tissus 
qui  le  séparent  de  la  surface  cutanée,  est  la  seule  mé¬ 
thode  qui  ait  ,  jusqu’à  présent,  offert  quelque  exemple 
de  réussite.  L’enfant  doit:  être  tenu,  les  membres  écartés 
et  fléchis,  sur  les  genoux  d’un  aide  ou  sur  une  table 
garnie..  Placé  en  face  ,  le  chirurgien  explore  la  rainure 
périnéale  ou  inter -fessière,  si  elle  existe,  et,  s’il  ne 
rencontre  aucun  indice  d’anus  ou  d’intestin  ,  ,  tâche  de 
reconnaître  la  pointe  du.  coccyx,  place  le  centre  de  son 
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incision  à  dix  lignes  environ  au-devant  de  cet  os,  divise 
d’abord  la  peau  dans  l’étendue  de  dix  à  quinze  lignes ,  puis 
successivement  les  diverses  couches  qui  se  présentent, 
jusqu’à  la  profondeur  d’un  pouce  ou  deux,  c’est-à-dire 
jusqu’au  cul-de-sac  intestinal,  s’il  se  présente  ,  ou  qu’il 
ait  perdu  l’espoir  de  le  trouver.  L’indicateur  gauche,  qui 
sert  sans  cesse  de  guide  à  la  pointe  du  bistouri,  laissé 
'  seul  de  temps  en  temps  au  fond  de  la  plaie,  ne  permettrai  t 
pas  de  méconnaître  la  saillie,  la  fluctuation  de  l’organe 
distendu,  et  ferait  voir  dans  quel  sens  il  convient  de 
diriger  la  pointe  du  bistouri  ou  du  trois-quarts.  En  com¬ 
mençant,  cette  dissection  aura  lieu  à  peu  près  dans  Taxe 
du  corps,  c’est-à-dire  presque  perpendiculairement  ;  en¬ 
suite,  on  l’inclinera  par  degrés  du  côté  du  sacrum ,  afin 
de  ne  pas  toucher  la  vessie ,  et  de  suivre  le  trajet  habituel 
du  rectum.  Le  trois-quarts  est,  sous  ce  rapport ,  moins 
sur  que  le  bistouri.  Pénétrant  en  aveugle,  la  vessie  rem¬ 
plissant  en  quelque  sorte  le  bassin  ,  quand  l’intestin 
manque,  il  la  percerait  presque  inévitablement.  D’ail¬ 
leurs,  il  se  perd  trop  facilement  au  milieu  des  parties 
molles  pour  mériter  ici  une  grande  confiance.  La 
ponction,  quelle  qu’en  soit  l’espèce,  ne  pourrait  être, 
substituée  sans  inconvénient,  à  la  dissection  ,  que  si  le 
sac,  rempli  de  matières,, était  apercevable ,  soit  au  doigt , 
soit  à  l’œil ÿ  soit  sur  la  peau,  soit  au  fond  de  la  plaie. 
Une  fois  entré  dans  le  cloaque,  on  agrandit Tincision 
avec  ménagement  dans  divers  sens  ,  et  sur-tout  dans  le 
sens  où  il  semble  exister  le  plus  d’espace.  On  y  fait  pé¬ 
nétrer  une  tente  de  linge  ou  de  charpie,  ou  même  une 
canule  ,  et  l’opération  est  terminée.  Il  ne  s’agit  plus  qué' 
d’entretenir  le  nouvel  anus,  de  lui  donner  assez  de 
largeur,  et  d’en  prévenir  la  coarctation  ou  l’oblitération. 
Gette  opération ,  qu’on  a  de  fréquentes  occasions  de  pra¬ 
tiquer  ,  est  rarement  suivie  d’une  réussite  complète. 

.  Roonhuysen ,  F.  de  Hiiden ,  de  la  Motte ,  qui  ont  eu  le 


g8a  OPÉRATIONS  QUI  se  pratiquent  sur  le  tronc. 
plus  à  s’en  louer ,  conviennent  que  leurs  malades  finirent 
par  succomber  au  bout  de  quelques  mois,  d’un  ou  de 
deux  ans,  et  B.  Bell,  qui -en  a  retiré  aussi  quelques  suc¬ 
cès,  dit  très  positivement  qu’il  est  presque  impossible 
d’ empêcher  la  nouvelle  ouverture  de  se  refermer.  Si  la 
guérison  obtenue  par  Wagler,  après  avoir  inutilement 
incisé  le  périnée,  puis  enfoncé  le  lendemain  une  lancette 
dans  le  rectum,  qu’il  crut  distinguer  au  fond  de  la  plaie, 
s’est  maintenue  sans  obstacle ,  cèla  tient,  sans  doute,  à  ce 
qu’on  ne  fut  pas  obligé'de  pénétrer  très  profondément , 
à  ce  que  l’intestin  n’était  pas  fort  éloigné  du  sphincter. 
J’en  dirai  autant  de  la  petite  fille  opérée  par  le. chirur¬ 
gien  dont  parle  M.  Ch.-L.  Lépine,  et  qui  succomba,  trois 
ans  plus  tard,  à  une  toute  autre  maladie,  ainsi  que  du 
fait  plus  heureux,  rapporté  par  M.  Miller.  La  raison 
n’est  que  trop  facile  à  en  donner  :  la  portion  perdue  de 
l’intestin  ne  peut  jamais  être  rétablie  que  fort  incomplè¬ 
tement.  Ç’esf  une  fistule  qu’on  met  à  la  place  d’un  tube 
naturel.  L’espèce  de  surface  muqueuse  qui  finit  par  se 
développer,  ne  représente  que  bien  imparfaitement  les 
tuniques  de  Torgane  naturel.  Si  l’organisme  est  dans  l’im¬ 
puissance  de  fermer  en  entier  les  fistules  stercorales ,  il 
tend ,  au  moins  continuellement  à  les  réduire  ;  de  telle 
sorte  qu’elles  ne  forment  bientôt  plus  que  de  simples  tra¬ 
jets  pour  le  passage  des  matières  fluides.  L’absence  du 
sphincter  est  sur -tout  une  cause  désespérante  d’insuccès. 
Quand  elle  a  lieu ,  il  est  extrêmement  probable  que 
l’anus,  artificiellement  rétabli ,  sera  des  plus  difficiles  à 
maintenir.  On  '  aurait  '  tort  d’en  conclure  cependant  , 
avec  Dumas  et  quelques  autres ,  qu’un  anus  artificiel 
sur  le  côté  de  l’abdomen  ,  est  toujours  préférable.  Celui- 
ci  n’est  également  qu’une  fistule,  dépourvue  de  sphinc¬ 
ter,  et  .toutes  les  fois  qu’on  pourra  la  placer  au 
périnée,  elle  offrira  certainement  encore  moins  de  désa¬ 
gréments. 
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§  2. 

'Établir  un  anus  artificiel. 

i°  Littré  est  le  premier  qui,  dans  le  cas  d’imperforation 
du  rectum,  ait  eu  l’idée,  en  1720,  de  fabriquer  un  anus 
artificiel  dans  la  région  iliaque  aux  dépens  del’S  du  colon. 
On  conçoit  à  peine  que  Damas ,  qui  fit  la  même  proposi¬ 
tion  en  1797,  ait  pu  s’en  donner  comme  l’inventeur. 
M.  Dubois  l’avait  déjà  mise  en  pratique  sur  un  enfant 
qui  mourut  le  dixième  jour,  en  1783.  M.  Duret  de 
Brest  l’essaya  de  son  côté,  avec  un  succès  complet, 
le  18  octobre  1793,  et  Pilore  de  Rouen,  ne  fut  pas 
moins  heureux.  Mais  l’enfant  opéré  par  Desar.lt,  en 
1794,  ne  survécut  que  quatre  jours.  L’anus  anormal 
sus-pubien.,  observé  par  Voisin  de  Versailles,  vient  d’ail¬ 
leurs  à  l’appui  des  espérances  qu’ont  fait  naître  les  résul¬ 
tats  obtenus  par  Duret  et  Pilore,  puisque  Fenfant  a  pu 
vivre  en  rendant  ses  matières  par  cette  voie.  Depuis  lors, 
elles  ont  été  déçues,,  il  est  vrai,  dans  plusieurs  circon-' 
stances.  M.  Ouvrard  d’Angers  perdit  son  malade  aussi 
promptement  que  Desault,  en  1820-,  et  M.  Roux  n’a  pas 
été  plus  heureux  l’anriée  dernière  pour  un  cas  pareil. 
Quelle  est ,  après  tout ,  l’opération  qui  ne  trompe  jamais 
l’attente  de  l’opérateur  l 

Le  petit  malade,,  couché  sur  le  dos,  les  cuisses  éten¬ 
dues,  est  contenu  par  un  ou  deux  aides.  L’opérateur,  placé 
commodément,  fait,  un  peu  au-dessus  du.  ligament  de 
F allope,  entre  l’épine  iliaque  antéro-supérieure  et  le  pubis, 
une  incision  d’environ  deux  pouces  ,  divisé  couche  par 
couche,  la  peau,  1  e.  fascia  superficialis ,  l’aponévrose  de 
l’oblique  externe ,  les  fibres  inférieures  du  muscle  petit 
oblique,  le  fascia  transver  salis  et  le  péritoine,  dont  il 
agrandit  ensuite  l’ouverture ,  en  donnant  au  bistouri  une 
sonde  cannelée  pour  conducteur.  L’intestin,  distendu, 
livide  ou  verdâtre,  se  présente  de  lui-même  derrière  1% 
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plaie ,  et  se  reconnaît  en  outre  à  l’aspect  de  son  enveloppe 
externe,  à  la  disposition  de  ses  fibres s, L’indicateur  va  le 
ebercher  et  l’amène  à  l’extérieur  en  agissant  à  la  manière 
d’un  crochet,  ou  bien  en  s’aidant  du  pouce  pour  le  saisir. 
Une  anse  de  fil  ,  qu’on  passe  aussitôt  à  travers  son  mé¬ 
sentère,  l’empêche  de  rentrer.  On  l’ouvre  dans  le  sens 
de  la  plaie  du  ventre.  Les  matières  s’échappent.  Il  se  vide. 
On  place  une  tente  ou  une  mèche  dans  la  division ,  si  on 
en  craint  le  ressèrrement  trop  prompt.  Des  adhérences 
ne  tardent  pas  a  s’établir  entre  la  surface  du  colon  et 
les  bords  de  la  plaie  du  ventre.  On  retire  le  fil  mésenté¬ 
rique,  du  troisième  au  cinquième  jour,  et  le  nouvel  anus, 
alors  définitivement  formé,  ne  réclamé  plus  que  les 
soins  nécessités  par  un  anus  accidentel  quelconque. 

20  Le  procédé  de  Callisen ,  qui  consiste  a  pénétrer  par 
le  flanc  pour  atteindre  le  colon  lombaire  gauche  entre  les 
deux  feuillets  de  son  repli  mésentérique  sans  ouvrir  le 
péritoine ,  n’a  jamais  été  mis  en  pratique  sur  le  vivant.. 
Je  me  trompe,  M.  Houx  en  a  fait  une  fois  l'application, 
ét  le  petit  malade  est  mort  deux. heures  après.  11  ne  mé¬ 
rite  pas  d’être  tiré  de  l’oubli  où  les  modernes  l’ont  laissé; 
Incomparablement  plus  difficile  et  non  moins  dange¬ 
reux;,  il  serait  encore  plus  incommode  que  le  précédent. 

é0  Procédé  de  M.  Martin .  Le  projet  attribué  par  M.  Paris 
à  M.  Dubois,  et  qui  a  servi  de  texte  àM.  L.-Ül.  Martin  dans 
sa  thèse,  de  conduire  par  l’ouverture  iliaque  de  l’intestin, 
d’après  le  proëédé  de  Littré,  un  instrument  explorateur  de 
haut  en  bas,  et  devoir  s’il  né  serait  pas  possible  de  rétablir 
l’anus  naturel,  en  perforant  le  périnée,  n’a  jusqu’ici  été 
non  plus  essayé  que  sur  le  cadavre.  On  aurait  tort  néan¬ 
moins  de  le  dédaigner  ou  de  le  rejeter  d’une  manière 
absolue.  Si  par  hasard  on  s’était  trompé,  ét  que  le  reçtuni 
descendît  assez  bas  pour  être  continué  sans  trop  de  dif¬ 
ficulté  jusqu’à  la  peau,  on  serait  bien  mieux  à  même  de 
pratiquer  l’opération.  Une  sonde  flexible,  où  çohvènabîé- 
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nient  courbée,  indiquerait  d’abord  où  en  sont  les  choses. 
Je  ne  conseillerais ,  du  reste ,  ni  la  grosse  canule  flexible , 
ni  l’énorme  trois-quarts  de  M.  Martin,  pour  transpercer 
ainsi  les  parties  de  l’intérieur  à  l’extérieur.  Il  serait  mieux, 
selon  moi,  d’aller  à  la  recherche  dù  bec  de  l’explorateur, 
en  pénétrant  par  le  périnée,  ou,  si  on  le  trouvait  pos¬ 
sible,  de  porter  par  le  bassin  une  sonde  a  dard  ,  dont,  la 
flèche  et  le  stylet,  poussés  jusqu’au-dehors  dans  la  direc¬ 
tion  de  l’anus,  deviendraient  le  conducteur  du  bistouri 
pendant  le  resté  de  l’opération.  Du  reste,  comme  il  y 
aurait  quelque  imprudence  à  multiplier  ainsi  les  incisions 
dans  la  même  séance,  et  qu’il  serait  toujours  temps  d’en 
venir  à  une  telle  ressource  dans  la  suite,  on  pourrait 
attendre,  pour  la  tenter,  que  la  santé  de  l’enfant  eût  repris 
son,  état  naturel,  et  choisir  une  époque  en  apparence  plus 
convenable. 

Si  l’innocuité  de  la  méthode  de  Littré  avait  été  suffisam¬ 
ment  démontrée  par  l’expérience,  les  nouveau  -  nés  ne 
seraient  pas  seuls  à  en  retirer  quelque  avantage.  On 
pourrait  également  en  faire  l’application  aux  cas  assez 
nombreux  d’oblitérations  intestinales  qui  se  manifestent 
après  la  naissance.  Toute  coarctation  de  ce  genre  étant 
mortelle,  on  ne  voit  pas  ce  qu’il  y  aurait  de  répréhensible 
dans  rétablissement  d’un  anus  artificiel.  Le  difficile  se¬ 
rait  évidemment  d’acquérir  la  certitude,  d’abord  que 
l’oblitération  existe,  ensuite,  qu'elle  a  son  siégé  dans  le 
rectum  ou  la  portion  inférieure  de  l’S  iliaque  du  colon , 
ou  du  moins  dans  le  gros  intestin,  de  manière  à  ce  qu’en 
plaçant  l’anus  dans  la  fosse  iliaque  droite,  il  pût  se  trou¬ 
ver  au-dessus  de  la  maladie.  Toutefois,  on  "y  parvient 
encore  assez  souvent.  Braillet  n’en  doutait  pas  chez  lé 
malade  dont  il  a  communiqué  l’histoire.  M.  Martin 
Solon  ne  s’y  était  pas  trompé  non  plus  dans  le  fait  que 
,cite  M.  Paris.  La  chose  n’était  guère  moins  évidente 
pendant  la  maladie  de  Talma.  J’en  pourrais;  -dire  autant; 
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d’une  femme  qui  mourut  en  1825,  à  la  Clinique  externe 
de  l’école,  et  dont  j'ai  fait  l’autopsie.  Ce  procédé  n’aurait 
au  surplus,  de  modification  à  subir,  qu’en  ce  qu’au  lieu 
d’être  toujours  porté  à  gauche,  il  pourrait  devenir  indis¬ 
pensable  de  faire  agir  l’instrument  sur  la  fosse  iliaque 
droite,  si  la  coarctation  avait  envahi  le  colon  transverse, 
ouïe  colon  ascendant.  Après  tout,  cette  opération  n’existe 
pas  seulement  en  théorie.  Des  praticiens  ont  eu  la  har¬ 
diesse  de  l’exécuter  sur  l’homme  vivant,,  et  M.  Martland, 
qui  l’a  tentée  le  premier,  en  i8i4j  fut  assez  heureux  pour 
guérir  son  malade. 

Art.  2. 

Rétrécissements.  / 

Les  coarctations,  soit  congénitales ,  soit  acquises  ,  non 
cancéreuses ,  purement  organiques  de  l’intestin  déféca- 
teur,  sont  passibles  des  mêmes  opérations  que  celles  de 
l’urètre.  L’espèce  de  repli,  de  bourrelet  valvulaire,  qui 
s’observe  à  l’intérieur  du  rectum,  un  peu  au-dessus  du 
sphincter,  repli  sur  lequel  personne  n’avait  insisté  avant 
M.  Houston  de  Dublin,  et  qui  représente  une  sorte  de 
pylore,  explique* leur  grande  fréquence  à  la  partie  su¬ 
périeure  de  l’anus.  Plus  haut,  elles  dépendent  presque 
toujours  d’ulcérations  ,  de  dégénérescences  difficiles  à 
entraver,  et  cèdent,  par  cela  même,  moinfsouvent  que 
les  premières  aux  médications  chirurgicales. 

§  Ier-  .  ; 

Dilatation. 

*  L’usage  de  la  dilatation  dans  les  rétrécissements  de  la 
portion  inférieure  du  rectum,  tant  vantée  par  Desault, 
et,  depuis  cet  auteur,  par  la  majeure  partie  des  chirur¬ 
giens,  mérite,  en  effet,  une  partie  des  éloges  qu’on  lui  a 
décernés.  Toutes  les  indurations,  suites  de  phlegmasies 
chroniques  ,  qui  n’occupent  que  la  membrane  muqueuse 
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ou  le  tissu  cellulaire  sous-jacent,  certaines  dégénéres¬ 
cences  lardacées  mêmé  en  permettent  l’essai.  La  dilatation 
agit  ici  comme  la  compression  dans  les  engorgements 
externes,  et  par  le  même  mécanisme.  La  pression  ex¬ 
centrique  qu’elle  '  exerce  force  les  substances  épanchées 
et  solidifiées  au  milieu  des  mailles  organiques  natu¬ 
relles,  de  rentrer  dans  la  circulation  générale  ,  ra¬ 
mène  peu  à  peu  l’intestin  à  son  épaisseur  primitive,  en 
l’ élargissant,  et  dissipe  souvent  le  travail  morbide  en 
éteignant  son  principe.  Mais  ce  résultat  ne  s’obtient  pas 
avec  une  égale  facilité  sur  tous  les  points  du  rectum  ,  ni 
dans  tous  les  genres  de  coarctation.  Si  le  mal  se  compose 
de  bosselures  plus  étendues  en  dehors  qu’à  l’intérieur  du 
canal,  s’il  occupe  un  point  trop  mal  entouré  pour  que  la 
compression  puisse  être  exacte,  si  l’appareil  est  mal  ap-~ 
pliqué,  la  dilatation  est  ordinairement  plus  nuisible 
qu’utile.  On  la  pratique  avec  des  mèches  de  charpie 
enduites  de  çérat  ou  de  pommade  médicamenteuse,  re¬ 
nouvelées  chaque  jour  ,  et  grossies  insensiblement.  Ces 
mèches,  que  tout  autre  corps  cylindrique  souple  où 
flexible,  peut,  à  la  rigueur ,  remplacer,  conviennent  aux 
affections  de  l’anus  proprement  dit ,  et  des  portions  éle¬ 
vées  du  rectum.  Entre  le  sphincter  et  la  concavité  du 
sacrum,  il  est  presque  toujours  nécessaire  de  s’y  prendre 
autrement.  Un  petit  sac  de  toile  qu’on  introduit  vide,  à 
la  manière  d’une  bourse  renversée ,  et  qu’on  remplit  de 
charpie ,  afin  de  comprimer  de  haut  en  bas,  en  même 
temps  qu’au  pourtour,  quand  on  fait  effort  pour  la  retirer, 
est  alors  mieux  indiquée,  et  doit  l’emporter  sur  les  vessies 
distendues’  par  l’air,  de  l’eau  ou  des  liquidés  de  toute 
autre  nature.  Ces  deux  méthodes  n’en  ont  pas  moins  un 
inconvénient  commun,  celui  d’arrêter  le  cours  des  ma¬ 
tières,  et  dé  fatiguer  considérablement,  à  cause  de  cela, 
le  plus  grand  nombre  des  malades.  Userait  bon,  en  con¬ 
séquence,  d’imiter  M.Bermond  de  Bordeaux,  et  de  subs- 
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tituer  son  appareil  aux  mèches  ou  aux  bourses  dont  je 
viens  de  parler.  Cet  appareil  se  compose  de  deux  canules 
concentriques,  longues  d’environ  six  pouces,  l’une  in¬ 
terne,  lisse,  terminée  en  cul-de-sac  supérieurement , 
l’autre  externe,  ouverte  aux  deux  extrémités ,  et  creusée 
en  dehors,  d’espace  en  espace,  de  rainures  circulaires, 
pour  y  fixer  une  chemisé.  On  les  porte  engainées  dans 
l’organe.  Avec  de  longues  pinces ,  on  glisse  de  la  char¬ 
pie  entre  elles  et  leur  enveloppe  de  linge,  de  manière 
à  refouler  celle-ci  en  bourrelet  annulaire  jusqu’au  ni¬ 
veau  de  leur  sommet,  de  'manière  aussi  à  comprimer 
plus  fort  dans  telle  direction,  moins  dans  telle  autre, 
suivant  qu’on  le  trouve  convenable.  On  fixe  le  tout  très., 
solidement  à  l’extérieur.  Quand  le  malade  a  besoin  de 
rendre  ses  garde-robes,  on  retire  la  canule  interne 
sans  déranger  l’autre,  qui  peut  avoir  jusqu’à  six  lignes 
de  diamètre.  Le  çul-de-lampe  formé  par  la  chemise  supé¬ 
rieurement,  y  ramène  presque  nécessairement  les  ma¬ 
tières,  qu’on  rend  plus  fluides,  et  qu’on  délaye ,  s’il  le 
faut,  à  l’aide  d’injections  ou  de  lavements.  On  remet 
ensuite  la  canule  centrale  qui  s’engrène  par  un  éperon, 
latérale  dans  une  échancrure  que  porte  la  canule  engai¬ 
nante  près  de  son  extrémité  libre. 

Les  mèches,  les  petits  sacs  de  toile,  les  vessies,  la  double 
canule  de  M.  Bermond ,  ne  sont  plus  applicables  dès  que  le 
doigt  n’arrive  pas  jusqu’au  mal.  Aussi  M.  Costallat  à-t-il 
imaginé,  pour  ces  cas  particuliers ,  un  petit  appareil  •sus¬ 
ceptible  d’être  porté  à  plus  d’un  pied  de  profondeur,  et 
qui,  dans  les  a  titres  circonstances  ,  ne  serait  pas  à  dédai¬ 
gner  non  plus.  J’en  ai  déjà  parlé  à  l’occasion  des  rétré¬ 
cissements  de  l’urètre.  C’ëst  également  mie  chemisé,  mais 
en  forme  de  condom  ,  qu'un  long  stylet  boutonné  pré¬ 
cède  et  qu’une  sonde  en  goname  élastique  conduit,  puis 
qu’on  transforme  en  mèche  au  moyen  de  fils  dè  coton 
qu’un  stylet  fourchu  glisse  à  son  intérieur.  Son  auteur 
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m’a  dit  en  avoir  fait  usage  avec  le  plus  grand  avantage 
sur  une  malade  que  plusieurs  chirurgiens  distingués 
-avaient  jugée  incurable  (i).  Il  est  fâcheux  qu’une  trop 
grande  complication  empêché  de  le  répandre  ,  car  l’idée 
en  est  ingénieuse,  et  il  est  à  désirer  qu’on  le  simplifie  au 
point  de  le  mettre  a  1a.  portée  de  tout  le  monde. 

J2.  ' 

Incision. 

Avant  que  la  dilatation  n’eût  été  proposée,  et  même 
encore  depuis  qu’on  l’emploie  assez  communément  ,  l’in¬ 
cision  des  coarctations  du  rectum  a  été  mise  en  pratique , 
soit  comme  moyen  accessoire,  soit  comme  remède  prin¬ 
cipal.  Wiseman  y  eut  recours  trois  foi?  sur  le  même 
malade.  Ford  eut  le  bonheur  de  voir  le  sien  guérir 
sans  récidive.  M.  Copland  dit  s’en  être  également  bien 
trouvé.  L’opération  n’offre  d’ailleurs  que  peu  de  diffi¬ 
cultés,  à  moins  qu’il  ne  faille  aller  très  profondément. 

Le  bistouri  boutonné,  conduit  à  plat  sur  l’indicateur,' 
puis  introduit  dans  le  cercle  rétréci,  est  le  seul  instru¬ 
ment  dont  on  ait  bésoin.  Son  tranchant,  tourné  vers  les 
parois  de  l’intestin,  les  débride  sur  un  ou  plusieurs 
points,  et  de  manière  à  ne  pas  en  dépasser  l’épaisseur. 
Une  forte  mèche  est  ensuite  engagée  jusqu’au-dessus  delà 
plaie,  et  l’on  se  comporte  en  définitive  comme  pour  une 
dilatation  simple.  Le  hiolome  ou  coupe-bride  de  Desault 
trouverait  là  une  de  ses  applications,  si  quelque  instru¬ 
ment  particulier  pouvait  être  nécessaire.  On  pourrait 
encore  se  servir  du  pharyngotome ,  ainsi  que  M.  Duplat 
l’a  fait  une  fois  avec  succès.  Dès  que  le  doigt  ne  peut  plus 
accompagner  le  bistouri ,  l’incision  présente  trop  de  dan- 


(i)  Cette  malade  s’est  présentée  depuis  à  la  Pitié  onfj’âi  pu  ^examiner. 
Lai  coarctation  de  l’intestin  était  revenue  au  même  degré  que  la  première  fois. 
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ger  pour  qu’il  soit  permis  d’y  songer.  En  résumé,  les 
rétrécissements  annulaires  ,  en  forme  de  bride  ou  de  demi- 
lune,  seuls  en  autorisent  l’essai  ;  et  ce  n’est  en  réalité  què 
pour  préparer,  que  pour  favoriser  les  effets  des  moyens 
dilatants  qu’on  peut  la  conseiller  sérieusement. 

§  3. 

Cautérisation. 

On  a  lieu  d’être  surpris  que  les  caustiques  n’aient  pas 
été  appliqués  aux  rétrécissements  du  rectum  comme  à 
ceux  de  l’urètre.  Tout  porte  à  croire  cependant  qu’ils  y 
produiraient  les  mêmes  effets;  que  le  nitrate  d’argent, 
essayé  à.  titre  de  topique  ou  de  cathérétique,  aiderait 
beaucoup  au  succès  de  la  dilatation,  en  détruisant  le 
principe  phlegmasique  sur  la  tunique  muqueuse  de 
l’intestin  y  comme  il  le  fait  si  souvent  disparaître  dans  le 
canal  excréteur  de  l’urine.  Mais  je  n’ai  point  connais¬ 
sance  qu’il  ait  encore  été  usité  en  pareil  cas,  et  je  ne  puis, 
sans  autre  appui  que  la  théorie  ou  les  anologies,  lui  con¬ 
sacrer  de  plus  longs  détails.  J’en  trouve  néanmoins  un 
exemple  concluant  dans  la  thèse  soutenue,  en  1823,  à 
Strasbourg,  par  M.  Duplat.  ' 

Section  II. 

LÉSIONS  ACQUISES. 

Abt.  ier. 

Corps  étrangers  dans  l’anus. 

La  nature,  la  forme ,  le  volume  des  corps  étrangers 
arrêtés  ou  portés  dans  la  partie  inférieure  du  rectum, 
offrent  tant  de  nuances  diverses ,  qu’aucune  opération 
réglée,  qu’aucun  procédé  fixe  ne  leur  convient,  et  que 
leur  extraction  a,  pour  ainsi  dire,  besoin  d’être  modifiée 
pour  chaque  cas  particulier.  Les  doigts  et  le  pouce,  des 
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pinces  à  pansement,  des  tenettes  a  lithotomie,  la  main 
toute  entière,  quand  on  peut  l’introduire,  sont  les  pre¬ 
miers  moyens  qui  se  présentent.  La  main  d’un  enfant 
adroit,  comme  on  le  fit  chez  ce  malade  qui  s’était  fourré 
une  phiole  d’eau  de  Cologne  au-dessus  du  sphincter, 
et  dont  parle  Nollet ,  ou  dJune  sage-femme  intelli¬ 
gente  ,  devrait  être  préférée,  si  celle  du  chirurgien  offrait 
trop  de  volume.  Une  vrille,  un  tire-fond ,  seraient  un  se¬ 
cours  important,  s’il  s’agissait  d’un  morceau  de  bois,  d’une 
substance  végétale  ou  animale,  solide  et  non  flexible  , 
ainsi  que  le  prouvent  les  faits  rapportés  par  Sàucerotte  et 
M.  Bruchman.  Une  queue  de  cochon ,  introduite  par  sa 
base,  et  dont  les  poils,  préalablement  coupés,  arc-bou- 
teraient  contre  l’intestin,  au  moindre  effort  exercé  sur  elle 
pour  la  retirer,  devrait  être  traitée  comme  l’imagina  Mar- 
chettis  chez  Cette  fille  publique ,  victime  des  étudiants  de 
Goettingue  :  au  moyen  d’un  fil  noué  sur  son  extrémité  in¬ 
férieure,  il  parvint  à  faire  glisser  sur  le  corps  étranger,  de 
bas  en  haut,  une  canule  de  roseau  ,  qui  l’isola  aussitôt  des 
parois  organiques,  en  l’engàînant,  et  permit  sur-le-champ 
de  l’extraire  sans  difficulté,'  Un  malade  s’était  enfoncé 
dans  le  rectum  un  pot  à  confitures,  sa  petite  extrémité 
défoncée  la  première.  Une  violente  irritation  fut  la  suite 
de  cette  singulière  manoeuvre,  et  l’intestin  ne  tarda  pas  à 
sé  renverser  de  haut  en  bas  dans  le  vase  sous  la  forme 
d’une  tumeur  rouge,  qui  en  remplissait  la  cavité.  Desault 
ne  parvint  a.  le  retirer,  qu’en  appliquant  l’une  après 
l’autre,  sur  les  deux  points  opposés  d’un  de  ses  diamè¬ 
tres,  deux  fortes  pinces.  Au  lieu  de  deux,  on  pourrait 
même  en  employer  quatre,  soit  pour  tirer  avec  plus  de 
force,  s’il  le  fallait,  soit  pour  écarter  à  la  fois  un  plus 
grand  nombre  de  points  du  contour  anal.  Un  large  an¬ 
neau,  une  virole,  un  gobelet  métallique,  ne  résisteraient 
sans  doute  pas  à  ce  moyen.  Si  c’était  un  verre,  du  cristal, 
de  la  porcelaine,  un  corps  fragile  quelconque,  les  pinces 
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permettraient  ’en  même  temps  de  le  briser ,  s’il  ne  parais¬ 
sait  pas  possible  de  l’enlèver  d’une  seule  pièce.  Une  scie 
étroite,  protégée  par  un  gorgèret  et  par  l’indicateur,  se¬ 
rait  à  essayer  dans  le  cas  de  tige  de  bois,  de  corne,,  d’i¬ 
voire  ,  fixée  en  travers  sur  chaque  paroi  du  rectum  ; 
de  même  que  des  corps  en  acier,  en  fer,  en  argent , 
réclament  quelquefois  le  secours  de  tenailles  incisives,  de 
véritables  cisailles.  Les  calculs  biliaires ,  ces  sortes  d’é- 
gagropiles ,  qu’on  rencontre  quelquefois  dans  les  intes¬ 
tins  de  l’homme,  comme  chez  les  animaux ,  devraient 
être  écrasés  avec  de  fortes  tenettes ,  morcelés  avec  de 
longs  et  forts  ciseaux  ,'  si  les  crochets ,  la  main,  le  tire- 
fond  ou  la  vrille  n’en  triomphaient  pas.  Les  matières  fé¬ 
cales  endurcies ,  les  boulettes  de  concrétion  ,  les  pierres 
sterco Pales  ,  qui,  chez  nombre  de  personnes,  sont  cause 
d’accidents  dont  on  méconnaît  si  souvent  la  nature  ,  né 
cèdent  non  plus  assez1  souvent  qu’à  l’emploi  de  crochets 
mousses  ou  du  doigt,  de  cuillères  de  bois  plus  ou  moins 
longues,  ou  de  la  main  effilée  d’un  enfant  ou  d’une 
femme.  On  n’èn  vient  aux  débrideinents,  aux  incisions, 
soit  de  l’anus ,  soit  de  l’intestin ,  sur  dès  points  plus  éle¬ 
vés  de  ses  parois ,  qu’ après  avoir  duement  constaté  l’in¬ 
suffisance  ou  l’inutilité  de  ces  divers  moyens.  Alors  , 
comme  précédemment ,  on  a  recours  au  spéculum  brisé 
ou  bien  au  spéculum  simple,  rendu  incomplet  par  une 
fente  de  deux  ou  trois  lignes ,  qui  en  divise  toute  la  lon¬ 
gueur,  du  côté  libre,  comme  le  veut  M.  Barthélemy,  soit 
pour  dilater  l’anus^,  soit  pour  favoriser  l’action  des  autres 
instruments.  Quant  aux  incisions  elles-mêmes,  on  les 
pratique  tantôt  avec  le  bistouri  droit  garni  d’une  bande¬ 
lette,  tantôt  avec  le  bistouri  boutonné  droit  ou  courbe , 
dirigé,  conduit  sur  le  doigt,  tantôt  enfin  avec  de  bons 
ciseaux.  Au  total,  les  corps  étrangers  dans  le  rectum. ne 
se  traitent  guère  autrement  que  ceux  du  vagin.  '■  Aux 
moyens  sus-indiqués  ,  il  faudrait  ajouter,  je  crois,  dans 
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l’un  et  l’autre  cas,  l’usage  des  instruments  lithotriteurs, 
et  se  souvenir  que  dans  le  rectum  ou  le  vagin,  le  lithô- 
labé,  les  perforateurs  et  les  brise-pierres  sont  plus  fa¬ 
ciles  et  moins-  dangereux  à  manier  que  dans  la  vessie  et 
l’urètre; 

Art.  2; 

Polypes. 

Sans  ‘êtré  fort  rares ,  les  polypes  du  rectum  ne  sont 
pourtant  pas  non  plus  très  communs.  A  six  ou  huit 
pouces  de  hauteur ,  il  est  à  peu  près  impossible  de 
les  atteindre ,  de  les  reçonnaitrë  par  cohséquent.  D’au¬ 
tant  plus  faciles  à  attaquer  qu’ils  siègent  plus  bas,  ils 
cèdent  d’ailleurs'  aux  mêmes  méthodes  que  ceux  des 
organes  sexuels  de  la  femme.  L’excision  eh  est  trop 
facile  pour  que  l’ arrachement  et  la  cautérisation  puis¬ 
sent  encore  en  être  conseillés;  La  ligature  elle-même,  ne 
leur  convient  presque  dans  aucun  câs.  Au-déssus  des 
sphincters  on  les  accroche  avec  une  érignë  double  ou 
une  pince-érigne ,  qu’un  aide  se  charge  de  maintenir.  Si 
l’anus  oppose  de  la  résistance  -,  on  y  place  un  spéculum 
brisé.  Armé  de  longs  ciseaux  ,  un  peu  courbes  sur  le 
plat  et  protégés  par  l’ indicateur  gauche,  le  chirurgien  eh 
tranche  ensuite  le  pédicule.  Plus  bas  l’excision  s’en  opère 
comme  celle  des  hémorrhoïdes  dont  il  va  être  question 
tout  à  l’heure,  et,  dans  les  deux  cas,  on  se  met  en  garde 
contre  l’hémorrhagie,  de  la  manière  qui  va  égâlemeiit  être 
indiquée  ci-dessous. 

Art.  3.  » 

Tumeurs  hémorrhoïdales. 

Tantôt  cachés  a  l’intérieur  de  l’anus,1  et  visibles  seule¬ 
ment  lorsque  le  malade,  fait  des  efforts  pour  aller  à  la 
garde-robe,  tantôt  saillants  à  l’extérieur,  les  tumeurs,  les' 
bourrelets  j  les  tubercules  hémorrhoïdaux  sont  la  source 

Tome  ii. 
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d’une  foule  d’incommodités  et  de  dangers,  dès  que  leur 
existence  se  maintient  malgré  l’emploi  méthodique  et 
prudent  des  topiques  antiphlogistiques,  détersifs,  astrin¬ 
gents,  cathérétiques  ^  de  la  compression.  La  cautérisa¬ 
tion  avec  le  nitrate  d’argent ,  n’en  triompherait  que  dans 
le  principe  ,  ou  lorsque  leur  volume  est  encore  peu 
considérable.  Le  fer  rouge, tant  préconisé  parles  anciens, 
et  que  M.  A.  Séverin  était  si  mécontent  de  n’avoir  pu 
mettre  en  usage  chez  un  malade  de  haute  famille,  par 
suite  de  l’entêtement  des  lâches  médecins  du  personnage, 
réussirait  sans  doute  mieux  et  plus  souvent  ;  mais  lès 
moyens  tout  à  la  fois  plus  sûrs  et  moins  effrayants  que 
la  chirurgie  possède  actuellement  *  l’ont  depuis  long¬ 
temps  fait  oublier. 

Aujourd’hui,  la  ligature  elle-même,  quoique  facile, 
est  généralement  abandonnée  malgré  les  raisons  invoquées 
en  sa  faveur  par  M.  Mayor.  Les  tumeurs  dépourvues  de 
pédicule,  les  simples  bourrelets  n’en  permettraient  point 
l’emploi,  et  les  observations  relatées  par  J.-L.  Petit  dé¬ 
montrent  que  dans  les  autres  cas ,  elle  peut  donner  lieu 
aux  accidents  les  plus  graves,  tels  que  douleurs  violentes, 
syncopes ,  mouvements  convulsifs  ,  inflammations  de 
l’intestin  et  du  péritoine,  soit  qu’on  attende  ensuite  la 
chute  spontanée  de  la  production  morbide  ,  soit  qu’on 
l’excise  immédiatement ,  au  contraire ,  en  deçà  du  fil, 
comme  l’avait  déjà  recommandé  Galien.  L’excision  est 
donc  la  seule  opération  qu’on  doive  leur  opposer  main¬ 
tenant.'  -  / 

Par  elle-même,  V excision  des  hémorrhoïdes  offre  rare¬ 
ment  de  grandes  difficultés.  Elle  n’est  véritablement 
grave  que  par  l’hémorrhagie  qui  peut  en  être  la  suites 
d’où  il  résulte  que  le  meilleur  procédé  est  celui  qui 
expose  le  moins  à  cet  accident ,  qui  s’y  oppose  le  plus 
sûrement. 

Le  malade  étant  couché  sur  le  bord  d’un  lit  ou  d’un© 
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table  garnie,  la  cuisse  de  dessous  étendue,  l’autre  fléchie* 
de  façon  que  l’anus  soit  parfaitement  libre,  doit  être, 
contenu  par  plusieurs  aides.  Lè  chirurgien ,  placé  en  face 
de  la  partie  affectée  ,  doit ,  suivant  M.  Boyer,  saisir  suc¬ 
cessivement  toutes  les  tumeurs  ,  en  procédant  de  celles 
qui  occupent  le  point  le  plus  déclive  vers  les  plus  élevées* 
avec  de  bonnes  pinces  à  disséquer  ou  une  érigne,  et  les 
détache  l’une  après  l’autre  avec  le  bistouri  où  de  forts 
ciseaux.  Si  elles  ne  proéminent  pas  à  l’extérieur,  un  effort 
comme  pour  aller  a  la  garde-robe  les  oblige  à  sortir: 
mais  comme  la  douleur  produite  par  l’enlèvement  de  la 
première  détermine  presque  toujours  une  rétraction  con¬ 
sidérable  de  l’anus ,  qui  reporte  les  autres  au  fond  du 
rectum,  il  importe  de  n’en  couper  aucune  avant  de  les 
avoir  toutes  fixées ,  soit  avec  autant  d’érignes  ou  de 
pinces,  soit  en  les  traversant  ou  les  entourant  de  chacune 
un  fil.  Les  disséquer  à  la  manière  des  kystes  pour  n’enle¬ 
ver  que  le  moins  possible  de  la  membrane  muqueuse,  ou 
de  la  peau  ,  eomme  le  proposent  quelques  auteurs,  est 
tout-à-fait  superflu.  G’est  un  conseil  qui  serait,  au  sur¬ 
plus  ,  beaucoup  plus  aisé  à  donner  qu’à  suivre.  La 
perte  de  substance  n’a  rien  ici  d’inquiétant.  Les  plaies  se 
cicatrisent  très  bien ,  et ,  après  la  guérison  ,  l’organe 
retrouve  ordinairement  toute  sa  souplesse.  Le  panse¬ 
ment  se  réduit  à  l’introduction  d’une  mèche  un  peu  forte, 
enduite  de  cérat ,  portée  à  plusieurs  pouces  de  profon¬ 
deur,  et  soutenue  au-dehors  par  de  la  charpie  brute , 
des  compresses  et  uri  bandage  en  T. 

Pour  peu  qu’une  perte  de  sang  soit  à  craindre,  le 
pansement  n’est  plus  aussi  simple.  M.  Boyer  commence 
par  introduire  profondément  un  tampon  de  eharpie 
alongé,  presque  cylindrique,  dur  ,  embrassé  par  deux 
fortes  ligatures  ,  croisées  sur  son  extrémité  supérieure, 
nouées,  solidement  fixées  sur  son  extrémité  inférieure,  et 
dont  les  chefs  rassemblés  deux  à  deux  restent  pendants 
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hors  de  l’anus  ;  pousse  ensuite  de  nombreuses  houlettes? 
ou  de  nouveaux  tampons  libres  aù-dessoüs  ;  en  remplit 
la  fin  du  rectum;  les  arrête  inférieurement  à  l’aide  d’un 
fort  rouleau  de  charpie  placé  entre  les  fesses  sur  l'ou¬ 
verture  anale  ;  tire  sur  les  deux  ligatures  ;  les  noue  sur  ce 
rouleau  avec  une  force  suffisante  pour  appliquée  de  haut 
én  bas  la  charpie  contenue  dans  l’intestin  contre  lés  sur¬ 
faces  saignantes,  en  même  temps  que  le  tampon  externe 
tend  à  le  refouler  de  bas  en  haut.  Enfin,  un  large  plu¬ 
masseau,  des  compresses  et  le  bandage  ënT,  complètent 
l’appareil.  De  cette  manière,  il  est  à  peu  près  impossible 
que  le  sang  s?échappe  ,  tandis  qu’un  tamponnement  pur 
ét  simple  réussirait  uniquement  à  l’empêcher  de  Se  mon¬ 
trer  au-dehors,  en  le  forçant  à  s’épancher  dans  l’intestin  , 
à  transformer  l’hémorrhagie  externe  en  hémorrhagie  in¬ 
terne,  ce  qui  serait  encore  plus  dangereux.  D’un  autre 
côté,  si  la  compression  a’est  pas  exacte,  ni  assez  forte, 
si  l’appareil  de  M.  Boyer  ou  de  J.-L.  Petit  n’est  pas  bien 
conditionné ,  est  mal  appliqué ,  le  même  accident  peut 
également  survenir.  De  plus  ,  il  détermine  parfois  des 
souffrances  très  vives,  une  envie  presque  irrésistible 
d’aller  à  la  selle,  une  pesanteur  difficile  à  supporter,  des 
coliques,  de  là  fièvre  même  ,  et  d’autres  symptômes  en¬ 
core  qui  en  rendent  l’usage  assez  pénible.  Aussi  est-il 
souvent  indispensable  qu’un  aide  le  soutienne  pendant 
quelques  heures  avec  la  main  ,  et  de  recommander  au 
malade  de nese  livrer  à  aucun  effort,  de  résister  de. toute 
son  énergie  morale  aux  besoins  de  pousser  qu’il  peut 
éprouver  ,  et  qui  manquent  rarement  de  diminuer  après^ 
les  premières  heures.  Je  n’ai  pas  besoin  d'ajouter  qu’on 
devrait  tout  enlever  pour  mieux  réappliquer  le  pansement 
si  le  gonflement  du  ventre ,  des  syncopes,  la  pâleur,  la 
petitesse  du  pouls ,  indiquaient  que  le  sang  continue  de 
couler,  ni  que  la  sensation  d’un  poids,  d’un  corps  étran¬ 
ger  qui  se  fait  si  vivement  ressentir  ,  même  en  l’absence 


TUMEURS  HÉMORRHOÏDÀLES.  997 

de  tout  appareil,  dans  certains  cas  ,  serait  augmentée  au 
lieu  d’être  modérée  par  tous  les  efforts  de  défécation 
auxquels  le  malade  est  presque  entraîné  malgré  lui ,  et 
qu’il  doit  les  éviter  a  tout  prix.  Si  la  canule  k  chemise  de 
M.  Bermond  avait  été  essayée  dans  de  telles  circonstances, 
je,  la  conseillerais  volontiers  (  voy.  Dilatation  de  l’anus). 
Avec  elle,  on  pourrait  changer,  modifier,  renouveler 
l’appareil,  augmenter,  diminuer  la  compression,  sans 
défaire  la  totalité  du  pansement ,  'et  de  plus,  s’assurer, 
en  enlevant  la  canule  centrale,  s’il  s’épanche  ou  non  du 
sang  dans  l’intestin  *  permettre  aux  matières  de  sortir 
aussi  fréquemment  que  le  sujet  en  éprouverait  le  besoin  ,  / 
et  cela,  pendant  plusieurs  jours,  si  on  le  jugeait  à  pror 
pos.  ,  - 

Le  procédé  de  M.  Dupuytren  repousse  de  semblables, 
précautions.  Ge  chirurgien  adopte,  à  peu  près  exclusive¬ 
ment ,  les  ciseaux  courbes  sur  le  plat  pour  l’excision  des 
excroissances  hémorrhoïdales,  et  porte  immédiatement 
un  fer  rouge  sur  le  fond  de  chacune  des  plaies  qu’il  vient 
de  faire,  toutes  les  fois  que  la  moindre  hémorrhagie  lui 
parait  à  craindre.  Il  ne  met  ensuite  qu’une  mèche  peu 
volumineuse  dans  l’anus  qu’on  protège,  et  qu’on  main¬ 
tient  d’ailleurs  comme  précédemment.  En  se  comportant 
ainsi,  on  ne  voit  presque  jamais  d’accidents  se  manifes¬ 
ter.  Rien  ne  distend,  n’irrite,  ne  tiraille,  ne  comprime 
l’intestin,  ni  la  vessie,  ni  les  parties  circonvoisines. 
La  congestion,  si  fortement  excitée  par  le  pansement 
ordinaire  ,  reste  des  plus  légères,  et  l’hémorrhagie  a, 
conséquemment  fort  peu  de  tendance  à  se  déclarer.  Sous 
ce  rapport,  le  fer  chaud  a  l’avantage  de  rendre  î’opératiou 
extrêmement  prompte ,  sans  produire,  a  beaucoup  près , 
autant  de  douleurs  que  le  tamponnement.  Moins  disposée 
à  s’étendre,  à  retentir  au  loin,  l’inflammation  n’envahit 
pas  aussi  facilement  les  veities.qui  s’ouvrent  au  fond  de  la 
plaie,  et  le  développement  de  ces  foyers  purulents,  eau-? 
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sé  par  la  phlébite  ou  la  résorption,  dont  j’ai  vu  mourir 
deux  sujets  à  l’hôpital  de  l’école,  en  1824  et  1825,  n’est 
plus  autant  à  redouter.  Je  ne  sais  même  si  le  cautère  est 
bien  réellement  indispensable.  Les  vaisseaux  artériels 
qu’on  divise  sont  si  peu  importants ,  qu’ai)  premier  coup 
d’œil,  leur  blessure  ne  semble  pas  devoir  être  bien  dan¬ 
gereuse.  Abandonnées  à  elles-mêmes ,  ces  bouches  vas¬ 
culaires  ne  tarderaient  probablement  pa$  à  cesser  de  fluor, 
et  je  ne  serais  pas  étonné  que  les  précautions  recomman¬ 
dées  pour  prévenirl’hémorrhagie  ne  fussent  assez  souvent 
la  cause  de  son  apparition.  11  me  paraît  certain  que,  dans 
la  plupart  des  cas,  on  pourrait  s’en  passer,  et  que  c’est 
par  excès  de  prudence,  qu’on  doit  le  prescrire  quand  la 
perte  de  sang  ne  paraît  pas  d’abord  avec  abondance.  Qui 
empêcherait,  après  tout,  d’y  recoürir  plus  tard,  dans  le 
cas  où  l’hémorrhagie  viendrait  à  continuer  d’une  manière 
inquiétante?  Rien  n’est  plus  facile  lorsque  les  plaies  sié- 
gent  à  l’extérieur.  Si  elles  étaient  plus  profondes,  en  fai¬ 
sant  quelques  efforts ,  le  malade  les  mettrait  bientôt  sous 
les  yeux  de  l’opérateur  qui,  dès  lors,  pourrait  les  cauté¬ 
riser  sans  peine.  Enfin,  le  tamponnement  serait  ûne 
ressource  dernière  qu’il  serait  toujours  temps  d’appeler  à , 
son  secours.  Deux  malades  chez  lesquels  je  me  suis  ainsi 
comporté  en  i83i  à  la  Pitié  n’ont  point  eu  à  s’en  re¬ 
pentir. 

Art.  4. 

Chute  ou  procidence. 

La  descente  du  fondement  est  un  accident  qu’il  ne  faut 
pas  confondre  avec  la  pro  cidence  parintus-susception  d’une 
portion  plus  ou  moins  élevée,  plus  ou  moins  étendue  de 
l’intestin ,  au  travers  de  l’anus.  L’une  tient  au  relâchement 
de  la  tunique  muqueuse  du  rectum ,  l’autre  dépend  d’une 
véritable  invagination  intestinale.  La  première  seule  ré¬ 
clame  parfois  le  secours  de  procédés  opératoires  particu- 


CHUTE  DU  RÉCTUM, 


999 

tiers.  Chez  lés  enfants ,  où  elle  est  très  commune ,  lés  pro¬ 
grès  de  l’âge  et  l’emploi  de  topiques  appropriés ,  en  triom¬ 
phent  presque  constamment.  Dans  l’âge  adulte,  il  n’en  est 
plus  de  même.  Son  opiniâtreté  fait  souvent  alors  le  tour¬ 
ment  dés  praticiens  et  le  désespoir  dés  malades.  Quand  la 
tumeur  ne  se  montre  qu’à  chaque  garde-robe,  et  qu’elle 
rentre  facilement  après,  il  en  résulte  une  infirmité  fort 
pénible,  sans  doute,  mais  qui  né  compromet  pas  i’ exis¬ 
tence  ,  tandis  que ,  si  le  malade  ne  parvient  à  la  réduire , 
elle  peut  s’étrangler  sous  l’action  du  sphincter,  s’enflam¬ 
mer,  se  gangréner,  et  faire  naître  les  symptômes  lés  plus 
alarmants. 

Réduction .  Pour  réduire  cette  tumeur,  on  se  comporté 
comme  dans  le  cas  de  renversement  du  vagin  ou  de  la  ma¬ 
trice.  Après  l’avoir  nettoyée  avec  de  l’eau  tiède,  puis  enduite 
d’un  mélange  d’huile  et*de  vin,  le  malade  étant  couché  sur 
le  dos,  le  siège  plus  élevé  que  l’abdomen,  et  tous  les  mus¬ 
cles  rélâchés  ,  on  l’enveloppe  d’un  linge  fin,  pour  la  com¬ 
primer  ensuite  doucement ,  de  la  circonférence  au  centre, 
et  de  bas  en  haut,  avec  la  paume  des  mains  ou  la  pulpe 
de  tous  les  doigts ,  en  même  temps  que  le  malade  est 
empêché,  autant  que  possible,  de  se  livrer  à  aucun  effort. 
On  réussit  quelquefois  mieux  en  pressant  sur  le  centre 
de  la  masse  avec  plusieurs  doigts  réunis  en  cône,  comme 
pour  entrer  dans  l’anus,  en  poussant  devant  soi  la  com¬ 
presse  dont  on  a  coiffé  la  tumeur  et  que  l’autre  main 
fixe  autour.  Une  fois  rentrée  ,  tout  n’est  pas  fini.  Une 
grosse  mèche,  avec  du  sans  chemise,  est  un  moyen  sou¬ 
vent  employé  pour  maintenir  la  réduction.  Un- tampon  de 
charpie  ,  contenu  dans  une  bourse  dé  linge,  un  globe, 
un  ovoïde  en  bois ,  en  ivoire ,  én  gomme  élastique  ;  chez 
les  femmes,  un  pessaire  dans  le  Vagin,  des  injections 
astringentes  et  des  soins  hygiéniques ,  Sont  lés  moyens  à 
tenter  pour  en  prévenir  le  retour. 

Débridemeni,  Si  la  réduction  était  absolument  im- 


^000  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC. 

possible  par  les  voies  ordinaires ,  et  qu’il  y  eût  du  danger, 
on  ne  devrait  point  hésiter  à  débrider^  le  sphincter,  de 
l’un  ou  des  deux  côtés  de  la  racine  du  prolapsus.  De  la 
main  gauche,  on  écarterait  latéralement  la  tumeur,  pen¬ 
dant.  que,  de  la  droite,  armée  d’un  bistouri  droit*,  :  on 
inciserait  les  téguments  ,  puis  l’anneau  charnu,  en  com¬ 
mençant  par  le  voisinage,  de  l’intestin ,  c’est  -  a  -dire  de 
dedans  en  dehors.  Une  opération  de  ce  genre,  pratiquée 
en  x83o  par  M.  Delpech  sur  un  jeune  sujet,  a  été  suivie 
d’un  succès  complet. 

Excision .  Lorsque  rien  n’empêche  les  parties  de  res¬ 
sortir,  ou  que,  malgré  toutes  les  tentatives,  elles  s’obs¬ 
tinent  à  ne  pas  rentrer,  on  ne  connaissait,  il  y  a  trente 
ans,  bien  des  auteurs  ne  connaissent  encore  aujourd’hui, 
d’autre  moyen  que  Pablation  à  leur  opposer.  G’est,  au 
surplus,  uue  excision,  une  résection  assez,  facile  en  elle- 
même,  qu’pu  pratique  à  peu  près  comme  celle  des  héroor*. 
rhoïdes  dégénérées,  d’un  polype  ou  de  toute  autre  tumeur 
à  base  un  peu  large.  Il  est  inutile ,  toutefois ,  d’enlever 
la  tumeur  jusque  dans  sa  racine.  Qu’on  en  détruise  les 
deux  tiers  inférieurs ,  et  le  reste,  rentrera  inévitablement. 
Peut-être  de  cette  manière  le  tissu  musculaire  du  rec¬ 
tum  serait-il  respecté ,  ef  sa  tunique  muqueuse  seule  at¬ 
taquée,  sans  que  le  succès  en  fût  moins  probable..  Le. 
pansement  et  les  suites  diffèrent  a  peine  de  ce  qui  a  été  dit 
à  l’occasion  des  hémorrhoïdes.  Cette  ressource  est, 
comme  on  le  voit,  assez  cruelle;  encore  est- elle  loin  de 
réussir  constamment.  Heureusement  que  la  chirurgie, 
moderne  s’en  dispense  presque  toujours,  en.  lui  substi¬ 
tuant  un  procédé  beaucoup  moins  effrayant,  moins  dou¬ 
loureux,  et  pour  le  moins  aussi  certain  ,  qui  n’a  que. 
l’inconvénient  de  n’être  point  applicable  aux  procidences 
irréductibles,  de  borner  ses  effets  à  la  rétention  de  la  tu¬ 
meur  une  fois  rentrée. 

Procédé  de  M.  Dupuytren.  Ce  procédé  çonsistexlaps 
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l’excision  des  replis  rayonnés  qui  se.  remarquent  à  la 
marge  de  l’anus ,  qu’ils  soient  ou  non  garnis  de  tubercules 
hémorrhéïdaux.  Il  paraît  constant  que,  dans  la  plupart 
des  cas,  l’obstacle  a  la  guérison  se  trouve  dans  la  dilata¬ 
tion  du  sphincter,  ou  le  relâchement  considérable  dont 
la  membrane  muqueuse  et  là  peau  qui  lui  fait  suite  au- 
dehors,  sont  devenues  le  siège.  Le  tissu  cellulaire  qui  les 
double,  acquiert,  à  la  longue,  une  telle  souplesse,. qu’il 
leur  permet  de  glisser  avec  une  étonnante  facilité ,  au 
moindre  effort ,  sur  les  couches  qu’elles  tapissent  natu¬ 
rellement  et  qu’elles  se  contentent  de  suivre  dans  leurs 
mouvements  ,  lorsqu’il  n’y  a  pas  de  maladie.  L’ablation 
d’une  certaine  portion  de  la  couche  cutanée  conjure  à 
merveille  cette,  anomalie,  cet  inconvénient,  et  devient 
par  là  le  remède  presque  infaillible  du  mal  qui  en  est  la 
suite  si  fréquente. 

L’idée  en  est,  d’abord  venue  au  docteur  Hey  de  Leeds , 
en  lyBS,  à1  l’occasion  d’un  M.  W.  de  Hall,  autrefois 
traité  par  Sharp,  et  dont  l’anus  restait  constamment  en¬ 
touré,  après  la  réduction ,  d’un  repli  cutané,  mince  et 
pendant  (thin  pendulous  Jlap),  long  de  huit  à  douze  li¬ 
gnes,  garni  en  dedans,  vers  sa  base,  de  plusieurs  tuber¬ 
cules  mous  et  bleuâtres,  semblables  à  ceux  qu’on  observe 
chez  les  personnes  qui  ont  été  long-temps  affectées  d’hé- 
morrhoïdes.  jtc  II  me  sembla,  dit-il ,  que  la  procidence 
tenait  au  relâchement  de  la  partie  tout-à-fait  inférieure 
de  l’intestin  et  de  la  membrane  celluleuse  qui  l’unit  aux 
tissus  environnants.  »  Cette  remarque  fut  pour  l’auteur 
un  trait  de  lumière.  Il  pensa  que,  pour  guérir. son  ma¬ 
lade,  il  n’y  avait  d’autre  moyen  que  d’augmenter  les 
adhérences  des  tissus  du  pourtour  de  l’anus  et  l’action 
propre  du  sphincter.  Rien  ne  lui  parut  plus  propre  à 
remplir  ce  but ,  que  l’excision  du  lambeau  tégumentàire 
'  et  des  tubercules  qui  s’y  trouvaient  appendus.  Il  eut  l’es¬ 
poir  de  causer  par-là  une  inflammation,  capable  d,e  prO- 
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duire  une  adhésion  plus  ferme  du  rectum  avec  les  parties 
circonvoisines ,  et  ne  douta  pas  qu’une  plaie  circulairene 
dût  amener  une  plus  forte  constriction  du  sphincter  de 
l’anus.  Hey  enleva  donc  le  bourrelet  pendant  et  les  tu¬ 
bercules  bleuâtres  avec  un  bistouri.  L’opération  fut  pra¬ 
tiquée  le  treize  novembre,  et  M<  W.  lui  écrivait,  en 
mars  1789,  que  sa  guérison  ne  s’était  pas  démentie.  Un 
second  malade,  opéré  de  la  même  manière  en  1790,  se 
rétablit  en  trois  semaines,  mais  l’excision  n’eut  lieu  que 
d’un  côté.  En  avril  1791,  le  docteur  Hey  mit  de  nouveau 
son  procédé  à  exécution ,  enleva  le  lambeau  pendant,  en 
empiétant  d’un  quart  de  pouce  environ  sur  là  membrane 
rouge  qui  tapisse  l’anus.  Le  succès  n’a  pas  été  moins 
complet  que  les  deux  premières  fois.  Une  dame  qu’il 
traita  de  même,  en  1799»  de  manière,  toutefois,  à  n’en¬ 
lever  qu’à  un  certain  laps  de  temps  l’un  de  l’autre,  les 
deux  tubercules  mous  qui  se  voyaient  aux  deux  côtés  de 
l’anus,  guérit  également  bien,  et  en  aussi  peu  de  temps, 
Néanmoins,- les  succès  de  Hey  étaient,  pour  ainsi  diré, 
restés  dans  l’oubli,  même  dans  sa  patrie.  M.  S.  Cooper, 
qui  les  rapporte,  en  parle  d’une  manière  trop  vague,  pour 
que  les  praticiens  en  aient  pu  tirer  un  grand  parti,  et, 
sans  M.  Dupuytren,  qui  est  arrivé  aux  mêmes  idées, 
qui  a  su  fonder  sur  elles  une  méthode  et  la  généraliser, 
ils  n’eussent  probablement  pas  plus  attiré  l’attention 
en  France,  qu’ils  ne  l’avaient  fait  en  Angleterre  jus¬ 
que-là. 

Manuel  opératoire.  Un  lavement ,  un  léger  purgatif 
même  a  dû  être  donné  la  veille.  On  place  le  malade 
comme  pour  l’excision  des  bémorrboïdes.  Le  chirurgien 
saisit  successivement,  avec  de  bonnes  pinces ,  chaque  pli 
rayonné  qu’il  veut  enlever,  et  les  excise  avec  dés  ciseaux 
bien  tranchants ,  de  bas1  en  haut ,  en  commençant  sur  la 
marge  de  l’anus  ,  à  un  pouce  environ  du  sphincter  pour 
finir  à  quelques  lignes  au-dessus.  M.  Dupuytren  dit,  d’a- 
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près  ce  qu’en  a  écritmon  ancien  condisciple,  M.  Paillard, 
dans  le  Journal  hebdomadaire ,  qu’il  suffit  d’en  enlever 
quatre,  un  en  avant ,  un  en  arrière  et  un  autre  de  clia-. 
que  côté.  J’ai  cru  devoir  en  ëxciser  six  dans  un  cas 
et  huit  dans  l’autre ,  à  cause  du  relâchement  extrême 
des  parties  et  de  la  dilatation  considérable  de  l’ouverture 
anale.  Il  va  sans  dire  qu’on  doit  donner  plus  ou  moins 
de  largeur  a  chaque  ruban  qu’on  excisé,  On  commence 
la  solution  plus  ou  moins  bas ,  et  on  la  termine  plus  ou 
moins  haut,  suivant  l’état  où  se  trouvent  les  parties.  L’un 
des  malades  de  Hey  eut  une  hémorrhagie.  Je  n’ai  point 
appris  que  M.  Dupuytren  ait  eu  à  s’occuper  de  cet  acci¬ 
dent.  Le  chirurgien  anglais  n’ayant  donné  aucun  détail 
sur  son  procédé ,  ni  sur  le  pansement ,  on  ne  peut  pas 
savoir  si  la  perte  dè  sang  dont  il  parle,  doit  être  rapportée 
à  l’opération  même ,  ou  bien  à  la  manière  dont  elle  a  été 
pratiquée.  Le  professeur  de  l’ Hôtel-Dieu  se  borne  à 
couvrir  les  plaies  d’un  plumasseau  chargé  de  cérat  et 
ne  place  pas  de  mèche  ou  du  moins  n’en  met  qu’une  très 
petite  dans  l’anus.  Deux  fois  j’ai  suivi  une  marche  con¬ 
traire.  La  mèche,  que  j’ai  portée  assez  profondément  dans 
le  rectum  ,  avait  le  volume  du  doigt.  J’en  écartai  plu¬ 
sieurs  faisceaux,  les  engageai  dans  chaque  plaie  ,  et  les 
maintins  séparés  à  l’aide  de  charpie  brute  ,  puis  d’un 
large  plumasseau  ,  de  compresses  et  du  bandage  en  T. 
Mon  intention  était  d’empêcher  la  réunion  immédiate 
des  petites  plaies,  de  les  obliger  à  suppurer,  afin  d’obtenir 
une  cicatrice  modulaire  plus  élastique  et  plus  ferme, 
des  adhérences  plus  solides  qü’à  la  suite  des  adhésions 
primitives.  Je  n’ai  point  eu  à  m’en  repentir.  La  guérison  a 
été  complète  ;  mais  je  dois  convenir  que  le  pansement 
plus  simple  ,  préféré  par  M,  Dupuytren,  ne  doit  pas  être 
beaucoup  moins  avantageux  ,  puisque  les  malades  qu on. 
y  a  soumis  ont  également  été  débarrassés  sans  retour  de. 
•leurs  infirmités... 
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Pour  quiconque  connaît  la  difficulté ,  le  prolapsus  ani 
et  les  inconvénients  qu’il  entraîne,  l’opération  que  je 
viens  de  décrire  sera  une  conquête  précieuse  de  la  chi¬ 
rurgie  moderne.  L’un  des  faits  qui  me  frappèrent  lors¬ 
que  j’arrivai  à  Paris  en  1820  ,  fut  un  succès  de  ce  genre. 
Je  comprenais  à  peine  qu’une  femme  couchée  dans  les 
sallès  de  chirurgie  de  l’Hôtel-Dieu ,  et  qui,  depuis  qua¬ 
torze  ans ,  n’allait  jamais  à  la  selle  sans  voir  son  anus 
tomber  sous  la  forme  d’une  tumeur  rouge,  livide,  aussi 
volumineuse  que  les  deux  poings  ,  pût  être  guérie  pres¬ 
que  sur-le-champ  par  l’ablation  de  quelques  replis  de  la 
peau.  C’est  ce  qui  eut  lieu,  cependant  et-,  à  ma  grande 
surprise;.  M.  Paillard  assure  que  cette  opération,  fré¬ 
quemment  exécutée  par  M.  Dupuytren,  depuis  quinze 
ans,  n'a  jamais  échoué  qu’une  fois  ;  encore  est-il  possible 
d’attribuer  au  procédé  suivi  cet  unique  insuccès.  Pour 
mon  compte,  je  ne  l’ai  pratiqué  que  sur  deux  malades,  à 
l’hôpital  Saint-Antoine,  c’étaient  deux  femmes ,  et  ses 
effets  n’ont  pas  été  moins  concluants. 

Sî  la  procidence  se  montre  encore  lors  des  premières 
garde-robes  qui  suivent  l’excision ,  elle  est  rarement  aussi 
prononcée  qu’avant,  rentre  d’elle-même  ou  avec  moins 
de  difficulté,  et  11e  tarde  pas  à  disparaître  tout-'a-fait. 
La  liberté  du  ventre  favorise  la  réussite,  en  évitant  au 
malade  la  nécessité  de  faire  autant  d’efforts  pendant  la 
défécation,  et  doit,  en  conséquence,  être  entretenue,  soit 
par  des  lavements,  soit  à  l’aide  de  boissons  laxatives  oq 
de  purgatifs  doux.  En  définitive,  l’excision  des  replis 
rayonnés  de  l’anus ,  paraît  devoir  suffire  pour  tous  les 
cas  de  procidence  dûs  à  l’état  de  relâchement  de  la  tuni¬ 
que  muqueuse,  des  téguments,  des  sphincters  et  des  tissus 
extérieurs,  toutes  les  foisA  en  un  mot;  qu’elle  n’a  pas 
pour  cause  une  lésion  organique.,  une  désorganisation  de 
quelques-unes  des  parties  contenues  dans  le  bassin  oq 
l’hypogastre;  en  sorte  que  l’amputation  de  la  tumeur 
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doit  être  réservée  pdur  les  chutes  intestinales  par  inver¬ 
sion  oii  par  intus-susception  ,  ou  pour  les  cas  de  pro¬ 
lapsus  absolument  irréductibles. 

Art.  5.  / 

'  Fissures. 

Parmi  les  petites  plaies ,  les  ulcérations  qui  se  déve¬ 
loppent  à  l’anus,  il  en  est  une  espèce  dont  la  médecine 
opératoire  seule  a  jusqu’ici  fourni  le  remède  efficace.  Je 
veux  parler  de  ces  crevasses  ou  gerçures ,  si  douloureuses 
et  si  rebelles ,  én  partie  semblables  aux  gerçures  des 
lèvres  et  des  mains)  qui  ont  leur  siège  au  fond  des  rides 
tégumentaires  du  pourtour  anal,  observées  de  tout  temps 
sans  doute ,  car  elles  ne  sont  pas  rarès  ,- signalées  par 
Avicennes  et  d’autres  qui  n’en  ont  pas  mentionné  le  ca¬ 
ractère  distinctif  j  plus  formellement  indiquées  par  Le- 
monier  en  x66i  ;  ce  qui  n’a  pas  empêché  de  les  confondre^ 
comme  par  le  passé  *  avec  les  rhagades  et  les  ulcérations 
syphilitiques  j  jusqu’à  M.  Boyér  qui  en  a  le  premier  dé¬ 
montré  le  caractère  et  fait  connaître  le  véritable  trai¬ 
tement.  Qu’elles  soient  le  résultat,  comme  le  pense 
M.  Boyer,  ou  la  cause,  ce  qui  paraît  plus  rationnel,  de  la 
contraction  spasmodique  du  sphincter  qu’on  observe  en 
même  temps  ;  quelles  aient  été  produites  par  le  syphort 
d’une  seringue,  comme  M.  Thibord  dit  l’avoir  vu  à  Be¬ 
sançon,  ou  par  le  passage  de  matières  fécales  dures  et 
inégales,  toujours  est-il  que  les  topiques  n’en  triomphent 
presque  jamais,.  En  tenir  les  lèvres  écartées  au  moyen 
d’une  mèche,  comme  l’a  observé  M;  Cabanellas  a  l’hôpital 
Beaujon,  moyen  qui  avait  été  tenté.avec  succès  par  Béclard 
avant  que  M.  Marjolin  en  eut  obtenu  quelques  avantages, 
ne  m’a  pas  mieux  servi  que  M.  Bicherand.  Si  la  pommade 
de  belladone  dont  parle  M.  Vivent,  et  quemet  en  usage 
M.  Dupuytren,  réussit  quelquefois,  elle  trompe  bien 
plus  souvent  encore  l’attente  des  chirurgiens.  L’huile  de 
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jusquiame  donnée  à  l’intérieur  pendant  qu’on  porte  de 
l’onguent  mercuriel  dans  l’anus,  comme  le  veut  M.  Des- 
cudé,  n’est  pas  plus  constante  dans  ses  effets,  ainsi  que 
j’ai  pu  en  acquérir  la  certitude.  Il  en  est  de  même  de  la 
cautérisation  avec  le. nitrate  d’argent ,  que  vante  M.  De- 
launay,  que  Béclard  employait  avec  quelque- avantage, 
que  M.  Richerand  a  vu  échouer  complètement;  et  que 
je  n’ai  pas  essayé  avec  plus  de  bonheur.  Enfin,  l’opium, 
l’eau  froide,  préconisés  par  d’autres ,  n’ônt  également 
d’efficacité  réelle  que  dans  un  petit  nombre  de  cas.  L’ex¬ 
cision  de  la  surface  ulcérée,  proposée  et  mise  en  pratiqué 
il  y  a  déjà  long-temps ,  en  ferait  probablement  justice 
assez  souvent;  mais  les  résultats  de  l’incision  sont  si 
satisfaisants ,  si  généralement  connus  maintenant ,  que , 
la  nécessité  de  l’instrument  tranchant  une  fois  admise , 
on  ne  voit  nul  motif  de  ne  pas  suivre  les  préceptes 
établis  par  M.  Boyer. 

Manuel  opératoire .  Que  la  fissure  soit  visible  ou  non, 
que  le  doigt  porté  dans  l’anus  la  trouve  ou  ne  la  trouve 
pas ,  l’opération  n’en  est  pas  moins  indiquée  toutes  les 
fois  que.  le  malade  se  plaint  d’éprouver  des  douleurs  brû¬ 
lantes  comme  si  on  lui  passait  un  fer  rouge  dans  l’anus  à 
chaque  garde-robe ,  qu’il  souffre  peu  dans  l’intervalle, 
et  que  le  sphincter  est  assez  resserré  ,  sans  être  désor¬ 
ganisé,  pour  rendre  difficile  et  douloureuse  l’introduc¬ 
tion  de  l’indicateur.  Les  préparatifs  >  la  position  du  ma¬ 
lade,  des  aides  et  du  chirurgien  sont  les  mêmes  que  pour 
l’excision  des  bourrelets  hémorrhoïdaux. 

Tout  étant  disposé ,  l’opérateur  porte  le  premier  doigt 
.  de  Sa  main  gauche  dans  le  rectum,  s’en  sert  pour  intro¬ 
duire  à  plat  un  bistouri  droit,  étroit  et  boutonné,  tenu 
de  la  main  droite,  jusqu’au-dessus  du  sphincter;  en 
tourne  aussitôt  le  tranchant  vers  la  fissure,  s’il  a  pu 
en  préciser  le  siège,  vers  l’une  des  fesses ,  dans  le  cas 
contraire  ;  fait  tendre  la  peau  par  les  doigts  d’un  aide  ; 
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incise  dès  lors  de  dedans  en  dehors  le  muscle  constricteur 
dans  toute  ou  presque  toute  son  épaisseur,  en  ayant  soin 
de  prolonger  la  division  sur  les  téguments  du  côté  de  la 
fesse,  et  même  un  peu  vers  l’intérieur  de  l’intestin. 
Quand  on  ne  sait  pas  où  est  la  fissure,  ni  même  s’il  en 
existe,  si  le  mal  n’est  pas  entièrement  constitué  par  le 
resserrement  spasmodique  du  sphincter,  M.  Boyer  pra¬ 
tique  une  incision  sur  chaque  extrémité  du  diamètre 
transversal  et  jamais  dans  le  sens  antéro-postérieur.  Bien 
que  le  succès  n’en  paraisse  pas  moins  sûr,  il  est  néan¬ 
moins  plus  prudent  de  porter  le  bistouri  en  arrière  ou  en 
avant  lorsque  l’écorchure  s’y  trouve,  que  d’inciser  cons¬ 
tamment  de  côté  au  risque  de  la  laisser  intacte. 

La  seule  difficulté  qu’on  ait  à  vaincre  chez  quelques 
sujets  vient  de  la  mollesse  que  présente  assez  souvent  la 
couche  tégumentaire,  soit  muqueuse,  soit  cutanée,  et 
de  sa  tendance  à  fuir  sous  l’instrument  qui  cherche  à  la 
diviser.  C’est  pour  en  triompher  qu’il  importe  tant  de 
bien  faire  tendre  les  parties.  Le  sphincter  offrant ,  lui,  une 
plus  grande  résistance,  se  laisse  couper  avec  bien  moins 
d’effort.  Si  on  s’apercevait  que  la  tunique  interne  fût 
incisée  moins  haut  que  les  couches  sous-jacentes  ,,  il 
faudrait,  sans  hésiter,  en  prolonger  la  section  par  en  haut 
avec  des  ciseaux  droits ,  tandis  que  le  bistouri  ordinaire 
serait  plus  commode  pour  agrandir  par  en  bas  celle  de 
la  peau ,  s’il  le  fallait. 

Une  mèche  d’un  médiocre  volume ,  un  gâteau  de  char¬ 
pie,  quelques  compresses  et  le  bandage  en  T ,  convena¬ 
blement  appliqués,  constituent  le  pansement.  A  partir  de 
l’opération,  les  douleurs  déchirantes  et  caractéristiques 
de  la  fissure  sont  remplacées  par  les  douleurs  ordinaires 
d’une  incision,  et  dès  la  première  garde-robe ,  la  différence 
est  si  tranchée  ,  que  la  plupart  des  malades ,  étonnés ,  eh 
tombent  dans  le  ravissement.  La  plaie  se  guérit  par  de¬ 
grés.  Les  selles  reprennent  leur  régularité  primitive.  Le 
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sommeil  réparait,  et,  après  la  cicatrisation,  qui  se  fait 
rarement  attendre  plus  de  trois  semaines  ou  un  mois,  il 
n’est  pas  plus  question  de  souffrances  que  chez  toute  autre 
personne.  On  a  pourtant  cité  quelques  exemples  d’insuc¬ 
cès;  mais  ils  ont  été  si  vaguement  exposés  qu’on  n’en 
peut  rien  conclure;  Je  iie  l’ai  jamais  Vu  manquer  son 
effet.  En  1 829 ,  elle  mit  subitement  un  terme  aux  dou-  . 
leurs  que  la  dilatation,  la  cautérisation ,  les  opiacés,  la 
belladone  n’avaient  pu  entraver  chez  une  femme  que  j’o¬ 
pérai  à  l’hôpital  Saint- Antoine.  Je  dois  dire  cependant 
que  deux  malades ,  opérés  depuis  ;  en  sont  morts ,  et  que 
la  plaie,  fermée  che^l’un,  presque  guérie  chez  l’autre , 
n’avait  point  empêché  le  développement  de  plusieurs 
foyers  purulents  dans  le  bassin  où  existaient  en  même 
temps  de  légères  traces  de  péritonite. 

Art.  6:  • 

Fistules. 

Plus  fréquente  qu’aucune  autre  maladie  de  l’anus,  èî 
l’une  des  plus  graves,  la  fistule  est  celle  aussi  dont  les 
auteurs  ont  le  plus  parlé.  Tous  les  genres  de  moyens  lui 
Ont  été  opposés.  Purmann  la  guérissait  avec  dès  injec¬ 
tions  d’eau  de  chaux,  le  calomel,  l’al'un  ,  etc.  Des  bour- 
donnets;  un  bon  régime,  et  des  injections  détersives  suf¬ 
fisaient  à  Pallas.  Evers,  cité  par  Sprengel,  n’était  pas  moins 
heureux,  dans  certains  cas,  avec  des  injections  de  gomme 
ammoniaque.  A  en  croire  Titsing,  les  digestifs  réussissent 
très  bien .  On  sait  que  les  eaüx  de  Barrège,  de  Bourbon,  que 
des  liquides,  des  onguents  particuliers  furent  présentés  du 
temps  de  Dionis  avec  les  mêmes  prétentions;  mais  que  des 
expériences  faites  dans  l’intérêt  personnel  de  Louis  XIV; 
affecté  lui-même  de  fistule  a  l’anus,  réduisirent  bientôt  à 
leur  jus  te  valeur  ces  diverses  panacées.  Lacautérisation,qui 
a  joui  d’une  bien  plus  grande  vogue,  et  qui  est  en  effet  plus 
efficace,  se  trouve  indiquée  par  les  plus  anciens  auteurs, 
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et  s’est  montrée  dans  la  pratique  sous  toutes  les  Formes. Une 
tente  de  toile,  imbibée  de  suc  de  tithymala  et  saupoudrée 
de  fleur  de  cuivre,  était  employée  par  les  chirurgiens 
d’Alexandrie.  Aux  malades  timides,  Léonidas  conseille 
des  bourdonnets  enduits  de  litharge  ou  de  quelque  autre 
cathérètique.  Le  sublimé,  P arsenic,  eurent  aussi  leur 
tour  ,  et  J.  deVigone  voyait  rien  d’admirable  comme 
une  tente  couverte  de  vermillon.  Fallope  adoptait  de 
préférence  l’ægyptiac  ,  le  précipité.  Dans  le  dix-septième 
siècle ,  vivait  un  nommé  Lemovne  qui  se  fit  une  grande 
réputation  sur  ce  point,  avec  un  onguent  corrosif,  dont 
il  enduisait  une  tente,  et  «  qui,  dit  Dionis ,  mourut  riche, 
parce  qu’il  se  faisait  bien  payera  en  quoi  il  avait  raison, 
car  le  public  n’estime  les  choses  qu’autant  qu’elles  coû¬ 
tent.  Ceux  à  qui  le  ciseau  faisait  horreur  se  mettaient 
entre  ses  mains ,  et  comme  le  nombre  des  poltrons  est 
fort  grand,  il  ne  manquait  point  de  pratiques,  »  Le  cau¬ 
tère  actuel,  usité  par  Albucasis»  et  qu’osent  à  peine 
recommander  D.  Scacchi,  M.  A.  Séverin,  devait,  par 
cela  même,  obtenir  moins  défaveur.  Bien  qu’à  la  rigueur, 
elle  puisse  réussir  quelquefois ,  cette  méthode  est  tota¬ 
lement  abandonnée  aujourd’hui,  ainsique  celle  de  Roger 
de  Parme,  qui  consistait  à  consumer  les  callosités  de  la 
fistule  avec  des  bourdonnets  armés  de  fils. 

§  ier* 

Remarques  anatomiques. 

Eu  égard  à  l’opération  de  la.  fistule ,  le  rectum  et  le 
périnée  doivent  être  envisagés  sous  un  autre  point  de 
vue  que  pour  la  taille.  En  convergeant  vers  l’intestin ,  la 
peau  se  ride  ,  formé  des  plis  qui  se  répètent  sur  la  mem¬ 
brane  muqueuse,  a  l’intérieur  du  sphincter,  et  se  pro¬ 
longent  même  assez  souvent  jusque  dans  le  haut  du 
bassin.  De  petites  valves,  à  concavité  supérieure,  qui  se 
remarquent  parfois  transversalement  entre  elles,  donnent 
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lieu  à  des  cupules,  à  des  espèces  de.  paniers  de  pigeon, 
où  des  corps  irréguliers,  mêlés  aux  fèces  ,  s’arrêtent  faci¬ 
lement,  où  de  petits  abcès  se  développent  parfois,  et  qui 
deviennent  le  point  de  départ  d’un  bon  nombre  de  fis¬ 
tules.  Unies  par  une  couche  celluleuse  très  souple  et  très 
mobile  aux  lames  sous-jacentes ,  la  membrane  tégomen- 
taire  et  la  membrane  muqueuse  se  décollent  avec  une 
extrême  facilité,  vont  et  viennent  sur  les  autres  tissus,  et 
n’opposent  aucune  résistance  aux  fusées  purulentes  qui 
tendent  à  se  faire  entre  leur  surface  externe  et  les  élé¬ 
ments  circonvoisins.  Le  réseau  veineux  qui  les  revêt  en 
dehors ,  plus  abondant  et  mieux  soutenu  dans  l’anneau 
du  sphincter  ,  ordinairement  comprimé  au-dessus  par 
l’accumulation  des  matières  stercorales ,  froissé ,  irrité  v 
pendant  les  garde-robes,  s’engorge,  s’hypertrophie,  se 
transforme  en  tubercules  érectiles,  s’abcède,  s’ulcère, 
et  de  là  une  autre  disposition  aux  fistules.  Souple  et 
dilatable  au-dessus  du  muscle  constricteur,  où  il  n’est 
soutenu  ni  par  la  pointe  du  coccyx,  ni  par  les  aponé¬ 
vroses  ;  obligé  de  s’incliner  en  arrière,  pour  suivre  la 
courbure  du  sacrum  et  faire  place  à  la  vessie ,  l’intestin 
y  présente  une  sorte  de  dilatation,  dont  la  moitié  infé¬ 
rieure  ou  le  plancher  supporte  nécessairement  l’action 
de  tous  les  corps  solides  et  irritants  qui  cherchent  a  s'é¬ 
chapper  des  voies  digestives  :  d’où  une  troisième  cause 
d’ulcération  et  de  fistules.  Comme  sa  paroi  postérieure 
est  seule  exposée  à  cet  inconvénient ,  il  est  tout  simple 
que  les  fistules  aient  presque  toujours  leur  racine  eu 
arrière.  Cette  portion  de  l’organe  est  soutenue  en  bas 
par  le  fascia  pelvia  ou  les  muscles  releveurs  de  l’anus 
et  ischio-coccygien ,  ce  qui  fait  que  ses  perforations 
offrent  bien  plus  de  chances  que  les  autres  aux  épanche¬ 
ments  de  pus  dans  le  bassin.  En  abandonnant  ses  côtés, 
pour’  tapisser  l’intérieur  de  la  cavité  pelvienne,  le  péri¬ 
toine  en  laisse  tout  le  bord  postérieur  en  contact  immé- 
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diatavec  le  tissu  cellulaire  qui  se  continue  dans  l’épais¬ 
seur  de  tous  les  mésentères.  Aussi  est-il  possible  què  du 
pus  ,  formésurle  devant  du  rachis,  aux  lombes  et  même 
dans  la  poitrine,  descende ,  en  suivant  la  face  postérieure 
du  rectum,  jusqu’au  périnée,  fasse  naître  un  abcès  à  la 
marge  de  l’anus,  et  trompe  au  point  de  donner  l’idée 
d’une  fistule  anale,  ainsi  que  j’en  ai  recueilli  un  exemple 
remarquable,  en  1825,  à  l’hospice  de  Perfectionnement-. 
Les  aponévroses  peuvent  être  considérées  comme  formant 
deux  systèmes  distincts  aux  environs  du  rectum.  L’un, 
externe,  comprend  i°la  portion  pariétale  du  fasciapelvia , 
c’est-à-dire  celle  qui  couvre  les  muscles  obturateurs  et  py¬ 
ramidaux,  dans  le  bassin;  20  le  feuillet  ischiatique  de  l’apo¬ 
névrose  ischio-rectale  du  périnée,  qui  complète  inférieure¬ 
ment  le  canal  fibreux  du  muscle  obturateur  interne,  et  se 
continue,  d’un  côté,  avec  le  ligament  sacro- sciatique , 
tandis  que,  de  l’autre,  il  se  rapproche  considérablement 
du  bord  interne  de  la  couche  précédente.  Dans  son  en¬ 
semble  ,  ce  système  représente  une  large  voûte,  fixée  par 
ses  bords  sur  les  deux  détroits,  remplie  par  le  muscle 
sus-indiqué,  et  dont  les  deux  plans,  iueîinés  l’un  vers 
l’autre,  se  réunissent,  en  quelque  sorte,  pour  ne  former 
qu’un  seul  bord,  au  moment  de  se  confondre.  A  l’autre 
appartiennent  et  la  couche  cellulo-fib reuse,  qui  remonte 
du  fond  de  l’excavation  pelvienne  sur  la  face  externe  de 
l’intestin,  et  le  feuillet  rectal  de  l’excavation  périnéale, 
qui  tapisse  la  face  du  releveur  de  l’anus  et  de  Tischio- 
coccygien.  Ces  deux  feuillets  constituent  une  seconde 
voûte  à  concavité  tournée  du  côté  du  rectum,  et  qui  se 
continue  en  dehors  avec  le  bord  in  terne  de  la  voûte  externe. 
Les  perforations  intestinales  ou  le  pus  n’arrivent  sous  le  pé¬ 
ritoine,  dans  le  bassin,  qu’après  avoir  traversé  son  feuillet 
supérieur  ou  pelvien,  et  dans  l’excavation  ischio-rectale, 
qu’en  divisant  sa  couche  inférieure  ou  périnéale.  Toute 
fistule  qui  naît  entre  son  bord  anal ,  c’est-à-dire  au-des- 
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sus  du  sphincter,  et  son  bord  supérieur,  c’est-à-dire  au- 
dessous  du  cul-de-sac  péritonéal,  expose  à  ces  deux 
genres  de  propagation,  à  la  formation  de  clapiers  en 
arrière,  entre  l’anus  et  le  coccyx,  ou  bien  entre  les 
fibres  des  muscles  environnants,  et  ne  se  dirige  le  plus 
souvent  par  en  bas  que  par  suite  de  la  pression  des 
viscères  ou  du  peu  de  résistance  de  l’ aponévrose  in¬ 
férieure.  Celles  qui  ont  leur  origine  un  peu  plus  bas  , 
entrent  immédiatement,  au  contraire ,  dans  l’excavation 
iscbio-rectalej  et  n’ont  que  peu  de  tendance  à  se  propa¬ 
ger  du  côté  du  bassin.  Néanmoins ,  le  fascia ,  embras¬ 
sant  l’anus  à  la  manière  d’un  anneau ,  entre  le  sphincter 
et  l’intestin,  explique  comment  les  fistules,  parties  de  ce 
point  et  ouvertes  à  l’extérieur ,  sont  si  souvent  compli¬ 
quées  du  décollement,  soit  de  la  membrane  muqueuse , 
soit  de  toute  l’épaisseur  du  rectum,  dans  l’étendue  d’un 
ou  de  plusieurs  pouces  par  en  haut. 

L’énorme  quantité  de  tissu  cellulaire  graisseux  placé 
entre  la  peau  et  la  voûte  périnéale  de  ce  double  système 
d’aponévrose ,  est ,  d’après  cela  ,  le  siège  ordinaire  des 
inflammations  stercorales  qui  précèdent  l’établissement 
des  fistules  à  l’anus.  Sa  destruction,  soit  gangreneuse, 
soit  suppuratoire ,  est  d’autant  plus  facile  qu’il  forme 
une  masse  presque  isolée  en  arrière  du  périnée ,  et  le 
vide  qu  elle  produit ,  d’autant  plus  difficile  a  combler, 
que  le  feuillet,  iscbiatique  de  l’excavation  étant  immo¬ 
bile  ne  peut  se  rapprocher  de  l’intestin  dénudé,  que  l’ac¬ 
tion  naturelle  du  rectum  tend  encore  à  l’en  écarter.  De 
là,  sans  aucun  doute,  la  fréquence  des  fistules  borgnes 
externes,  niées' à  tort  par  beaucoup  de  modernes,  les 
transformations  en  fistules  d’abcès  qui  ne  communiquent 
point,  ou  ne  communiquent  que  secondairement  avec 
l’anus.  De  là  aussi  la  disposition  que  conservent  les  foyers 
phlegmoneux  profonds  à  se  propager,  s’ouvrir  dans  l'in¬ 
testin  et  à  produire  une  fistule  borgne  interne,  au  lieu 
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de  se  porter  vers  la  peau.  En  effet,  le  rectum,. souple  et 
assez  souvent  vide,  leur  offre  parfois  moins  de  résistance 
que  les  téguments ,  et  l’organisme  n’a  pas  ici  la  pression 
excentrique  des  viscères  comme  aux  parois  de  l’abdomen*, 
pour  forcer  le  pus  à  se  diriger  vers l’extérieur.La  traînée 
que  le  tissu  cellulaire  envoie  au  -  dessus  du  coccyx  et 
du  bord  inférieur  du  grand  fessier  y  rend  parfaitement 
eompte  des  larges  cavernes  qu’on  observe  cbez  certains 
sujets  dans  cette  direction  ;  de  même  que  sa  continuité 
avec  le  tissu  lamelleux  du  méso-rectum-  explique  com¬ 
ment  une  altération  du  sacrum,  des  vertèbres,  dès  os  du 
bassin  ,  peut  amener  un  abcès  à  la  marge  de  l’anus,  et 
en  imposer  pour  une  fistule  en  se  portant  au-dessus  du 
muscle  transverse  ,  dans  le  eul-de-sae  antérieur  de  l’exca¬ 
vation  ischio-rectale  ebez  l’bomme,  ou  dans  rëpaisseur 
des  grandes  lèvres  cbez  la  femme ,  comment  il  permet  aux 
foyers  de  venir  se  faire  jour  vers  le  scrotum  au  périnée  et 
de  produire  des  fistules  qui  pourraient  faire  croire,  au 
premier  abord ,  à  l’existence  de  fistules  urinaires.  Enfin  * 
c’est,  en  suivant  ces  différentes  jetées ,  que  certaines  fis¬ 
tules  vont  s’ouvrir  si  loin  de  leur  origine  ,  et  acquièrent 
un  trajet  si  compliqué. 

Les  arteres  méritent  bien  aussi'  quelqu  attention. 
Le  tronc  de  la  honteuse  interne  est  trop  éloigné  pour 
courir  le  moindre  risque  au  moment  de  l’opération  , 
à  moins  qu’il  ne  fallut  faire  de  larges  débridements  laté- 
raux.  Les  bémorrhoïdales  inférieures  qu’elle  fournit  der¬ 
rière  l’ischion,  quoique  souvent  intéressées ,  ne  doivent 
pas  inquiéter  beaucoup  non  plus.  Elles  sont  trop  super¬ 
ficielles,  trop  peu  volumineuses  en  général,  et  trop  faciles 
à  découvrir,  à  comprimer  ou  à  lier,  pour  que  le  chirurgien 
en  redoute  sérieusement  la  blessure.  Celles  que  donne 
V-  hypogastrique  ne  sont  pas  moins  grêles  et  se  distribuent 
trop  loin  de  la  peau  pour  que  l’instrument  les  atteigne. 
Les  hémorrhoïdales  moyennes  que  forment,  en  se  termi¬ 
nant,  la  mésentérique  inférieure  ,  exigent  plus  d’égards. 
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Placées  en  arrière,  d’abord  entre  les  feuillets  du  mésen¬ 
tère,  ensuite  dans  l’épaisseur  même  de  la  couche  charnue 
de  l’intestin ,  elles  se  rapprochent  de  plus  en  plus  de  la 
tunique  muqueuse,  et  conservent  encore  un  certain 
volume  dans  le  lacis  ou  le  réseau  qu  elles  forment  autour 
de  l’extrémité  cutanée  du  rectum.  De  cet  arrangement, 
il  résulte  que  leur  section  est  plus  dangereuse  dans  la 
moitié  postérieure  de  l’organe  que  dans  le  sens  opposé, 
et  d’autant  plus  qu’on  l’opère  plus  haut. 

On  pressent  déjà  ,  par  ces  remarques ,  que  la  majeure 
partie  des  fistules  à  l’anus ,  étant  précédées  d’abcès  phleg- 
moneux  dans  l’excavation  ischio-rectale  ou  de  tubercules 
hémorrhoïdaux ,  doivent  prendre  leur  origine ,  à  l’inté¬ 
rieur  du  sphincter,  entre  le  sphincter  et  l’anneau  fibreux 
qui  se  trouve  au-dessus ,  ou  la  valvule  pylorique  décrite 
par  M.  Houston.  M.  Brunei  est  le  premier  qui  paraisse 
en  avoir  fait  la  remarque  en  1783.  M.  Pleindoux  l’a  du 
moins  réclamée  en  sa  faveur  depuis.  Elle  n’était  pas  non 
plus  échappée  à  Sabatier  ni  à  M.  Larrey;  mais  c’est  à 
M.  Ribes  qu’on  doit  de  l’avoir  érigée  en  principe.  Seule¬ 
ment  ce  dernier  auteur  est  évidemment  allé  trop  loin,  en 
soutenant  qu’on  n’en  rencontre,  pour  ainsi  dire,  jamais 
d’autres.  Les  cent  observations  qui  servent  de  base  à  son 
opinion,  tout  imposantes  qu’elles  puissent  être,  ne  détrui¬ 
sent  pas  les  faits  contraires  signalés  par  d’autres  praticiens. 
M.  Boyer  et  M.  Roux  affirment  avoir  opéré  des  fistules 
dont  l’orifice  était  à  plusieurs  pouces  de  profondeur  dans 
l’intestin.  J’en  ai  traité  une  qui  était  si  élevée,  que  mon 
doigt  n’en  atteignait  pas  sans  peine  l’ouverture  intestinale, 
et  sur  un  sujet  mort  en  1825,  à  l’hôpital  de  l’Ecole,  elle 
s’ouvrait  en  arrière  à  trois  pouces  au-dessus  du  sphincter. 
Ces  fistules  élevées  s’expliquent  par  l’arrêt  de  corps  étran¬ 
gers  dans  la  portion  dilatable  du  rectum.  Celle  des  phthi¬ 
siques,  résultat  fréquent  d’ulcérations  tuberculeuses  desi 
follicules  ou  des  lacunes  de  l’organe ,  appartiennent 
aussi  dans  beaucoup  de  cas  a  cette  catégorie.  Il  n’en  est 
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pas  moins  vrai  qu’on  aurait  tort  de  juger  de  la  profondeur 
d’une  fistule  par  l’étendue  verticale  du  décollement,  "et 
qu’assez  souvent  le  stylet  pénètre  sans  difficulté  jusqu’à 
trois  et  quatre  pouces  ,  quoique  la  fistule  ait  son  siège  à 
quelques  lignes  de  profondeur  seulement. 

S  2- 

Examen  des  méthodes. 

A.  Ligature. 

Il  en  est  à  peu  près  de  Yapolinose ,  ou  de  la  ligaturé  que1, 
d’après  un  des  livres  attribués  à  Hippocrate,  on  fabriquait 
autrefois  avec  cinq  brins  de  fil  entourés  d’un  crin  de 
cbeval ,  et  qu’on  passait  de  la  fistule  dans  l’intestin  avec  un 
stylet  d’airain ,  comme  des  caustiques  et  des  injections.  On 
ne  l’emploie  que  très  rarement  aujourd'hui.  Du  temps  de 
Gelse,  on  se  servait  d’une  sorte  de  ficelle,  enduite  de  sub¬ 
stance  escarotique.  Avicennes  préfère  des  crins  tordus ,  ou 
des  poils  de  cochon.  G.  de  Salicet  veut  qu’on  emploie 
un  cordonnet  garni  de  noeuds  pour  couper  les  parties  ; 
tandis  que  Guillemeau,  imitateur  de  Paré,  la  passait 
dans  le  rectum  par  la  fistule,  à  travers  une  canule  ,  avec 
une  aiguille  à  double  tranchant.  Malgré  les  raisons  de 
Foubert,  qui  substitua  un  fil  de  plomb  au  fil  ordinaire , 
et  qui,  pour  l’introduire,  imagina  un  stylet  en  forme  de 
lardoire  ;  de  Camper ,  qui  en  revint  aux  ligatures  de  lin 
ou  de  soie;  de  J. -F.  Bousquet,  qui  veut  que  le  fil  de 
plomb  soit  entouré  de  charpie,  et  qu’on  le  passe  avec 
une  aiguille  ;  de  Desault,  qui  employait  une  sonde  di¬ 
rectrice ,  puis  une  canule,  comme  Paré,  puis  un  fil  de 
plomb ,  qu’il  saisissait  dans  l’intestin  avec  le  doigt,,  ou 
bien  avec  sa  pince-gorgerét,  pour  en  ramener  l'extrémité 
par  l’anus ,  et  la  fixer  au  moyen  d’un  serre-noeud  ;  de  Fla- 
jani,  qui  se  contente  d’un  fil  de  chanvre  ciré  ;  et  de  la 
plupart  des  chirurgiens  craintifs,  l’apolinose  ne  compte 
presque  plus  de  partisans  parmi  les  praticiens  de  nos 
jours.  Les  avantages  que  lui  accordent  ses  défenseurs , 
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plus  apparents  que  réels ,  sont  compensés  par  de  nom¬ 
breux  inconvénients.  Son  action,  est  extrêmement  lente. 
L’étranglement  qu’elle  exerce  cause  parfois  beaucoup  de 
douleur,  et  des  crispations  nerveuses  qui  ne  laissent  pas.  ■ 
d'être  inquiétantes  ..Les  fistules  compliquées,  multiples, 
profondes,  ne  lui  céderaient  que  rarement et,  dans  les. 
cas  les  plus  simples ,  elle  est  loin  de  suffire  toujours. 

Manuel  opératoire.  Du  reste,  si  on  voulait  encore  la 
tenter,  il  serait  presque  indifférent  de  prendre  un  fort 
cordonnet  de  fil  ciré  ou  de  soie ,  une  tige  de  plomb  ou 
d’argent  de  coupel,  qu’on  passe  a  travers  la  fistule  a  l’aide 
d’un  stylet  aiguillé  très  flexible  dans  le  premier  cas  ;  le 
long  d’une  sonde  cannelée,  ou  par  l’intérieur  d’une  ca¬ 
nule  dans  le  second  ,  et  qu’on  ramène  au-dehors  avec  l’in¬ 
dicateur  gauche  qui  va  la  chercber  dans  l’intestin  pour  en 
former  une  anse.  Les  extrémités  en  seraient  ensuite  enga¬ 
gées  ,  soit  dans  le  serre-nœud  à  boulette  de  Riolan,  de 
Girauld ,  ou  mieux  de  M.  May  or ,  soit  dans  l'instrument 
de  Desault,  ou  tordue  sur  elles-mêmes,  si  elles  étaient  de 
nature  métallique.  En  prenant  la  précaution  de  les  res¬ 
serrer  à  mesure  que  les  tissus  cèdent,  c’est-à-dire  tous  les 
jours,  ou  seulement  tous  les  deux  ou  trois  jours,  selon 
que  la  constriction  reste  plus  ou  moins  forte ,  on  parvient 
à  trancher  toute  la  br-ide  dans  l’espace  de  vingt  à  trente 
ou  quarante  jours  ;  de  façon  qu’au  moment  où  la  ligature 
tombe,  la  fistule  se  trouve  ordinairement  cicatrisée.  Mais, 
que  de  fois  on  est  obligé  de  l’enlever  avant  le  temps,  à 
cause  des  douleurs  qu’elle  produit ,  de  la  lenteur  de  ses 
effets ,  de  l’impossibilité  où  sont  les  malades  de  la  sup¬ 
porter  !  En  1 824?  M.  Bougon  voulut  la  mettre  en  pratique 
à  l’hôpital  de  perfectionnement,  sur  un  adulte  courageux 
et  bien  constitué.  Le  malade  la  garda  trois  semaines,  en 
se  plaignant  des  plus  vives  souffrances  à  chaque  degré  de 
constriction  qu’il  fallait  exercer.  A.  cette  époque ,  la  bride, 
quoique  peu  étendue,  n’était  pas  à  moitié  coupée.,  et, 
comme  les  douleurs  allaient  croissant ,  on  crut  devoir  en 
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venir  à  l’excision  qui  eut  un  prompt  succès.  Tout  bien 
considéré,  la  ligature,  n’étant  applicable  qu’aux  fistules 
superficielles  et  simples,  doit  être  abandonnée,  avec  d’au¬ 
tant  moins  de  regrets  qu’alors  les  méthodes  a  lui  substi¬ 
tuer,  généralement  peu  douloureuses,  sont  aussi  faciles 
que  sûres. 

Compression  excentrique.  Tous  les  chirurgiens  n’ont 
cependant  pas  encore  renoncé  au  projet  de  guérir  la  fis¬ 
tule  anale  sans  opération  sanglante.  Il  en  est  un  qu’on  a 
conçu  dans  ces  derniers  temps  ,  qui  paraît  même  fort  in¬ 
génieux  ,  et  dont  le  but  est  de  tarir  l’ulcère  en  fermant 
son  orifice  interne.  L’idée,  qui  en  appartient,  je  crois, 
à  M.  Bermond,  est  aussi  venue  à  M.  Colombe.  Le  premier 
pense  que  sa  double  canule  à  chemise,  appliquée  comme 
il  a  été  dit  plus  haut  (  Foy.  hémorrhoïdes  ),  remplirait 
parfaitement  l’indication,  et  le  second  prétend  y  être 
parvenu  en  maintenant  dans  l’anus  un  cylindre  creux  en 
ébène,  retenu  par  des  rubans  au-dehors.  C’est  une  mé¬ 
thode  à  essayer,  mais  que  l’expérience  n’a  point  encore 
sanctionnée,  et  dont  il  ne  faudrait  pas  se  promettre  de 
trop  grands  avantages.  Une  tentative  que  l’auteur  vient 
'd’en  faire  prouve  que  la  membrane  muqueuse  du  rectum 
peut  s’invaginer  dans  l’ouverture  supérieure  du  corps 
compressif,  et  causer  de  vives  douleurs.  Il  n’y  a  donc, 
en  dernière  analyse,  que  l’instrument  tranchant  qui 
puisse  triompher  de  la  fistule  à  l’anus ,  et  en  vaincre  toutes 
les  espèces.  /  - 

B.  Opération  proprement  dite. 

L’incision  et  l’excision ,  adoptées  tour  a  tour  à  l’exclu-, 
sion  l’une  de  l’autre ,  sont  enfin  restées  seules  dans  la 
pratique,  après  avoir  été  diversement  modifiées  et  per¬ 
fectionnées  5  mais  de  telle  sorte  qu’aujourd’hui,  loin  de 
s’exclure  mutuellement,  ces  deux  méthodes  ont  assez 
souvent  besoin ,  au  contraire,  d’être  combinées,  de  se 
réunir  pour  agir  de  concert. 
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i°  Incision.  Malgré  leur  prédilection  pour  les  caustiques 
etlaligature,  les  anciens  savaient  pourtant  aussi  quele  meil¬ 
leur  remède  de  la  fistule  à  l’anus  est  l’incision.  Hippocrate 
le  dit  en  propres  termes ,  et  le  syringotome ,  sorte  de  bis¬ 
touri  en  forme  de  faucille,  employé  du  temps  de  Galien, 
le  prouve  suffisamment.  Léonidas  la  pratiquait  avec  un  ins. 
trument  terminé  par  un  long  stylet  flexible,  qu’on  intro¬ 
duisait  par  la  fistule ,  et  qu’on  ramenait  par  l’intestin,  de 
manière  à  trancher  la  bride  du  même  coup.  Au  moyen 
âge,  Hugues  de  Lucques  passait  d’abord  une  ligature,  et 
s’en  servait  en  guise  de  sonde  ou  de  stylet,  pour  tendre 
les  parties  avant  de  les  inciser.  Guy  de  Chauliac,  toujours 
effrayé  par  la  crainte  des  hémorrhagies ,  préfère  une  sonde 
cannelée  sur  laquelle  il  dirige  un  bistouri  chauffé  à  blanc. 
Après  avoir  dilaté  le  trajet  avec  son  spéculum,  F.  d’A- 
quapendente  usait  tout  simplement  d’un  bistouri  bou¬ 
tonné  un  peu  concave  et  d’une  sonde,  pour  l’inciser. 
D’autres,  Spigel,  par  exemple,  imaginèrent  d’engainer 
le  syringotome  dans  une  canule  d’argent  courbe  et  bou¬ 
tonnée,  qui,  pénétrant  la  première  dans  le  rectum,  devait, 
en  être  retirée  avec  le  doigt,  laissant  un  fil  à  l’extrémité 
du  bistouri  pour  l’attirer  à  la  fois  par  la  pointe  et  par  le* 
manche,  et  diviser  la  fistule  d’un  seul  trait.  C’est  Mar- 
ehettis  qui  eut  l’idée  de  porter  un  gorgeret  dans  l’anus 
pour  recevoir  la  pointe  de  l’instrument  tranchant  ou  des 
sondes.  Wisemann  s’en  passait  très  bien,  et  se  servait 
de  ciseaux  à  la  place  du  syringotome  ;  ce  qui  n’empêcha 
pas  Félix  de  reproduire  le  bistouri  de  Léonidas,  qu’il 
modifia  en  le  couvrant  d’une  chape  pour  en  rendre  l’in¬ 
troduction  moins  douloureuse ,  et  qui  reçut  plus  tard 
le  titre  de  royal  j,  par  suite  de  l’opération  pratiquée  à 
Louis  XIV.  Dans  le  dernier  siècle,  J.-L.  Pètit  démontra 
qu’un  bistouri  ordinaire  ,  légèrement  concave,  conduit 
sur  une  sonde  cannelée ,  vaut  tout  autant  que  les  appareils 
vantés  jusqu’alors  ;  et  B.unge  rendit  ce  procédé  aussi  sûr 
que  possible ,  en  conseillant  un  gorgeret  comme  Mar- 
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chettis ,  et  une  sonde  cannelée,  portés,  l’un  dans  l'intes¬ 
tin  ,  l’autre  par  la  plaie,  de  telle  sorte  qu’avec  un  bistouri 
droit,  long  et  à  forte  pointe,  destiné  à  glisser  sur  la  sonde, 
on  puisse  couper  toutes  les  parties  comprises  entre  les 
deux  instruments.  Z.  Platner  crut  apporter  un  perfection¬ 
nement  à  l’incision  en  proposant  de  l’effectuer  avec  un 
bistouri  caché,  que  d’autres  employaient  communément 
avec  le  gorgeret.  Voulant  encore  la  simplifier,  Pott 
n’avait  besoin  que  de  son  bistouri  courbe  et  boutonné , 
que  B.  Bell  remplaçait  par  un  bistouri  étroit ,  terminé  en 
bec  de  sonde.  L’instrument  de  Pott  fut  presque  immédia¬ 
tement  modifié  parSavigny,  qui  fixa  sur  l’une  des  faces 
une  lame  pointue,  qu’on  peut  faire  sortir  ou  rentrer  à 
volonté,  et  par  T.  Whately,  qui  rendit  son  tranchant 
mobile ,  de  manière  à  ne  le  retirer  qu’ après  avoir  con¬ 
duit  le  bouton  de  sa  lame  jusque  dans  le  rectum.  De  nos 
jours,  quelques  personnes  en  sont  cependant  revenues  à 
ce  bistouri  ,  dont  Mi  Dorsey  a  fait  alonger  la  pointe  en 
cône ,  et  que  M.  Dubois  fait  avancer  sur  unë  sonde  can¬ 
nelée,  flexible,  préalablement  ramenée  de  l’ intestin  hors 
de  l’anus ,  au  moyen  du  doigt.  L’ancien  stylet-bistouri  de 
Léonidas ,  reproduit  par  H.  Bass,  puis  par  Brunei ,  est 
l’instrument  qu’adopte  M.  Larrey.  Tel  que  l’a  modifié  ce 
chirurgien ,  il  n’est  autre  qu’un  bistouri  droit  ordinaire, 
terminé  par  un  long  stylet  mousse  et  flexible,  qu’on 
pousse  par  la  fistule,  qu’on  ramène  parTanus,  et  qui  n’a 
besoin  d’aucun  conducteur  pour  diviser  d’un  même  coup 
toute  l’épaisseur  de  la  bride.  Enfin ,  M.  Gharrière  vient  de 
m’en  faire  voir  un  dont  le  dos  est  tellement  cannelé  qu’il 
glisse  aussi  bien  sur  une  tige  cylindrique  que  sur  une 
sonde  cannelée  ;  de  façon  que  le  stylet  explorateur  dont 
on  se  sert  ordinairement  en  devient  le  conducteur,  et  n’a 
pas  besoin  d’être  remplacé  par  la  sonde.  Sans  nier  les 
succès  attribués  à  chacun  de  ces  nombreux  procédés,  on 
peut  du  moins  soutenir  qu’il  n’y  a  réellement  d’utile  à 
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conserver  de  tout  cet  arsenal  que  le  gorgeret  de  bois ,  la 
sonde  cannelée,  le  bistouri  droit ,  le  bistouri  de  Pou,, 
ou  le  bistouri  de  M.  Larrey  ;  et  c’est ,  ce  qu’ont  fait  les 
modernes. 

2°  Excision.  La  manière  d’exécuter  l’excision  n’a. 
pas  non  plus  toujours  été  la  même.  Celse  est  le  pre¬ 
mier  qui  la  décrive.  On  fait  une  incision  de  chaque  côté 
du  trajet,  dit-il,  puis  on  enlève  toutes  les  parties  qu’ elles 
circonscrivent.  P.  d’Egine  avait  recours  au  syringo- 
tome.,  aux  pinces  et  au  bistouri  ordinaire.  Les  uns  se 
sont  contentés  d’exciser  toute  la  paroi  mobile  de  là- 
fistule  ,  après  l’avoir  embrassée  dans  une  anse  de  fil,  ou 
soulevée  avec  des  pinces  ou  une  sonde ,  et  se  servaient 
pour  cela,  soit  du  bistouri  droit,  soit  du  bistouri  con¬ 
cave,  soit  de  ciseaux  courbes ,  comme  le  voulait  encore 
G.  Heuermann.  D’autres  n’étaient  satisfaits  qu  après  avoir 
emporté  la  totalité  du  trajet ,  soit  du  premier  coup,  soit 
en  excisant  ses  deux  parois  l’une  après  l’autre.  Il  en  est 
qui  ,  une  fois  la  voûte  détruite,  s’en  tenaient  aux  scarifi-, 
cations  pures  et  simples  des  callosités.  Aujourd’hui ,  ceux 
qui ,  comme  MM.  Boyer  et  Roux,  admettent  l’excision,, 
commencent  par  inciser  le  trajet,  et  se  bornent  ensuite  à 
l’enlèvement  des  téguments  décollés  qu’ils  saisissent  avèc- 
des  pinces ,  et  emportent  à  coups  de  bistouri. 

Manuel  opératoire.  Un  purgatif  administré  la  veille,, 
si  l’état  des  voies  digestives  le  permet,  est  nécessaire 
pour  prévenir  le  besoin  trop  rapproché  des  garde-robes. 
«  Un  la  vement  devra  même  être  donné  deux  heures  avant, 
dit  Dionis ,  afin  que  pendant  l’opération  le  chirurgien  ne 
courre  pas  le  risque  d’avoir  la  figure  inondée  de  matières 
^tercorales.  » 

L’appareil  se  compose  du  bistouri  particulier  qu’on 
préfère ,  et  de  plusieurs  bistouris  ordinaires ,  de  fortes 
pinces  à  disséquer*  d’une  sonde  cannelée  en  argent  et 
d’une  sonde  en  acier  sans  cul-de-sac,  d’un  gorgeret  en 
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ébène  ou  en  buis,  de  ciseaux  droits  et  de  ciseaux  courbes 
sur  le  plat,  de  quelques  cautères,  d’aiguilles  et  de  fils  k 
ligature,  d’une  longue  mèche  ét  d’un  porte-mèche,  des 
tampons  ou  des  appareils  hémostatiques  mentionnés  ail¬ 
leurs  (Excis.  deshémorrhoïdes),  de  boulettes  de  charpie, 
de  trois  ou  quatre  plumasseaux ,  de  compresses  lon¬ 
guettes,  dé  compresses  carrées  en  deux  ou  quatre  dou¬ 
blés  et  d’un  bandage  en  T  double. 

Le  malade  se  couche  sur  le  côté  droit,  quand  la  fistule 
est  k  droite ,  sur  le  côté  gauche,  au  contraire,  lorsqu’elle 
est  k  gauche,  en  avant  ou  en  arrière,  et  se  place  en  dou¬ 
ble,  la  tête  basse,  le  ventre  appuyé  sur  un  traversin, 
étend  le  membre  qui  est  en  dessous  et  fléchit  l’ autre;  Un 
aide,  situé  en  face,  l’empêche  de  relever  la  tête  et  sur¬ 
veille  les  bras.  Le  bassin  et  les  jambes  pliées  sont  rete¬ 
nues  immobiles  par  un  second  aide.  Un  troisième ,  placé 
derrière,  se  charge  d’écarter  les  fesses  et  de  soutenir  le 
gorgeret  au  moment  convenable.  Enfin ,  il  en  faut  un  qua¬ 
trième  et  même  un  cinquième  pour  tenir  l’autre  jambe, 
tendre  les  tissus  et  donner  les  instruments  ou  absterger 
la  plaie. 

Avant  d’aller  plus  loin ,  on  cherche  les  deux  ouver¬ 
tures  dé  la  fistule.  Celle  du  dehors  ne  peut  pas  être  bien 
difficile  k  découvrir.  Les  humidités  stercorales ,  ou  le  pus 
qui  s’en  échappent,  suffisent,  a  défaut  de  plaie,  pour  en 
indiquer  le  siège ,  fût  elle  au  centre  d’un  tubercule  hé- 
morrhoïdal  ou  dans  le  fond  de  quelques  replis  tégu- 
mentaires.  Il  n’en  est  pas  toujours  de  même  de  l’ouver¬ 
ture  interne.  Célle-ci  se  présente  assez  ordinairement 
au  milieu  d’une  petite  induration,  en  cul  de  poule,  que 
distingue  très  bien  l’indicateur  porté  dans  le  rectum , 
ou  sous  la  forme  d’un  ulcère  assez  large,  encore  plus 
facile  k  reconnaître.  Souvent  on  ne  la  trouve  pas  parce 
qu’on  la  cherche  trop  loin.  Elle  est  parfois  si  près  de  la 
peau  qu’il  faut  de  l’atténtion  pour  ne  pas  s’y  tromper. 


ÏO 22  OPÉRATIONS  QUI  SE  PRATIQUENT  SUR  LE  TRONC* 

Ce  n’est:  qu’a  près  avoir  soigneusement  exploré  toute  la 
portion  étranglée  ou  droite  de  l’intestin  qü’on  doit  voir 
si  elle  n’existerait  pas  plus  haut.  Un  stylet  flexible, 
lève  d’ailleurs  toute  difficulté.  On  l’introduit,  de  la 
main  droite,  par  l’orifice  cutané^  avec  ménagement, 
dans  le  sens  du  trajet  -et  en  lui  en  faisant  suivre  sans 
effort  les  diverses  tortuosités ,  de  façon  que  sa  tête  ne 
tarde  pas  à  se  présenter  au  doigt  de  la  main  gauche, 
qui  l’attend  dans  le  rectum.  Quand  il  n’y  a  qu’une  ou¬ 
verture  externe,  ce  stylet  pénètre  en  général  avec  assez 
d’aisance,  à  moins  que  la  fistule  ne  se  contourné  sous 
des  angles  trop  prononcés  dans  le  courant  de  sa  marche. 
Lorsqu’il  s’en  rencontre  plusieurs ,  au  contraire,  ou  qu’il 
existe  de  nombreux  clapiers  autour  de  l’anus,  l’embar¬ 
ras  devient  quelquefois  fort  grand.  Alors  on  porte  le  sty¬ 
let,  dans  chacune  d’elles  successivement,  en  se  com¬ 
portant  comme  il  vient  d’être  dit.  L’inutilité  de  pareilles 
tentatives  n’autorise  pas  à  conclure  /tpu’il  n’y  a  pas  d’ou¬ 
verture  dans  l’intestin.  Trop  de  circonstances  peuvent  la 
dérober  aux  recherches  de  l’ opérateur.  Du  lait  retenu 
au-dessus  de  l’anus  prouverait  qu’elle  existe  s’il  ressor¬ 
tait  par  la  plaie  du  dehors,  de  même  que. si,  poussé  par 
celle-ci,  on  le  voyait  revenir  par  l’ouverture  anale.  Tout 
autre  fluide  inoffensif  d’une  couleur  tranchée  en  ferait 
autant.  Il  arrive  dans  d’autres  cas  que  l’instrument  ex¬ 
plorateur  ne  se  trouve  plus  séparé  de  l’indicateur  que 
par  une  pellicule  mince  comme  une  feuille  de  papier,  et 
cependant  on  ne  peut  le  faire  entrer  à  nu  dans  l’intestin. 
Il  glisse  avec  liberté  dans  toutes  les  directions  sans  la 
moindre  peine.  On  sent  que  la  membrane  muqueuse  est 
amincie,  décollée,  et  pourtant  on  voit  qu’il  reste  au-de- 
hors  de  l’organe.  Y  a-t-il  une  ouverture  sur  un  point 
différent.  N’est-ce  pas  plutôt  une  fistule  borgne  externe  ? 
on  l’ignoré.  Il  faut  néanmoins  prendre  un  parti.  Ce  cas, 
fort  embarrassant  autrefois,  et  des  plus  désagréable 
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encore  pour  les  chirurgiens  qui  ne  croient  pas  devoir 
opérer  sans  avoir  traversé  d’outre  en  outre  le  con¬ 
duit  fistuleux ,  ne  réclame  pas  tant  de  précautions  aux 
yeux  de  M.  Roux.  Ce  chirurgien  affirme  en  effet,  que 
l’orifice  interne  du  trajet  à  diviser  est  loin  de  mériter 
l’importance  qu’on  lui  accorde  généralement.  Qu’il  existe 
ou  non,  le  remède  est  le  même.  Le  décollement  du 
rectum  suffit  pour  justifier  l’opération.  Ces  recherches 
minutieuses  dont  sé  sont  tant  occupés  les  membres 
de  l’Académie  de  chirurgie ,  lui  paraissent  à  peu  près 
superflues.  Pour  moi,  je  pense  que,  sans  négliger  les 
moyens  de  reconnaître  si  l’ulcère  s’ouvre  dans  l’intestin  , 
il  n’en  faut  pas  moins  opérer,  quand  on  ne  le  trouve  pas, 
dès  que  la  maladie  persiste  depuis  quelques  mois  ,  et  que 
Xorgane  déféeateur  est  décollé  dans  une  certaine  étendue. 

Si  donc  cette  ouverture  a  été  rencontrée,  et  quelle 
ne  soit  pas  très  élevée  ,  la  sonde  d’argent  est  sur-le- 
champ  substituée  au  stylet.  L’indicateur  qui  va  la  chercher 
dans  le  rectum,  en  accroche  le  bec,  l’abaisse  et,  la  cour¬ 
bant  un  peu ,  la  fait  sortir  hors  de  l’anus  pendant  qu’avec 
la  main  droite  le  chirurgien  continue  de  la  pousser.  Un 
simple  bistouri  droit,  tel  que  l’emploient  M.  Richerand, 
M.  Bibes  ,  Sabatier,  que  le  recommande  M.  Dupuytren, 
et  que  je  l’ai  plusieurs  fois  employé  moi-même,  le  bis¬ 
touri  courbe  de  Pott,  ou  à  pointe  conique  de  Dorsey , 
le  bistouri  légèrement  concave  de  J. -L.  Petit,  conduit 
ensuite  sur  la  cannelure  d’une  sonde,  dont  un  aide 
protège  l’extrémité ,  coupe  d’un  trait  toute  la  bride,  et 
l’opération  est  d’une  simplicité  extrême. 

Lorsque  la  fistule  s’élève  davantage  ,  ou  que  le  décol¬ 
lement  s’étend  très  loin ,  il  vaut  mieux  imiter  M.  Boyer 
etM.  Roux,  se  servir  de  la  sonde  d’acier  à  bec  un  peu 
pointu.  On  l’introduit  jusqu’à  la  partie  supérieure  du 
foyer.  Lin  gorgeret  remplace  le  doigt  qui  en  avait  suivi 
tous  les  mouvements  dans  le  rectum,  et  va  lui  présenter 
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sa  gouttière.  On  la  pousse  sur  ce  dernier  instrument  de 
manière  à  percer  l’intestin.  Par  un  effort  de  va  et  vient, 
qui  les  fait  frotter  l’un  contre  l’autre,  on  s’assure  qu’ils 
sont  bien  èn  contact.  A.  partir  delà,  Laide  saisit  le  manche 
du  gorgeret,  le  fixe  et  le  renverse  un  peu  en  dehors, 
comme  s’il  voulait  le  faire  basculer.  De  la  main  gauche, 
le  chirurgien  agit  de  même  sur  la  plaque  de  la  sonde  ; 
prend  un  bistouri,  h  pointe  forte,  de  la  main  droite; 
en  engage  le  sommet  dans  la  cannelure  conductrice;  le 
pousse  rapidement  jusqu’au  gorgeret;  le  retire  en  éle¬ 
vant  le  poignet ,  et  sans  lui  permettre  d’abandonner  le 
point  d’appui  qu’on  lui  a  donné.  Dans  la  crainte  que 
toute  la  bride  ne  soit  pas  coupée,  on  le  reporte  une  pre¬ 
mière  et  même  une  seconde  fois  sur  la  sonde  ;  puis,  pour 
être  sûr  de  ne  rien  laisser ,  on  retire  les  deux  tiges  acces¬ 
soires  comme  un  seul  instrument  sans  les  séparer.  S’il 
restait  un  cul-de-sac  par  en  haut,  on  irait- immédiatement 
le  mettre  à  nu  en  divisant  la  valvule  anormale  qui  le  cons¬ 
titue,  à  l’aide  de  ciseaux  conduits  sur  le  doigt.  Le  tranchant 
du  bistouri  retourné  en  dehors,  est  ensuite  appliqué  sur  le 
fond  de  la  plaie,  qu’il  incise  ou  scarifie  modérément  dans 
toute  sa  longueur,  et  qu’il  prolonge  en  outre  aux  dépens 
de  la  peau,  d’un  demi-pouce  ou  d’un  pouce  environ  sur 
la  fesse.  Pour  peu  que  les  téguments  soient  décollés  ou 
amincis  ,  on  les  incise  crucialement  ou  en  T  renversé , 
après  quoi  chacun  des  lambeaux  doit  être  saisi  avec  la 
pince,  et  tranché  sur  la  base,  de  leur  surface  libre  vers 
la  plaie ,  avec  le  bistouri.  Sans  cette  précaution ,  la  sup¬ 
puration  serait  interminable  et  la'cure  fort  incertaine.  Les 
douleurs  qu’elle  cause  et  le  temps  qu’elle  exige  ne  sont 
rien  en  proportion  des  avantages  qui  en  résultent.  La 
prudence  ne  permet  de  s’en  abstenir  que  dans  les  cas 
de  fistule  tout-à-fait  simples.  Ce  qu’on  vient  de  faire 
pour  un  trajet ,  on  le  répète  sur  les  autres ,  afin  de 
les  réunir  à  la  plaie  du  rectum.  Tous  les  lambeaux 


FISÏÜLE  À  l’àNITS. 


iï>â5 


tègumentaires  ainsi  formés,  sont  également  excisés, pour 
peu  qu’ils  soient  altérés,  qu’ils  aient  perdu  de  leur  épais¬ 
seur.  Le'même  bistouri  ,  ou  ïe  bistouri  boutonné  ,  tou¬ 
jours  conduit  sur  le  doigt,  agit  ,  en  dernier  lieu ,  sur 
les  diverses  brides  ,  les  valvules  qu’on  rencontre  dans  le 
fond  des  clapiers  ou  de  la  plaie,  afin  de  régulariser  autant 
que  possible ,  sans  désemparer  ,  tout  l’intérieur  de  la 
surface  saignante,  et  l’opération  est  alors  terminée. 

Le  pansement  e st  le  même  que  celui  de.  la  fissure  à 
l’anus  ,  si  ce  n’est  que  la  mèche  doit  être  plus  grosse.  Il 
importe  après  l’avoir  introduite  d’en  engager  un  faisceau 
entre  les  deux  lèvres  de  la  plaie  ,  qu’elle  doit  dépasser 
supérieurement  d’un  pouce  ou  deux.  De  la  charpie  brute 
en  abondance  et  des  plumasseaux  placés  par-dessus,  rem¬ 
plissent  la  marge  de  l’anus.  On  couvre  le  tout  de  deux 
ou  trois  compresses  carrées ,  puis  d’autant  de  longuettes 
un  peu  larges.  Les  deux  chefs  du  bandage  eu  T  préa¬ 
lablement  fixé  autour  du  ventre  ,  abaissés  sur  ces  divers 
objets ,  passés  entre  les  cuisses ,  croisés  ,  ramenés  en 
avant,  l’un  à  droite,  l’autre  à  gauche, et  noués  ou  attachés 
avec  des  épingles  sur  la  circulaire  hypogastrique,  com¬ 
plètent  l’appareil. 

Accidents.  L’hémorrhagie,  s’il  en  survient,  se  traite 
comme  à  la  suite  de  l’excision  des  tumeurs  hémorrhoï- 
dales.  L’artère  qui  donne  est-elle  visible,  on  l’entoure 
d’un  fil,  si  on  n’aime  mieux  la  tordre.  Dans  le  cas  con¬ 
traire,  on  porte  la  pulpe  du  doigt  au  fond  de  la  plaie , 
pour  en  comprimer  successivement  tous  les  points.  Dès 
qu’on  arrive  par  hasard  sur  le  vaisseau ,  le  sang  cesse  de 
couler.  C’est  là  qu’il  faut,  en  conséquence,  appliquer  des 
boulettes  de  charpie,  chargées  ou  non  d.e  poudre  ou  de 
liqueurs  hémostatiques.  La  mèche  et  les  autres  pièces  du 
pansement  sont  ensuite  placées  comme  précédemment. 
Si  on  ne  réussit  pas  ,  et  que  le  tamponnement  de  toute 
la  surface  saignante  ne  suffise  pas  davantage,  on  n’a 
Tome  ir.  65 
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plus  'a  choisir  qu’entre  le  cautère  actuel,  la  vessie  de 
Léyret,  le  gésier  de  Blegny,  les  tampons  de  J. -L.  Petit., 
adoptés  par  M.  Boyer,  ou  l’appareil  de  M.  Bermond; 
mais  il  est  rare  qu’on  se  trouve  dans  une  semblable 
nécessité;  d’autant  mieux  que  l’hémorrliagie  qui  suit 
parfois  l’opération  de  la  fistule,  ést  plutôt  utile  que  nui¬ 
sible  ,  et  que ,  presque  toujours ,  elle  se  suspend  spon¬ 
tanément,  avant  d’être  devenue  alarmante. 

Les  partisans  exclusifs  de  l’incision ,  ne  se  comportent 
pas  exactement  comme  il  vient  d’être  dit.  La  dénudation 
du  rectum  n’est  pas  pour  eux  une  raison  d’en  prolonger 
l’incision  au-dessus  delà  fistule.  Ils  soutiennent  qu’après 
l’opération,  la  paroi  intestinale  s’applique  et  se  recolle 
bientôt  en  dehors  contre  la  surface  suppurante  ;  qu’il  en 
est  de  même  des  lambeaux  cutanés ,  des  indurations,  qui 
ne  manquent  pas  de  se  recoller  ou  dè  disparaître,  une 
fois  que  le  fond  de  la  fistule  se  continue  sans  intermé¬ 
diaire  avec  l’anus,  n’est  plus  qu’une  échancrure,  une 
simple  rigole  de  l’intestin;  qu’on  abrège  ainsi  la  lon¬ 
gueur  de  l’opération,  et,  de  beaucoup,  les  souffrances 
du  malade,  le  temps  de  la  suppuration  et  de  la  guérison; 
que  l’hémorrhagie  et  la  fièvre  sont  moins  à  craindre ,  et 
qu’il  en  résulte  moins  de  difformité  ;  enfin,  que  l’impor¬ 
tant  est  d’inter, rompre  la  continuité  du  sphincter,  qui, 
en  retenant  les  matières  fécales  ,  les  oblige  à  pénétrer  en 
partie  dans  lè  trajet  fistüîèux.  On  peut. objecter  à  ces 
raisons,  que  si  les  parties  dénudées,  amincies,  finissent, 
en  effet,  par  se  recoller  chez  un  bon  nombre  de  sujets  , 
après  la  simple  incision,  il  n’est  pas  rare  non  plus  d’ob¬ 
server  le  contraire.  D’ailleurs,  pourquoi  en  serait-il  au¬ 
trement?  On  ne  voit  la  que  ce  qui  se  remarque  chaque 
jour  sur  tonte  autre  région  du  corps.  Personne  ne  doute 
aujourd’hui  que  l’excision  des  lambeaux  livides  et  amin¬ 
cis,  qui  couvrent  le  fond  d’une  foule  d’ulcères  cutanés 
inlenninaibies ,  ne  soit  le  meilleur  remède  à  leur  opposer. 
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La  section  du  sphincter  n’a  pas  toujours  lieu.  Ensuite, 
ce  n’est  pas  ce  muscle,  mais  bien  le  cercle  fibrp-museu- 
lairé,  situé  au-dessus,  qui  forme  lé  point  le  plus  resserré 
de  l’anus.  Après  tout,  que  peut-on  craindre?  La  perte 
dé  substances  au  milieu  de  parties  aussi  molles,  est  bien¬ 
tôt  réparée.  La  douleur  est  moins  vive  qu’on  ne  le  pense 
généralement.  Par  cela  même  que  les  tissus  sont  amincis 
et  comme  disséqués,  ils  ne  contiennent  pas  de  vaisseaux 
de  gros  calibre.  Des  difficultés,  il  n’y  en  a  pas  pour  qui 
sait  manier  le  bistouri.  En  quelques  secondes ,  tous  les 
lambeaux  sont  saisis  et  extirpés.  Lé  malade  résigné  à 
l’opération,  aime  mieux  souffrir  un  peu  plus  et  avoir 
toutes  lès  chances  possibles  de  guérir  sûrement  et  promp¬ 
tement.  D’un  autre  côté,  on  ne  pratique  ainsi  l’excision 
que  dans  les  fistules  accompagnées  d’un  décollement 
assez  prononcé.  Elle  ne;  porte  guère-,  au  total  ,  que  sur 
la  peau,  et  le  tout  se  borne  à  l’incision  pure  et  simple  , 
quand  le  trajet  à  détruire  n’est  entouré  d’aucune  désor¬ 
ganisation.  En  un  mot,  F  indication  à  remplir  ici,  se 
présente  sous  deux  points  de  vue  :  i°  tarir  la  source  de 
la  fistule,  en  incisant  le  rectum:  20  mettre  ensuite  la 
plaie  dans  des  conditions  telles,  que  la  cicatrisation 
puisse  s’en  opérer  facilement.  — 

Les  fistules  qui  s’ouvrent  sur  la  paroi  antérieure  de 
l’intestin  exigent  un  peu  plus  de  précaution  que  les  autres. 
L’excision  n’en  doit  pas  être  pratiquée  sans  une  nécessité 
bien  reconnue.  Le  bistouri ,  porté  sur  leur  fond  dans  le 
but  de  les  scarifier,  arriverait  trop  vite  dans  la; vessie,  le 
cul-de-sac  péritonéal,  ou  sur  .la  prostate,  pour  qu’on 
doive  s’y  exposer.  Quand  elles  s’élèvent  très  haut,  n’im¬ 
porte  dans  quel  sens  ,•  l’opération  est  à  la  fois  et  plus  dif¬ 
ficile  et  plus  dangereuse,  non  qu’on  ait  à  craindre  sé¬ 
rieusement  de  blesser  le  péritoine,  la  fistule  fût-elle  aussi 
élevée  que  le  sacrum  :  les  praticièns  qui  ont  signalé  ce 
danger,  avaient  sans  doute  oublié  que  l’ouverture  mor- 
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-bide  né  porte  que  sur  la  membrane  muqueuse  etla  mem¬ 
brane  charnue,  à  l’exclusion  de  la  tunique  séreuse  ;  que 
le  pus  fuse' dans -le  tissu  cellulaire,  et  non  dans  la  cavité 
•abdominale  ;  que  si  le  péritoine  était  ulcéré,  il  y  aurait 
un  épanchement  dans  le  ventre  ,  et  une  maladie  presque 
nécessairement  mortelle,  trop  grave  au  moins  pour  qu’on 
pût  songer  a  l’opération;  que  le  bistouri  ne  devant  point 
abandonner  la  cannelure  du  conducteur  qu’on  lui  a 
choisi ,  est  à  peu  près  dans  Timpossibiïité-d’atteindre  le 
péritoine,  le  chirurgien  en  eut-il  l’intention, et  que  la 
lésion  de  cette  membrane  n’est,  tout  bien-considéré,  pas 
•plus  à  redouter  supérieurement  qu’ inférieurement,  en 
avant  qu’en  arrière  de  l’intestin.  Le  danger  Tient  de  ce 
qu’on  incise  au-dela  des  limites  inférieures  de  l’aponé¬ 
vrose  isehio-rectale,.  ou  même  du  bord  interne  de  l’apo¬ 
névrose  pelvienne ,  ce  qui  expose  aux  filtrations  puru¬ 
lentes  entre  ees  deux  lames  d’abord,  et  dans  le  bassin 
ensuite,  entrele  péritoine  et le^fasciapclvia.  Ce  qui  pré¬ 
cède  n’a  dû  s’entendre  que  des  fistules  à  l’anus  ,  unique¬ 
ment  entretenues  par  un  vice  local,  par  la  fonte  du 
tissu  cellulaire,  ou  la  perforation  du  rectum.  Celles  qui 
dépendent  d’une  carie,  d’une  nécrose,  d’une  altération 
quelconque  de  l’ischion,  du  coccyx,  du  sacrum,  des 
vertèbres,  qui  ont  leur  source  dans  une  suppuration 
profonde  de  l’abdomen  ou  de  la  poitrine,  sont  de  purs 
symptômes  qu’on  ne  peut  songer  à  guérir  avant  d’en 
avoir  détruit  la  cause.  Quand  elles  sont  modifiées  par  la 
syphilis  ou  quelque  constitution  morbifique,  si  l’on 
veut  opérer,  il  faut  du  moins  soumettre  en  même  temps 
le  malade  au  traitement  spécifique  ou  général  indiqué  par 
la  nature  de  l’affection.  C’est  pour  s’être  comporté  d'une 
autre  manière  que  certains  opérateurs  ont  vu  la  plaie 
persister  indéfiniment,  et  la  suppuration  rester  intaris¬ 
sable,  quoiqu’il  n’y  eût  rien,  aucune  altération  anatomi¬ 
que  qui  pût  en  gêner  la  cicatrisation. 
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L’expérience  défend  dé  pratiquer  l'opération  chez  les 
phthisiques  :  i°  parce  que,  le  plus  souvent,  là  fistule 
ralentit  là  marche  de  la  maladie  de  poitrine  5  2°  parce 
qu’elle  est  ordinairement' produite  par  l’ ulcération  d’un 
des  mille  tubercules  dont  tous  les  organes  sont  criblés  ;  . 
3°  parce  que  la  plaie  ne  se  guérit  point ,  suppure  abon¬ 
damment,  réagit  d’une  manière  fâcheuse  sur  l  ensemble- 
de  l’organisme ,  et  4°  parce  que  si ,  par  hasard,  elle  se - 
ferme  )  il  est  de  remarque  que  l’affection  pulmonaire  , 
un  moment  entravée,  manque  rarement  d’en  être  ag¬ 
gravée. 

Ge  n’est  pas  une  raison,  toutefois,  pour  fabriquer  dé 
toute  pièce  une  fistule  à  l’anus  chez  les  tuberculeux, 
en  portant  par  le  rectum  une  longue  flèche,  renfermée 
dans  une  grosse  canule,  d’où  elle  s’échappe  quand  on 
veut,  de  manière  à  traverser  l’intestin  de  dedans  en  de¬ 
hors,  et  de  haut  en  bas,  à  sortir  par  là  marge  dé  l’anus,  , 
entraînant  après  elle  un  seton  destiné  à  rester  dans  la  plaie 
comme  l’a  proposé  ,  comme  l’a  fait  même,  si  je  ne  me 
trompe ,  M.  Heurteioup ,  une  fois  à  la  Charité*  Il  n’y  a 
pas  plus  à  espérer  d’un  pareil  moyen  que  d’ün  séton  à  la 
nuque,  ou  d’un  vésicatoire  au  bras.  Je  pense  même  que, 
dans  certains  cas,  la  fistule  à  l’anus  peut  concourir,  par 
le  pus  qu’elle  fournit  a  la  circulation  générale,  à  la  pro¬ 
duction  des  tubercules,  à  déterminer  la  phthisie  pulmo¬ 
naire,  au  lieu  d’èn  être  le  remède. 

La  rareté  des  fistules  borgnes  internes  tient  à-  deux 
causes  :  i°à:  ce  qu’elles  se  transforment- promptement  en 
fistules  complètes,  20  à  ce  que,  dans  le  cas-  contraire, 
^ulcération  est  asse?  légère  pour  eapermettre  la-  gùérisoa 
spontanée.  C’est  ce  que  j’ai  vu  chez  un  malade  ,  dont  je 
fus  obligé  d’ouvrir,  par  l’intérieur  du  rectum,  un  abcès 
extrêmement  douloureux  qu’il  était  impossible  de  recon¬ 
naître  à  l’extérieur ,  qui  faisait  une  saillie  manifeste  dans 
l’intestin,  et  dont  il  sortit  plus  d’un  verre  de  pus.  Da 
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reste,  pour  opérer  ces  sortes  de  fistules,  on  tâche  de  les 
transformer  en  fistules  complètes,  soit  en  retenant  le  pus. 
dans  leur  intérieur,  a  l’aide  d’un  tampon  porté  sur  leur 
ouverture,  soit  au  moyen  d’une  tige  recourbée  en  cro¬ 
chet,  qu’on  passe  par  l’anus,  et  dont  on  engage  la  courte 
branche  dans  l’ulcère.  Ces  secours  permettent  de  voir  à 
quel  point  du  périnée  le  clapier  correspond,  et  de  l’ou¬ 
vrir  d’un,  coup  de  bistouri.  Il  me  semble,  au  surplus , 
que  l’orifice  intestinal  une  fois  découvert,  tant  de  re¬ 
cherches  ne  sont  pas  indispensables.  L’instrument 
porté  à  plat  sur  le  doigt,  et  ayant  une  boulette  de  cire 
à  sa  pointe,  réussirait,  très  bien,  en  incisant  la  paroi 
rectale  du  clapier ,  de  haut  en  bas ,  et  de  dedans  en  de¬ 
hors,  comme  s’il  s’agissait  d’un  abcès  ordinaire,  de 
manière  à  diviser  le  sphincter ,  si  on  le  jugeait  conve¬ 
nable. 

Quant  à  la  question  de  savoir  s’il  convient  d’opérer  la 
fistule  du  même  coup  qui  ouvre  les  abcès  stercoraux, 
comme  le  voulait  Faget,  ou  s’il  vaut  mieux  ne  pratiquer 
d’abord  qu’une  ponction,  pour  opérer  plus  tard,  comme 
l’a  soutenu  Foubert,  elle  est  aujourd’hui  unanimement 
résolue  en  faveur  de  ce  dernier  auteur  :  i°  parce  que 
l’introduction  du  doigt  ou  du  gorgeret  causerait  alors 
trop  de  douleur  ;  . 2°  parce  que ,  ne  pouvant  pas  savoir  où 
est  l’ouverture,  ni  jusqu’où  s’étend  le  décollement,  il 
faudrait  le  plus  souvent  recommencer  l’opération  au  bout 
de  quelque  temps  :  3°  parce  que  plusieurs  de  ces  abcès,, 
une  fois  ouverts,  guérissent  sans  autre  opération,  ainsi 
que  j’en  ai  publié  quelques  observations,  que  Foubert 
l’avait  déjà  noté,  et  que  j’en  ai,  depuis,  rencontré  trois 
autres  exemples. 

La  suite  des  pansements  est  un  point  capital  après 
l’opération  delà  fistule  à  l’anus.  Presque  tous  les  chirur¬ 
giens  français  tiennent  à  ce  qu’une  forte  mèche  soit  cons¬ 
tamment  maintenue  dans  le  rectum,  ou,  du  moins,  qu’il 
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y  en  ait  toujours  un  faisceau  entre  les  lèvres  de  la  plaie. 
Sans  cela,  disent-ils,  la  cicatrisation  pourrait  se  faire 
d’abord  du  côté  de  la  membrane  muqueuse,  et  la  fistule  se 
reproduire.  La  guérison  ne  peut  être  solide  et  certaine , 
que  si  elle  procède  du  fond  vers  les  bords  de  là  blessure. 
Un  malade  allant  fortbien,  fut  momentanément  abandonné 
par  Sabatier,  qui  reconnut*,  au  bout  de  trois  semaines 
que  la  fistule  s’était  reformée,,  et  s’aperçut  que  l’aide  au¬ 
quel  il  l’avait  confié,  n’avait  point  usé  convenablement 
de  la  mèche.  On  recommença  l’incision.  Chaque  panse¬ 
ment  fut  fait  avec  le  plus  grand  soin  par  Sabatier  lui- 
même,  et,  cette  fois,  la  mâladie  disparut  complètement... 
M.  Boyer  tient  absolument  le  même  langage,  et  cite 
des  faits  exactement  pareils.  Pouteau,  qui  s’est  élevé 
avec  force  contre  cette  doctrine ,  affirme  cependant ,, 
en  s’autorisant  aussi  de  l’expérience ,  que  la  mèche  r 
est  non-seulement  inutile,  mais  encore  nuisible,  par 
l’irritation,  la  compression  qu’elle  exerce  sur  la  sur¬ 
face  saignante,  qui,  d’après  lui,  ne  réclame  d’autre 
traitement  que  celui  des  plaies  simples  qu’on  veut  laisser 
suppurer.  En  Angleterre,  les  principes  de  Pouteau  sont 
universellement  adoptés.  Un  ruban  de  linge  effilé  où 
quelques  brins  de  charpie,  est  tout  ce  qu’on  permet  de 
placer  entre  les  bords  de  la  fistule,  et  M.  S.  Cooper, 
entre  autres,  ne  comprend  pas  ce  qu’il  appelle  la  routine 
française. 

Sur  ce  point,  comme  sur  tant  d’autres,  il  est,  je  crois, 
facile  de  s'entendre.  Il  n’est  pas  probable  que  la  prati¬ 
que  offre  autant  de  différence  a  cet  égard  que  lés  livres. 
Le  but  est  d’empêcher  le  recollement  des  lèvres  de  3a 
plaie,  avant  d’en  avoir  modifié  le  fond,  de  la  forcer  enfin 
à  se  cicatriser  par  degrés,  des  côtés  vers  ses  points  les 
plus  profonds.  Pour  l’atteindre,  que  faut-il  ?  Une  mèche 
effilée  ne  suffirait  pas  toujours,  parce  qu’elle  se  trouve¬ 
rait  le  plus  souvent  rejetée  par  la  plaie  dans  l’anus  même., 
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A.  son  tour,  le  gros  cylindre  de  fil  dont  on  se  sert  parmi 
nous,  n’est  pas  indispensable,  car  on  peut,  avec  une 
mèche  plus  souple  et  plus  petite,  maintenir  la  solution 
de  continuité  suffisamment  écartée.  Il  a,  déplus,  l'in¬ 
convénient  réel,  quand  on  en  continue  trop  long-temps 
l’usage,  d’aplatir  les  bourgeons  celluleux ,  dont  il  gêne 
en  outre  le  développement.  Le  raisonnement  et  Fexpé- 
i-ience  s’accordent  à  dire  qu’une  mèche  d’un  médiocre 
volume  est  avantageuse  pendant  les  dix  ou  quinze  pre¬ 
miers  jours,  qu’ ensuite  on  peut,  sans  inconvénient,  la 
rendre  graduellement  de  plus  en  plus  petite,  et  qu’il  est 
utile  de  panser  à  plat,  avec  de  la  charpie  mollette ,  dès 
que  la  surface  traumatique  est  vermeille,  et  semble 
tendre  à  se  cicatriser.  Pour  le  reste,  cette  plaie  doit  être 
traitée  comme  toute  autre,  de  même  que  les  divers  acci¬ 
dents,  soit  locaux,  soit  généraux,  qui  peuvent  survenir 
pendant  le  cours  de  la  cure.. 

Art.  7. 

Cancers. 

Nulle,  partie  n’est  plus  sujette  aux  dégénérescences  lar-. 
dacées  et  même  cancéreuses ,  que  la  fin  du  rectum.  Elles 
s!y  présentent  tantôt  sous  la  forme  de  tumeurs  plus  ou 
moins  saillantes,  et  à  base  plus  ou  moins  large  ;  tantôt 
avec  les  apparences  d’un  diaphragme  percé,  sur-tout 
lorsque  c’est  la  valvule  décrite  par  M.  Houston  qui  en 
est  le  siège;,  tantôt  sous  l’aspect  de  plaques  plus  ou  moins 
étendues ,  soit  en  hauteur  ,  soit  en  épaisseur ,  soit  en 
largeur,  et  qui  occupent  parfois  tout  le  contour  de 
l’organe.  Lorsque  les  topiques ,  les  débridements ,  la 
compression,  sont  restés  insuffisants,  et  que  le  mal 
continue  de  faire  des  progrès,  qu’il  soit  cancéreux  ou 
non,  on  doit  craindre  qu’il  ne  finisse  par  amener  la 
mort  si  des  secours,  plus  efficaces  ne  lui  sont  pas  opposés.. 
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\ir extirpation  est  un  dernier  refuge  vers  lequel  se  re¬ 
porte  alors  naturellement  l’esprit.  L’idée  en  est  venue 
à  plusieurs  personnes ,  qui  n’ont  pas  tardé  à  reculer 
devant  elle  ,  qui  ont  été  effrayées  des  difficultés  de  son 
application.  Desault  ne  croit  l’extirpation  proposable 
que  pour  les  tumeurs  de  mauvaise  nature  y  bien  cir¬ 
conscrites,  mobiles,  et  dont  il  est  facile  d’atteindre  les 
divers  prolongements.  M.  Boyer  est  du  même  avis.. 
Toute  l’Ecole  de  l’ancienne  académie  de  chirurgie  avait 
adopté  ce  sentiment ,  qui  appartient  à  Morgagni ,  lors¬ 
que  M.  Lisfranc  entreprit  il  y  a  quelques  années  de 
faire  prévaloir  l’opinion  contraire.  D’après  lui  l’anus 
cancéreux  peut  être  extirpé  en  entier  comme  le  sein, 
comme  le  testicule  ,  comme  toute  autre  partie  du  corps.. 
Le  chirurgien  qui  osa  la  tenter  du  temps  de  Morgagni,.. 
ne  put  la  terminer  ,  il  est  vrai  ,  et  Béclard ,  qui ,  au  dire 
de  M.  Paris ,  soutenait ,  dans  ses  cours  de  médecine  opé¬ 
ratoire  à  la  Pitié,  en  1822  et  1828,  qu’au  point  ouest 
arrivée  la  chirurgie ,  les  indurations  squirrheuses  du 
rectum  ne  devraient  plus  être  essentiellement  mortelles, 
qu’il  fallait  enlever  les  parties  altérées  en  prenant  toutes 
les  précautions  que  doivent  exiger  le  voisinage  de  la 
vessie  et  les  nombreux  vaisseaux  qui  entourent  l’extré¬ 
mité  inférieure  de  l’intestin  ,  n’eut  point  occasion  de 
la  pratiquer.  C’est  Faget  qui  semble  l’avoir  exécutée,  le 
premier  avec  succès,  le  g  juin  1739,  en  présence  de  Bou- 
dou  et  de  son  frère.  Il  excisa  un  pouce  et  demi  environ  de 
toute  la  circonférence  du  rectum.  Ce  qui  le  frappa  princi¬ 
palement  fut  de  voir  que  la  défécation  put  se  faire  avec  le 
nouvel  anus ,  comme  elle  se  faisait  avant  l’opération ,  quoi¬ 
que  presque  tout  le  sphincter  ou  le  plan  de  fibres  circu¬ 
laires  qui  entoure  l’ouverture  anale  eût  été  amputé.  Après 
s’être  efforcé  d’expliquer  la  formation  d’un  nouveau  muscle 
constricteur,  et  le  mécanisme  par  lequel  M.  Gelé  parvenait 
à  retenir  ses  matières,  solides  et  liquides,  et  même  les- 
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vents,  Faget  conclut  que  l’extirpation  de  l’anus  jusqu’à  une- 
assez  grande  hauteur  est  exécutable.  Il  appartenait  àM.  Lis- 
franc  d’en  donner  la  preuve.  Son  premier  malade,  opéré  le 
i3  février  1826,  se  trouva  complètement  rétabli  le  1 3  avril 
suivant.  Il  obtint  un  succès  pareil  au  mois  de  janvier 
1828  ,  chez  une  femme  ,  puis  un  troisième  sur  une  autre 
femme,  opérée  le  i  5  juillet  et  guérie  le  28  octobre  de  la 
même  année.  Chez  un  quatrième  malade ,  la  cure  est, 
restée  douteuse.  Un  cinquième  mourut  le  10  mars  1829,, 
quatre  jours  après  l’opération ,  d’une  suppuration  pel¬ 
vienne  et  probablement  d’une  phlébite.  Un  sixième,: 
homme  âgé  de  soixante-douze  ans,  succomba  lé  lende¬ 
main,  et  l’ouverture  ne  put  en  être  faite.  Son  septième- 
malade  mourut  au  bout  de  vingt-cinq  jours  ,  également 
avec  du  pus  dans  lé  bassin  et  les  veines.  Mais  la  thèse  de 
M.  Pinault,  qui  contient  tous  ces  faits,  renferme  encore 
deux  exemples  de  guérison  ;  d’où  il  suit  qu’au  mois  d’août 
1829,  sur  neuf  opérations  de  ce  genre ,  M.  Lisfranc 
comptait  cinq  réussites,  un  demi-succès  et  trois  morts. 
Je  ne  vois  pas,  d’après  cela,  qu’on  puisse  hésiter  à  suivre 
son  exemple  toutes  les  fois  que  l’occasion  s’en  présen¬ 
tera. 

Manuel  opératoire.  Le  malade,  préparé,  situé,  con¬ 
tenu,  comme  pour  la  fistule,  si  ce  n’est  que  ses  deux 
cuisses  et  non  pas  une  seulement,  doivent  être  séparées 
par  un  oreiller,  et  fléchies  à  angle  droit  sur  le  tronc 
pendant  qu’un  aide  écarte  les  fesses  et  tend  la  peau,  le 
chirurgien  cerne  le  mal  par  en  bas,  au  moyen  de'  deux 
incisions  en  demi -lune  qui  se  réunissent  du  côté  du 
coccyx  et  du  périné  pour  former  une  ellipse  ^dissèque  cette 
ellipse  par  sa  face  externe,  de  bas  en  haut,  à  droite,  puis 
à  gauche;  la  détache  peu  à  peu  des  tissus  environnants , 
en  ayant  soin  de  ne  rien  laisser  d’ altéré  en  dehors;  s’ar¬ 
rête  lorsqu’il  arrive  au  sphincter;  porte  l’indicateur  gau¬ 
che  dans  l’anus;  s’en  sert  comme  d’un  crochet  pour  abais- 
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ser  l’anneau  squirrheux ,  qu'il  tâche  d’amener  au-de- 
hors  en  même  temps  qu’un  aide  tire  sur  l’ellipse  dis¬ 
séquée;  reprend  le  bistouri  de  la  main  droite;  continue 
de  couper  circulairement  les  adhérences  de  cette  portion 
avec  les  couches  circon  voisines  j  usqu’au  dessus  des  limites 
du  mal,  s’il  est  possible,  et  termine  en  détachant  le 
tout  à  grands  coups  de  ciseaux  courbes  sur  le  plat,  ou 
même  avec  le  bistouri^dont  il  s’est  servi  jusque-là. 

Lorsque  le  cancer  est  plus  profond  et  plus  adhérent, 
ou  qu’il  comprend  une  plus  grande  épaisseur  de  tissus, 
M.  Lisfranc  divise  verticalement  l’angle  ou  la  paroi  pos¬ 
térieure  de  l’ellipse  disséquée ,  en  commençant  avec  de 
bons  ciseaux,  et  en  prolonge  l’incision  assez  haut  dans 
le  rectum.  Des  aides  tirent  ensuite  sur  le  reste  du  cercle 
à  l’aide  d’érignes  ou  de  fortes  pinces,  pendant  que  l’opé¬ 
rateur  prolonge  la  dissection,  aussi  loin  que  possible,  par 
en  haut  avec  le  bistouri  guidé  par  le  doigt  placé  dans 
l’anus,  et  par  le  pouce  appliqué  sur  la  face  externè  du 
lambeau.  Quand  il  a  dépassé  les  limites  du  mal,  les 
ciseaux  courbes  peuvent  être  substitués  au  bistouri, 
comme  précédemment,  pour  séparer  circulairement  la 
masse  disséquée  de  la  portion  du  rectum  qui  doit  rester. 
On  en  porte  l’extrémité  dans  la  fente  coceygienne,  afin 
d’en  embrasser  successivement  les  deux  moitiés ,  et  de  les 
trancher  d’arrière  en  avant,  en  ayant  soin  d’agir  sur  les 
tissus  sains ,  et  de  redoubler  de  précautions  en  appro¬ 
chant  des  organes  génito-urinaires. 

Chez  la  femme,  un  aide  instruit,  un  ou  deux  doigts 
portés  dans  le  vagin,  surveille  les  mouvements  du  bis¬ 
touri  ou  des  ciseaux  de  ce  côté  pendant  que  le  ehirargien 
dissèque  le  cancer  en  avant  ou  cherche  à  l’exciser  pro¬ 
fondément.  Sur  l’homme,  l’urètre,  la  prostate  et  la  vessie 
rendent  encore  plus  délicat  ce  temps  de  l’opération.  Une 
forte  aîgalie  maintenue  dans  les  voix  naturelles ,  est  un 
guide  précieux,  sans  doute,  mais  qui  ne  serait  que  d’un 
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faible  secours  si  le  chirurgien  n’avait  présentes  a  l’èsprit 
toutes  les  notions  d^anatomie  chirurgicale  qui  concer¬ 
nent  le  périnée,  ou  s’il  manquait  d’habitude  dans  l'em¬ 
ploi  de  l’instrument  tranchant. 

L’excision  finie,  l’opérateur  reporte  le  dôigt  sur  tous  lès 
points  de  la.  plaie,  et  s’il  reconnaît  quelques  tubercules, 
quelques  lambeaux ,  quelques  parcelles  de  tissus  altérés 
qui  aient  échappé,  une  érigne  ou. une  pince  s’en  empare 
sur-le-champ,  et  le  bistouri  ou  les  ciseaux  en  pratiquent 
immédiatement  l’extirpation ,  qu’ils-  soient  à  l’intérieur 
ou  sur  la-  peau.  Les  artères  divisées  appartiennent -  aux 
mêmes,  branches  que  dans  l’opération  de  la  fistule  a 
l’anus.  Il  faut  y  ajouter,  dans  quelques  cas ,  la  trans¬ 
verse  et  les  superficielles  du  périnée.  On  pratique  la, 
ligature  de  toutes  celles  qui  se  laissent  apercevoir  à  me¬ 
sure  qu’on  tranche.  Autrement,  on  courrait  d’autant  plus 
de  risque  de  ne  pas  les  retrouver  après  ,,  que,  tendues  et 
alongées  au  moment  de  la,  section-,  elles-  remontent  très 
haut  dans  le  bassin  ,  et  que  si  on  veut  les  ramener  au- 
dehorsen  tirant  sur  l’extrémité  de  l’intestin,  la  compres¬ 
sion  qu’on  leur  fait  subir  empêche  le  sang  d’en  sortie 
Néanmoins ,  elles  sont  rarement  assez  développées  pour 
faire  craindre  une  hémorrhagie  bien  grave.  Si  cette  hé¬ 
morrhagie  avait  lieu  cependant,  on  la  combattrait  par 
les  réfrigérents,  les  styptiques,  des  houlettes  de  charpie 
méthodiquement  appliquées,  le  tamponnement,  en  un 
mot,  par  l’une  des  méthodes  indiquées  dans  les  articles 
précédents.  Si  dans  le  cours  de  l’opération,  le  sang  cou-. 
kit  au  point  de  gêner  le  chirurgien ,  on  pourrait,  comme 
M.  Pinault  le  fait  dire  à  M.  Lisfranc,  attendre  quelques, 
instants  et  l’arrêter  avec  de  la  charpie  imbibée  d’eau, 
froide,  si  la  ligature  ou  la  torsion  n’était  pas  applicable. 

La  mèche  est  encore  plus  importante  après  cette  opé¬ 
ration  que  dans  toutes  les  autrés.  Elle  doit  être  volumi¬ 
neuse.  et  longue.  Il  faut  que  le  doigt  la  précède,  fin- 
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cline  fortement  en  arrière  pour  trouver  la  nouvelle  ou¬ 
verture  du  rectum ,  et  la  faire  basculer  ensuite  dans  le 
sens  ^contraire  pour  quelle  pénètre  aisément.  Un  linge 
imbibé.,  enduit  de  eérat,  appliqué  sur  la  surface  sai¬ 
gnante,  en  reçoit  ensuite  l’extrémité,  à  laquelle  on  ajoute 
delà  charpie  brute  ,  quelques  plumasseaux,  des  com¬ 
presses  et  le  bandage  en  T  double. 

En  négligeant  la  mèche  dans  le  principe,  en  se  bor¬ 
nant  a  étaler  sur  la  plaie  le  linge  criblé  pour  recevoir  la 
charpie ,  comme  le  fait  M.  Lisfranc,  de  manière  à  ne  re¬ 
courir  aux  tentes  qu’à  dater  du  dixième  ou  du  quinzième 
Jour,  le  premier  pansement  est  plus  prompt  et  un  peu 
plus  facile  peut-être;  mais  il  me  semble  qu’on  se  crée 
^des  difficultés  pour  l’avenir,  et  qu’il  serait  plus  rationnel 
de  se  comporter  comme  je  l’ai  dit  tout-à-l’heure. 

Inondée  pendant  quelques  jours  d’une  suppuration 
abondante,,  grisâtre,  noirâtre,  mêlée  de  matières  fécales, 
la  plaie  se  déterge  peu  à  peu,  commence  à  se  rétrécir 
du  quinzième  au  vingtième  jour.  En  même  temps  que  la 
peau  est  comme  entraînée  vers  le  bassin ,  l’orifice  intes¬ 
tinal  ,  recollé  aux  parties  qui  l’entourent,  se  rapproche 
de  l’extérieur  ;  de  telle  façon  qu’à  la  fin  il  ne  reste  plus 
qu’une  perte  de  substance  annulaire  de  la  hauteur  d’un 
pouce  et  même  moins  ;  que  les  fibres  conservées  du  rele- 
veur  de  l’anus,  des  aponévroses,  de  la  fin  du  rectum,  et 
des  autres  lamelles  confondues  dans  un  même  anneau 
reproduisent  jusqu’à  un  certain  point  le  muscle  sphinc¬ 
ter,  en  supposant  qu’il  ait  fallu  l’emporter,  et  qu’ après 
la  guérison  il  y  a  infiniment  moins  de  difformité  qu’on 
n’aurait  pu  le  penser  de  prime  abord. 

Pour  que  cette  guérison  soit  sure  et  ne  se  démente  pas, 
il  importe  de  ne  pas  abandonner  tout- à-coup  l’usage 
des  corps  dilatants.  Le  nouvel  anus  a  une  telle  tendance 
à  secoarcter,  que  si  les  mèches  n’étaient  continuées, 
au  moins  quelques  semaines ,  après  la  cicatrisation  de 
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3a  plaie,  et  reprises  de  temps  en  temps  pendant  plusieurs 
mois ,  la  plupart  des  malades  ne  tarderaient  pas  à  être  af¬ 
fectés  d’un  rétrécissement  capable  de  leur  faire  perdre  le 
prix  de  tant  de  souffrances  et  les  bienfaits  de  l’opération 
ïa  mieux  combinée. 

Ainsi,  le  cancer  de  l’anus  pourra  être  soumis  aux 
chances  de  l’ablation,  comme  celui  du  sein,  lorsque, 
sans  causer  trop  de  dégâts,  il  paraîtra  possible  de  T  en¬ 
lever  en  totalité,  c’est-à-dire  lorsqu’il  peut  être  libre¬ 
ment  dépassé  par  le  doigt ,  qu’il  est  borné  aux  parois  de 
l’intestin  ,  ou  du  moins  qu’il  conserve  une  certaine  mo¬ 
bilité  et  n’a  pas  encore  franchi  la  ligne  de  démarcation 
avec  les  parties  constituantes  des  excavations  ischio- 
rectales.  Dans  les  autres  cas,  et  toutes  les  fois  que  les 
adhérences  avec  le  vagin,  la  vessie,  la  prostate  ou  l’urètre 
seront  trop  intimes  pour  être  facilement  détruites,  il 
conviendra  d’y  renoncer,  comme  on  le  ferait,  au  sur¬ 
plus,  partout  ailleurs. 
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